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JANUARY  1966 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NORTHWEST 


BENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  I  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

YELLVtLLE 

DIVISION 


NORTHEAST  0 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATE5VILLE  LIVESTOCK 
8ATESVILLE  L  AND  D  1 
8EEOEVILLE 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
J0NESB0R0 
KEISER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  radio  kdrs 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

OIVISION 


WEST  CENTRAL        0» 

APPLETON 
800NEVILLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  *  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRP0RT//R 

MALVERN 

MCRRILTON 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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13.4 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE,   74°  ON  2+  AT  2  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATUREi   -10°  ON  THE  30TH  AT  2  STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,    12.22  INCHES  AT  PARAGOULD  RADIO  KDRS 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,     1.14  INCHES  AT  GREENWOOD 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,   7.66  INCHES  ON  THE  1ST  AT  WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,    20.5  INCHES  AT  PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,    12  INCHES  ON  THE  28TH  AT  PINE  BLUFF 

FAA  AIRPORT 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST  0 

BENTONVILLE  5  WSW 
8ERRYVILLE  4  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEV1LLE  PAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTC 

GREEN  FOREST  4  ESE 

HARRISON 

HARRISON  PAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON 
OOELL  3  N 


NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  ME 

GILBERT 

GREERS  PERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  S  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 


NORTHEAST  0 

ALICIA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVE5T0CK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
8URDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
J0NES80R0 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 
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PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL        0* 

ABBOTT 
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APPLETON 
BIG  FORK 
BOONEVILLE 
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DANVILLE 
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DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  / 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  4  E 
GREENWOOD 
HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCL1FF 

RUSSELLVILLE  *  N 
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4,66  1.37  2.62 
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7,33  3,98  2.24 
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6.271      .12    4.73 
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2 
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.26 
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4.90' 

1.52 

1.70 
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2.98 

•  04 

1.26 

BISMARCK  2  5E 

3.74 

1.37 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

4,79" 

.05 

3.23 

BONNERDALE 

0  3.08 

.40 

1.30 

CARPENTER  DAM 

3.03 

1.36 

CONWAY 

3.12 

.60 

3.33 

CRYSTAL  VALLEY 

3.67 

.13 

1.62 

DAMASCUS 

4.82 

1.79 

2.00 

GREENBRIER 

B.S4 

4.42 

2.7! 

HOT  SPRINGS  1  NNI 

4,43 

.76 

1.31 

JBSSIEVILLE 

6.21 

.19 

4,38 

LAKE  MAUMELLE 

6.49 

3.81 

,32 

LEOLA 

2.60 

,46 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT/ 

/R    3.03 

•  46 

,64 

LITTLE  ROCK  FILT 

PLANT 

• 

.44 

1.30 
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3.61 

.13 

1.21 
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2.14 
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Day  of  Month 


10       11       12       13   I    14       15 


19      20      21       22      23      24      25      26      27      28 
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.20 
.15 
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.25 
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30      31 


.20 
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.02 
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.20 


D    ,40D    .30 


■elerence  nolpa  lollow 
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DAILY  PRECIPITATION 


5.92    2.19  2.25 

9.81|      .01  1.40 

4.47]    1.33  1.90 

2.68       .09  1.32 


4.99 

2.42 

3.69 

3    2.36J 


NIMROD  DIM 
0WEN9VILLE 
PERRY 

REHMEL  D»H 
SHERIDAN  TONER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CARLISLE  1  S» 

CLARENDON 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  9  NX 
KEO 

MADISON 
MARtANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 


SOUTHWEST 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  1  E 
DE  OUEEN 
OJERKS 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 


INDEX  3  2.59  .60 

LANGLEY  *.6*  .22  3.3« 

MOUNT  IDA  3.42  .21  1.99 

NARROWS  DAM  3.25|  .OT  1.21 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA  2.961 


2.31 
2.13 

2.24 


(.14 

.09 

1.10 

4.2< 

.32 

2.9! 

J.T3 

•  11 

1.90 

-..12 

.13 

3.30 

6.21 

.12 

2.93 

1.S5 

.22 

.50 

4.2' 

.06 

2.30 

2.M 

.TO 

4. I' 

T 

3.2' 

3.6! 

.04 

1.91 

NATHAN  4  UNU 

NEWHOPE  3  E 

ODEN  2  X 

OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL       06 

AMITY  3  NE 
ARKADELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

6URD0N 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  9 

PINEY  GROVE 
PRE SCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  1  S 
DERMOTT 
OERMOTT  3  NE 
DUMAS 

EUDORA 
HAMBURG 

mont  i  cello 
pine  bluff 
pine  bluff  faa  airport 

portland 
rohwer  2  nne 
star  city  4  ene 


•OT    1.54 


3.23 

3.441 
9.06 

2 


3.90  .60 

5.16    1.05    3.10 
"       .03    1.06 


Day  of  Month 


.11 
.13 


13       14 


15 


16       17       18       19      20      21 


25      26       27 


.30 

.22 

.14      T 

T 

,200    .10 

.20      T 

.14 

T 

.12 

.12 


.10 


0? 
15 

.01 

or 

OB 

.09 

.55 

oa 

06 
21 

.03 
.09 

.25 

.12 

oe 

15 

.05 

.15 

.27 

.37 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed    -   m.p.h.) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

3  •  § 

£-9  2 
Si   S  3 

£  8.1 

1 
.8 

til 

>  fa 

<  -a  s 

Station 

a  a 

«    -H 

+»  4-* 
iH    O 

3   v 
(0   U 

PtQ 

c 
+*   OJ 

F-l      Q) 

3   ft 

to  m 

0 
OS 

« 

■ 

> 
< 

I     « 
11 

g     a 
&     1 

« 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID             6    AM          NOON          6    PM 

s 

s 

3 

CD 

A 

0> 
A 

8 
l 

9 

> 

3 

0 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 
LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

TEXARKANA    WB    AIRPORT 

2 
3 
6 

1.9 
3.2 
1.8 

6.8 
8.9 

7.0 

26 
26 

sw 

N 

12 
29  + 

79 
76 
74 

79 
80 
81 

58 
63 
67 

62 

68 
68 

5 

5 
6 

3 
6 
3 

3 
5 

0 
2 
1 

1 
0 
2 

0 
0 
0 

12 
18 
16 

51 
39 

6.5 
6.7 
6.8 

following  Station     Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  1966 


NORTHWEST  0 

BENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
SRAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HUNTSVILLE 
LEAD  HILL 
ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 
•    *    tt 


NORTH  CENTRAL 


02 


CALtCO  ROCK 
EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
YELLVILLE 
*    •    » 
NORTHEAST  0 

ALICIA 

BALO  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  ol  Month 


57  56  45 

52  37  20 

64  55  46 

51  38  23 


62   58 
53   26 


62   57   47 
53   38   19 


57   55   46 
53   34   16 


53   46 
39   21 


54   54   46 
50   29   23 


56   49 
38   17 


70   62   47 
48   44   21 


55   55   46 
50   38   20 


59   57   49 
52   38   18 


48   48 
18   33 


45   45 
15   34 


45   44   43 


49   50   47 
17   33   22 


49   49 
25   16 


50   51   56 
32   15   30 


52   49   58 


48 

ie 


49   49 
25   16 


56 
45 


61   46 
43   21 


57   55 
49   24 


45   44   45 
17   34   29 


47   48   46 


43  44 
18  31 

44  43 
23  34 

45  43 
18  32 

43  42 

30  35 


50 
14 


42 
15 


55 

46 

2  0 

17 

47 

56 

29 

21 

63   57   46   44   43 
52   43   18 


63 

50 

50 

31 

68 

68 

52 

51 

52 

31 

TO 

61 

49 

52 

46 

24 

67 
55 


42 


45   46   47 


44   47   50 


29  41  38 

48  45  43 

19  36  34 

47  46  46 
19  37  30 

45  47  47 

30  42  38 

48  53  52 
30  46  38 

48  48  47 

26  40  35 

47  49  46 

29  42  37 

42  47  50 


MAX 

70 

66 

55 

Mm 

46 

48 

35 

MAX 

67 

65 

54 

MIN 

55 

49 

34 

MAX 

65 

64 

54 

MIN 

53 

54 

32 

33   45   40 


58  58 

30  43 

60  56 

33  46 

58  58 

28  29 

58  58 

32  46 

60  56 

31  41 

53  56 

28  46 

53  57 

31  36 

57  56 

31  41 

55  59 

29  45 

58  55 

32  45 

61  58 
32  46 


57   54   55 
26   19   44 


32   23  43 


52   54 
22  22 


53 
18 

53 
22 


52 
19 


54 
21 

55 

18 

52 
17 

54 
18 

55 

19 


51 
16 

54 
IB 

54 
17 


55   55 

40   29 


55 

30 


46   45 
27   27 


53   54 

19   22 


43 

18 


52 
18 

46   33 

20   21 


38   36 
17   27 


29   34 
16   IT 


34   36 
16   21 


28  35 

16  21 

45  36 

1$  21 

39  36 

17  23 

37  36 

14  18 

36  3$ 

19  22 


33  37 

16  22 

32  32 

18  24 

33  35 

11  19 


32   35 
16   22 


35  32 

13  29 

35  36 

16  22 

36  35 

19  24 


51 
14 


55   56   57 


56 

48 

32 

30 

57 

51 

40 

31 

51 

53 

32 

32 

55 

54 

37 

31 

56 

52 

43 

33 

37 


45   49   49  j  50   48 
30   43   36   31   18 


43 
20 


43 
19 


51 

38 

36 

27 

52 

39 

35 

23 

57 

41 

39 

26 

53 

41 

39 

28 

53 

38 

36 

29 

33 


46  42 

27  18 

49  43 

26  IS 

*9  37 

29  17 


32   32 
12   24 


32  32 

17  22 

33  34 

18  24 

34  37 
24  24 


35  35 

25  4 

38  30 

24  11 


33   32 

8   25 


20 

38 
21 


54   53   53   52   41   48 
38   31   42   37   25   33 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   5    - 


45 

36 

36 

32 

25 

28 

*7 

36 

34 

29 

21 

25 

32   33   34 

20   26   30 


13   28 
.4.4 


12   22 
.6.2 


.2-8   17 


39   53 

14   22 


34   39 
17   18 


16   27 
.  4  -  5 


12   27 

.4.3 


15   23 
■  2.1 


8   29 
4.2 


15   30 
.2.2 


15   29 
.2.3 


26 
0 


22   30 
2.4 


31   37 
20   27 


36   38 
26   29 


33   28 

10   15 


34 
10 

34 
14 

35 

17 

33 

16 

31 
13 

31 

16 


38   51 
20   22 


30 
21 

33   40 
23   10 


33   29 
14   13 


41 
26 


41 
23 


44   19 
18  .  1 


31   25 
.  4   15 


30   25 
-  1   12 


38 

IT 

35 
21 

26 
20 

34 
23 

39 
25 

35 
20 


16   29 
0>2 


19 
2 

23 
5 


25 
-  1 


24  29 

0  .  1 

25  29 
3-4 

23   23 

4  -  1 

22   17 


21 

0 


25    9 

0  -  1 


43.2 
21.8 

42,6 
22.6 

42.1 
19.5 

43.3 
22.5 

42,0 
21.1 

42.4 
22,3 

40.5 
21.1 

44.6 
20.5 

*3.7 
22.6 

44.2 
21.1 

44,4 
23.2 


43.3 
20.2 

45.7 
22.6 

44.7 
21.  T 

44.2 
24.1 


43.8 
21.6 

42.9 
21.4 

42.2 
20.2 

42.0 
22.1 

42.9 
20.3 


41.3 
25.3 

44,2 

28.4 

44.3 
23.3 

44.8 
23.9 

43.1 
27,4 

42.9 
26.0 

41.0 
24.2 

42.0 
26.8 

41.2 
25.0 

43.6 
27.6 

42.5 
28.5 


27|  42.0 
10 |  26.7 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY    1966 


Station 


Day  ol  Month 


POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
•    •    • 
WEST  CENTRAL 


04 


APPLETON 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DAROANELLE 
DEVILS  KNOB 
FORT  SMITH  MB  AIRPORT 
PORT  SMITH  WATER  PLANT 
MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
OZARK 
PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 
•    •    » 


MA  X 
MIN 


CENTRAL 


05 


65   64 
54   49 


68   52 
50   31 


56   63 
53   38 


MAX   65 

MIN 


MAX 
MIN 


ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

PERRY 

SHERIDAN  TOWER 

•    •    # 

EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 

BRINKLEY 


66  48 

45  23 

62  47 

45  24 

64  47 

47  26 

58  42 

37  26 

60  4B 
30  21 

59  47 

42  20 

63  46 

43  29 

58  50 

30  26 

61  48 
42  25 

66  47 

38  22 

63  49 

46  22 

64  54 
33  23 

68  48 

45  2* 

58  50 

28  25 


65 
53 


45  46  47 
24  40  33 

46  46  53 
29  41  36 

46  47  48 


47   53   57 
22   34   33 


MAX   67 
MIN   62 


MAX 
MIN 


65 
43 


65 
52 


67 
56 


62 
52 


48  54 

19  39 

47  49 

21  38 

43  47 

22  38 

51  47 

29  37 

46  55 

22  37 

50  55 

17  34 

46  52 

23  38 

50  47 

28  34 

46  52 

23  38 

46  30 

19  36 

45  47 
19  35 

46  49 

24  38 


34   42 
28   16 


61   60 
38   28 


53 
3-5 


70   70   64 
63   58   35 


70   69   68 


50   46 
25   36 


45  44  57 

28  38  41 

45  46  61 
27  40  33 

49  47  47 

26  25  39 

46  46  57 
25  40  37 

47  45  56 


31   47 
19   28 


61  59 

26  28 

54  62 

24  32 

53  60 

25  29 

47  60 

24  25 

46  52 
16  28 

47  62 
23  30 

53  61 

22  31 

55  57 

27  31 

51  51 

29  26 

50  61 

26  31 

55  64 

22  23 


56   68   50 


56   57 
27   47 


37   50 
36   32 


51   48 
37   34 


50   35 

21   29 


45 
39 


45  46  61 

26  40  34 

43  46  56 

31  41  30 

45  49  65 

24  41  33 

45  45  56 

28  40  39 


43 

27 


46   51   60 


58   56 
30   25 


62   53 

26   27 


61   63 
29   28 


59   57 
26   25 


59   47 
24   22 


64   57 
33   27 


65   48 
26   26 


58   40 
26   24 


57   59 
29   24 


59   49 
26   25 


39   50 
22   30 


56   43 
34   28 


39   50 
25   31 


60 

57 

40 

30 

60 

56 

40 

28 

6  0 

60 

25 

28 

59 

56 

37 

27 

59 

55 

36 

25 

58   36 

28   30 


56   57 
22   20 


54   57 
20   21 


55 

19 

51 
28 

48 
26 

53 

25 


45   35   37 


40   38 
22   29 


41   35 

26   21 


53   57 
21   21 


59   56 
39   47 


44   29   46 


55   60 
33   49 


59 

56 

32 

27 

61 

55 

42 

27 

59 

55 

42 

31 

60 

39 

26 

26 

60 

56 

34 

26 

56 
28 


57 


55   55 

23   19 


52   52 
31   33 


46   54 
30   36 


46   33 
31   38 


51   50 
30 


30   26 

54 

28 


46   53 

29 


47   54 
23   32 


41  40 
30  25 

42  39 
22  27 

46  40 

22  28 


37  33 

17  18 

36  39 

21  21 

40  41 

20  25 

42  33 

22  21 

36  28 

18  16 

40  41 

22  27 


30   34 
17   24 


33   35 

19   28 


31   33 

20   26 


38  36 

21  20 

33  39 

18  26 


48 

20 


46  40 
21  28 

42  38 

26  28 

47  36 
20  25 


48   57 
30   34 


43   55 
32   35 


50   41 
35   31 


58   46 
31   31 


55   47   56 
35   30   32 


58   58   48 


59   44 
34   29 


41 

24 

43 
22 

52 

22 


35   31 

26   14 


37  30 

14  21 

32  28 

16  17 


42 
18 


37  37 

15  27 

31  34 

20  23 

25  27 

2  9 

34  40 

19  28 

35  38 
15  27 

35  40 

14  26 

34  37 

18  27 

35  35 

18  26 

34  33 

20  20 


34  33 

19  19 

36  35 

16  26 


35  36 

17  28 

33  36 
15  27 

35  39 
21  24 

38  36 

17  27 

36  35 

18  28 

38  37 

17  26 

34  37 
20  28 

34  33 

14  15 

36  35 

24  28 

35  34 

18  25 


30  39  47 

21  20  17 

30  40  53 

24  27  21 


39   45 
19   20 


37 

36 

13 

20 

37 

34 

11 

22 

34 

38 

13 

13 

34 

33 

10 

21 

36 

27 

9 

17 

36 

32 

16 

23 

40 

30 

12 

18 

33 

28 

19 

22 

38 

35 

U 

19 

35 

32 

15 

21 

33 

37 

10 

15 

35 

35 

8 

17 

37 

30 

14 

22 

36 

34 

14 

19 

33 

33 

17 

17 

46  45 

28  21 

37  43 

26  27 

38  44 

27  23 

35  4<, 

26  22 

28  34 

19  16 

37  43 

28  22 

35  40 
26  25 

32  40 

24  27 

26  33 

17  18 

38  45 
26  27 

36  43 

25  21 

37  43 

24  22 

35  42 

25  24 

35  42 

25  28 

29  35 

20  19 


31  42 

22  24 

32  42 

22  22 

29  34 

23  16 

33  41 

25  22 

32  43 

24  21 

32  42 
23  22 

31  41 

25  23 

31  39 
25  25 

36  43 

25  21 

33  42 
23  25 

29  32 

23  22 

34  41 

22  18 

32  41 

23  22 


37   17   24   26 


22   25 
5-3 


22 
0 


48  26 

23  7 

48  25 

24  3 


28   29 
.  5   15 


25   28 

.  1   16 


28   28 
3   14 


22 
0 

25 

3 


45   26   30 
26    2-2 

44   16   21   24 


42  24 

24  5 

47  26 

20  3 

46  25 

19  1 

45  2* 

23  3 

50  26 

21  4 

42  16 

16-6 


27  27 

-  5  11 

22  27 

1  13 

35  32 

-  4  15 

22  26 

-  5  11 


23   31 

10  -10 


41.3 
24.7 


44.9 
27.7 


40.1 
25.5 


48.1 
26.0 


47.4 
25.9 


46.8 
26.1 


45.7 
26.3 


23.5 

45.3 

23.8 

46.5 
24.3 

45.4 
27.2 

39.3 

21.8 

46.5 
26.7 

47.4 
26.1 

46.8 
23.2 

45.9 
27.0 

47.6 
25.5 

42.9 
24.1 


45.9 
28.0 

66.0 
28.0 

46.8 
24.5 

46.7 
26.9 

44.8 
24.9 

47.2 
28.8 

46.6 
27.* 

43.7 
27.0 

48.0 
26,2 

46.3 
28,9 

45.5 

26.0 

46.2 
26,3 

46.2 
28.5 


30 

19 

10 

-  9 

39 

16 

6 

1 

46.9 
28.4 


44.3 
27.1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
JANUARY  1966 

Station 

Day 

olM 

onth 

01 

1  |  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

V 

> 

< 

CABOT  4  SW 

MAX 

Mm 

69 
62 

67 
52 

54 
32 

45 
30 

46 
41 

57 
35 

57 
27 

49 
23 

55 

24 

59 

40 

55 
31 

58 

46 

58 
14 

42 
29 

31 
35 

48 
32 

37 
23 

34 
27 

34 

17 

34 
28 

38 
30 

34 

27 

33 

14 

32 

20 

31 
22 

40 
21 

51 
18 

40 
21 

21   24 
5  -  1 

32 

12 

44.7 
27,6 

CLARENDON 

MAX 

min 

68 
62 

66 
55 

62 
33 

45 
29 

46 
41 

55 
38 

57 
30 

54 
23 

54 
26 

57 
40 

56 

30 

57 
43 

55 
37 

45 
27 

45 
31 

44 

30 

39 

21 

34 
26 

34 

20 

34 
31 

37 
25 

36 
27 

33 

20 

31 
18 

26 

22 

38 
24 

44 
22 

43 
21 

25   22 

6    4 

33 

9 

44,4 
28.1 

OES  ARC 

MAX 

Mm 

69 
65 

68 
57 

63 
35 

45 
32 

47 
42 

55 

38 

55 

32 

32 
25 

55 

30 

55 
41 

57 
39 

37 

50 

56 
)9 

44 
30 

47 
36 

47 
34 

41 
25 

34 

28 

34 
22 

34 
28 

37 
31 

35 

29 

33 

18 

31 
22 

29 
23 

41 
26 

48 
25 

43 
22 

25   24 
15    0 

32 

14 

44,9 
30,7 

FORREST  CITY 

MAX 

Mm 

68 
62 

67 
52 

52 
32 

49 
20 

50 
26 

32 
32 

57 
22 

46 

20 

52 

20 

57 
39 

58 
29 

56 
44 

54 
35 

39 
25 

48 
31 

45 
29 

40 
18 

33 

25 

35 

17 

37 
26 

40 
30 

35 

26 

34 
13 

SO 
18 

29 
22 

35 
21 

46 
19 

38 
19 

25   23 

4.3 

31 
11 

43.9 
25.3 

HELENA  3  NW 

MAX 

Mm 

68 
52 

70 
55 

65 
34 

48 
28 

49 
30 

52 

39 

55 

27 

57 
23 

55 
22 

53 

34 

58 
30 

58 
32 

57 
38 

44 
27 

36 
27 

48 
31 

37 

20 

39 

20 

34 
IS 

37 
19 

39 
27 

42 
26 

35 

22 

29 
15 

32 

20 

30 
22 

35 

13 

44 
14 

35   14 

8-3 

20 

e 

44,4 
25.1 

KEO 

MAX 

Mm 

70 
64 

69 

55 

56 
33 

45 
29 

46 
41 

58 
35 

59 
29 

31 
24 

58 
26 

39 

41 

59 

30 

59 

44 

58 
35 

42 
29 

30 
34 

47 
31 

41 
22 

36 
29 

40 
19 

33 
26 

37 

30 

35 

27 

36 
17 

33 

22 

32 
23 

39 

21 

50 
21 

45 
22 

24   26 
6  .  1 

36 

a 

46.1 

28.1 

MAR! ANNA  2  S 

MAX 

Mm 

67 

32 

45 
28 

50 
42 

53 
35 

56 
27 

30 
22 

53 

25 

56 
39 

59 
29 

56 
39 

34 
37 

42 
25 

47 
32 

44 
30 

38 

20 

35 

25 

36 
17 

36 
23 

39 

30 

37 
26 

34 
12 

32 

17 

30 
22 

35 
23 

43 
13 

39 
20 

26   21 
5  •  1 

35 
11 

43.0 
24.3 

SAINT  CHARLES 

MAX 

Mm 

70 
59 

70 
56 

69 
36 

47 
30 

47 
31 

49 
40 

58 
29 

60 
26 

40 
28 

36 
32 

59 
32 

60 
33 

58 
40 

43 
29 

39 
29 

48 
29 

45 
25 

39 
25 

34 
24 

37 
27 

39 

30 

41 
28 

33 

20 

36 
23 

32 

25 

32 
25 

36 

17 

44 
20 

34   17 
10    0 

24 

5 

45.0 
27.8 

STUTTGART 

MAX 

Mm 

71 
65 

68 

57 

58 
35 

41 
31 

46 
40 

56 

36 

58 
30 

49 
26 

54 
29 

60 
42 

59 
32 

58 
46 

55 
38 

42 
30 

46 
34 

45 
32 

40 
25 

37 
30 

38 
23 

36 
27 

39 
31 

36 
28 

35 
19 

31 
24 

30 
25 

38 
23 

48 
21 

40 
22 

22   24 

8    1 

36 
13 

45.0 
29.8 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

Mm 

69 
60 

69 
57 

67 
35 

46 
31 

47 
32 

48 
38 

55 
31 

57 
26 

39 
26 

53 
34 

59 
33 

58 
34 

57 

39 

44 
30 

39 
30 

47 
32 

49 
25 

37 
25 

34 
22 

37 
25 

36 
29 

40 
28 

35 

20 

35 
21 

32 

25 

29 
24 

35 

14 

44 
16 

33   16 

8    3 

24 
5 

44.2 

27,6 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

Mm 

66 
50 

63 
52 

58 
40 

49 
32 

50 
30 

47 
31 

49 
24 

47 
23 

48 
30 

32 
33 

56 

55 

32 

53 

32 

38 

26 

44 
27 

42 

28 

44 
22 

35 

30 

33 
20 

33 
22 

36 
21 

35 
22 

31 

19 

32 

26 

29 
25 

30 
20 

41 
22 

40 

21   21 
6    2 

29 

18 

42.2 
26.4 

WYNNE 

•    •    * 

MAX 

Mm 

69 
64 

67 
48 

50 
34 

47 
26 

50 
33 

49 
35 

34 
27 

48 
22 

56 
23 

57 

40 

57 
32 

57 
34 

34 
36 

42 
26 

46 
32 

45 
30 

37 
21 

38 

27 

36 
11 

36 
24 

38 
30 

35 

26 

33 

11 

29 
15 

29 
14 

35 

15 

46 
20 

41 

19 

23   23 
4.2 

29 
11 

43.7 
25.6 

SOUTHWEST           07 

DE  QUEEN 

MAX 

Mm 

68 
64 

65 

48 

52 
27 

46 
27 

58 

40 

67 
S3 

66 
28 

53 
29 

62 
29 

65 
45 

57 
42 

60 
30 

58 
35 

55 
31 

58 
27 

56 
28 

43 
28 

46 
32 

38 

28 

39 
27 

35 

24 

37 

30 

40 
12 

35 
25 

36 
28 

44 
30 

51 
17 

44 
24 

30   30 

9    3 

35 

20 

49.3 
29.7 

01ERKS 

MAX 

Mm 

67 
64 

66 

48 

50 
25 

47 
26 

52 

40 

68 

30 

67 
25 

53 
26 

59 
24 

62 
42 

54 
33 

58 
48 

57 
29 

93 

29 

59 
21 

54 
26 

43 
23 

46 
31 

36 
24 

40 
27 

35 

20 

35 
30 

40 
9 

33 

20 

35 
27 

45 

30 

51 
14 

39 
20 

29   31 

8  .  1 

36 
11 

48.4 
26.7 

HOPE  3  NE 

MAX 

Mm 

68 
63 

68 

56 

65 
33 

46 
31 

44 
31 

48 
36 

63 
30 

65 
31 

49 
29 

62 
31 

61 
40 

60 
41 

62 

38 

39 

34 

47 
32 

56 

30 

30 
27 

39 
27 

42 
27 

35 

26 

39 
23 

36 
24 

34 
13 

39 
15 

31 
26 

32 
27 

41 
20 

51 
21 

35   21 

13    1 

30 
13 

47.7 
28.7 

MOUNT  IDA 

MAX 

Mm 

67 
63 

64 
52 

52 
24 

45 

21 

45 
31 

62 

31 

63 

24 

57 
25 

61 
26 

54 
40 

55 
26 

57 
41 

52 
31 

52 
28 

56 
20 

52 

24 

45 
19 

34 
21 

35 

15 

39 
24 

33 

18 

31 
25 

38 
6 

33 

17 

32 

24 

42 
23 

54 
14 

36 
16 

29   31 
5.2 

37 

10 

46.5 
23.9 

NARROWS  DAM 

MAX 

Mm 

68 
62 

68 

57 

62 
27 

52 

26 

46 
33 

47 
31 

69 
27 

68 
28 

51 
23 

60 
25 

64 
33 

55 

41 

58 
34 

55 

34 

S3 

27 

60 
27 

55 
23 

43 
27 

42 
23 

37 
26 

42 
23 

33 

28 

33 

10 

39 

10 

30 

26 

33 

28 

43 
15 

52 

15 

38   23 

9-4 

28 
11 

48.7 
26.0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

Mm 

72 
65 

67 
52 

61 
24 

50 
30 

45 
36 

50 
33 

65 
28 

65 
27 

30 
25 

38 
32 

62 
40 

56 
45 

59 
29 

54 
30 

51 
26 

59 
31 

54 
25 

41 
29 

44 
22 

37 
23 

40 
20 

32 

23 

33 

8 

38 
20 

30 

22 

33 

26 

43 
13 

51 

20 

37   20 
6.2 

28 

11 

46.0 
26.4 

OKAY 

MAX 

Mm 

69 
56 

63 
55 

55 

28 

47 
30 

49 

40 

65 
38 

67 
29 

66 
30 

60 
28 

63 
30 

60 
41 

62 

51 

60 
36 

52 

34 

58 

29 

56 
JO 

50 
27 

42 
33 

39 
24 

38 
27 

37 
23 

36 

30 

40 
13 

37 
23 

35 
27 

43 
30 

62 

20 

50 
30 

32   30 
14    5 

37 
20 

50.3 
30.7 

STAMPS 

MAX 

Mm 

70 
63 

68 
52 

52 

31 

43 

29 

48 
40 

64 
35 

65 
29 

55 
32 

61 
28 

60 
44 

66 
43 

62 

35 

47 
35 

37 
29 

34 
32 

55 

28 

39 
32 

36 
27 

39 
26 

37 
25 

33 

28 

39 
14 

32 
25 

32 

26 

40 
26 

52 

19 

45 
28 

31   32 

15    5 

45 
23 

48.6 
30.1 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

•    »    • 

MAX 

Mm 

69 
64 

68 
39 

48 
33 

44 
33 

51 
40 

65 

40 

68 
34 

52 
35 

61 
34 

61 
45 

66 

44 

64 
49 

56 
40 

48 
37 

58 
32 

54 
34 

43 
29 

40 
33 

35 

30 

40 
28 

39 

27 

34 
25 

40 
16 

32 
25 

33 

29 

42 
28 

53 
23 

41 
27 

27   31 
12    9 

55 

29 

49.0 
32.4 

SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

MAX 

Mm 

66 

60 

71 
57 

65 
32 

56 
30 

48 
40 

61 
37 

62 

29 

64 
30 

60 
26 

39 

42 

62 

37 

36 

47 

62 
37 

38 

32 

48 
35 

52 
32 

30 
26 

47 
32 

41 
20 

38 
26 

40 
24 

36 
28 

35 
16 

34 
23 

33 
25 

33 

25 

42 

18 

50 
25 

29   27 

10  .  2 

36 
19 

49.1 
29.6 

CAMDEN  1 

MAX 

Mm 

72 
66 

70 
57 

62 

34 

45 
29 

48 
40 

64 
38 

68 

30 

63 
31 

62 
29 

62 

43 

68 
36 

63 

SO 

60 

40 

49 
36 

32 
37 

51 
26 

48 
25 

40 
32 

38 

26 

39 
26 

40 
30 

35 

30 

42 

17 

39 

23 

30 

27 

41 
27 

51 
22 

50 
25 

30   32 
15    3 

44 
17 

50.3 
31.2 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

71 
65 

69 
44 

47 
33 

43 
31 

47 
40 

63 
35 

65 
29 

50 
32 

39 
28 

S9 
43 

65 
41 

62 

50 

56 
41 

41 
35 

55 

31 

50 

30 

44 
28 

37 

33 

38 

28 

37 
28 

38 
32 

34 

26 

40 
18 

33 
26 

31 

28 

38 
26 

50 
IS 

38 
18 

23   30 

11    4 

51 
25 

47.2 
30.9 

FORDYCE 

MAX 

Mm 

70 
65 

68 
58 

59 
35 

44 
30 

47 
40 

61 
38 

63 

29 

38 
28 

39 
28 

59 

44 

58 
38 

60 
69 

39 
42 

44 
33 

51 
36 

48 
31 

44 
25 

40 
31 

37 
23 

38 
27 

37 
29 

38 
30 

39 
18 

35 
23 

30 
2  6 

41 
25 

48 
21 

43 
25 

26   30 
11  •  1 

43 
17 

47.6 
30.8 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

Mm 

69 

58 

67 
56 

59 
35 

44 
29 

47 
39 

65 
35 

68 
28 

64 
31 

62 
28 

61 
41 

63 

40 

63 
49 

61 

40 

48 
35 

52 

30 

52 

30 

44 
27 

42 
33 

36 
27 

38 

27 

39 
25 

34 
30 

40 
13 

34 
25 

31 

27 

40 
24 

52 

Is 

50 
27 

34  33 

15   4 

46 
22 

49.7 

30.6 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 

Mm 

72 
62 

72 
59 

68 
38 

51 
30 

44 
33 

48 
37 

65 
28 

67 
32 

51 
26 

60 
27 

62 

37 

63 
37 

62 
45 

49 
36 

40 
35 

58 
29 

37 
26 

45 
28 

38 
27 

40 
29 

38 
30 

40 
31 

34 

18 

40 
19 

32 
29 

30 
26 

40 
IS 

52 

18 

40   25 
15    3 

32 

4 

48.9 
29.4 

PRE5C0TT 

MAX 

Mm 

70 
64 

68 
60 

60 
34 

46 
31 

48 
40 

64 
38 

67 
32 

62 

30 

60 
27 

64 

40 

67 
39 

64 
51 

63 
40 

30 
34 

55 
35 

52 
32 

48 
27 

42 
30 

37 

27 

36 
26 

37 
25 

34 
28 

39 

16 

34 
25 

32 
26 

43 

27 

50 
22 

47 
30 

32   30 
13   2 

45 
20 

49.9 
31.3 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 

Mm 

71 
65 

69 
55 

55 
33 

44 

30 

47 
40 

62 
35 

64 

30 

58 
30 

58 
26 

60 
43 

58 
33 

61 

47 

60 

34 

50 
28 

49 

26 

40 
31 

37 
21 

37 
27 

37 
27 

37 
30 

32 
21 

41 
23 

50 
15 

49 
22 

27   30 
10  .10 

42 
10 

49.1 
29.0 

WARREN 

#   ft   • 

MAX 

Mm 

71 
64 

72 
58 

60 
35 

45 
28 

48 
38 

65 

37 

TO 
29 

57 
27 

59 
26 

64 
39 

60 
38 

60 
47 

*0 
39 

43 

32 

34 
35 

51 

30 

43 
23 

37 
29 

39 
23 

40 
25 

40 
30 

39 

28 

40 
16 

33 

22 

28 
25 

43 
23 

50 
20 

45 
25 

27   32 
10-3 

43 
14 

49.0 
29.4 

SOUTHEAST           0<! 

CROSSETT  7  S 

MAX 

Mm 

71 
63 

70 
60 

60 
39 

45 
32 

49 
41 

62 

38 

66 
30 

60 
32 

38 
26 

62 

44 

64 
39 

62 
45 

61 
46 

46 
35 

34 
33 

52 

30 

44 
27 

42 
32 

37 
28 

37 
29 

41 
33 

39 
31 

38 
21 

33 
25 

33 

31 

38 

27 

53 
20 

49 
27 

40   32 

14    7 

47 
IS 

49.8 
32.4 

DERMOTT  3  NE 

MAX 

Mm 

74 
59 

69 

57 

60 
38 

44 
31 

50 
41 

59 

40 

64 
30 

56 

30 

55 
26 

60 
40 

58 

34 

61 
44 

59 
40 

40 
32 

49 
33 

48 
32 

43 

24 

36 
30 

37 
24 

38 

28 

41 
32 

40 

30 

35 

21 

S3 

25 

30 

28 

35 

25 

47 
17 

44 
27 

31   24 

11    2 

41 
13 

47.1 
30.5 

DUMAS 

MAX 

Mm 

71 
60 

70 
59 

60 
36 

45 
30 

50 
40 

58 
40 

64 

30 

49 
27 

54 
27 

64 
40 

59 
35 

58 

44 

55 
35 

38 

31 

50 
33 

49 
32 

44 
24 

36 

30 

40 
22 

43 
27 

42 
32 

38 
29 

38 
20 

30 
22 

31 

26 

38 
23 

46 
18 

44 
26 

25 

10 

24 
0 

38 
8 

46.6 
29.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
JANUARY    1966 

Day  ot  Month 

O) 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

»| 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  I 

27 

28 

29 

30    1 

31 

> 

< 

EUBORA 

MAX 
MIN 

71 
63 

67 

58 

59 
40 

45 
35 

52 

41 

62 
41 

68 
36 

60 
29 

56 
29 

59 

43 

60 
39 

62 

45 

60 
41 

42 
33 

50 
33 

50      47 
32      26 

40 
30 

38 

27 

39 
28 

42 
33 

41 
30 

40 
23 

35 

25 

32 
30 

37 
26 

51 
23 

46 
27 

37 
12 

27 
6 

44 

19 

49.0 
32.4 

MONTICELLO 

MAX 
MDJ 

71 
61 

71 
59 

62 
55 

44 

31 

49 
40 

62 
39 

67 
31 

56 
27 

60 
30 

62 
43 

61 
38 

61 
47 

59 
39 

40 
33 

53 
35 

52      43 
31      24 

39 
29 

39 
24 

40 
27 

40 
31 

39 
29 

39 

19 

34 

20 

32 

26 

42 

27 

50 

21 

46 
26 

30 
12 

32 
.    2 

44 

49.0 
31.1 

PINE    BLUFF 

MAX 

Mm 

72 
66 

71 
59 

60 
36 

45 
33 

47 
42 

62 

39 

64 
32 

55 
28 

60 
29 

60 
46 

57 
38 

60 
48 

60 
40 

45 
32 

50 
36 

48      43 
31      27 

44 
27 

39 

26 

37 
28 

39 

31 

37 

30 

38 
19 

33 

25 

30 

25 

39 
26 

52 

27 

48 
24 

26 

9 

27 

-    1 

38 
13 

47.9 
31.3 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

MAX 

MDJ 

71 
65 

68 

44 

45 
34 

45 
32 

48 
42 

59 

37 

62 
31 

41 
29 

59 
29 

59 

39 

56 

37 

60 
47 

55 

39 

39 
32 

49 
36 

46       38 

31      27 

35 

27 

37 
25 

37 
29 

39 
31 

36 
29 

35 

21 

30 
25 

29 
26 

38 
21 

50 
19 

34 
17 

19 
6 

22 
.    2 

43 

10 

44.6 
29.5 

PORTLAND 

MAX 

Mm 

70 
65 

69 
59 

66 
39 

44 
33 

50 

40 

63 

40 

68 
33 

59 

30 

55 

22 

68 
33 

61 
38 

62 
42 

57 
40 

41 

34 

50 
32 

48       40 
32      26 

37 
30 

39 
30 

38 
28 

40 
28 

37 

30 

38 
22 

38 
25 

32 

25 

38 
25 

40 

23 

45 
26 

33 
11 

28 
6 

41 

19 

48.2 
31.2 

ROHWER    2    NNE 

MAX 
MIN 

71 

63 

69 
58 

60 
37 

49 
34 

51 
39 

58 
40 

61 
39 

55 
27 

54 
27 

60 
39 

57 
37 

59 
45 

60 
40 

44 
31 

47 
35 

47       42 
33      24 

34 
29 

37 

24 

40 
28 

42 
32 

40 
29 

37 
17 

33 
24 

30 
27 

35 
25 

43 
18 

42 
25 

31 

10 

25 
.    5 

40 

10 

46.9 
30.4 

STAR    CITY    *    ENE 

MAX 
MIN 

71 

66 

70 
59 

65 
36 

45 
30 

47 
42 

59 
36 

64 

28 

56 
28 

58 
27 

59 

43 

57 
31 

61 
46 

60 
39 

41 
32 

50 
35 

47 
33 

43 
26 

36 
30 

35 
23 

38 
27 

40 
32 

39 
i    2' 

34 

18 

32 

29 

30 

26 

36 
25 

49 
16 

45 

25 

26 

IC 

20 

1 

40 
7 

46,9 

30.2 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


This  was  one  of  the  coldest  Januarys  in  a 
15-  to  20- year  period.  In  the  last  half  of  the 
month,  four  separate  snowstorms  were  observed, 
in  each  case  affecting  most  of  the  State.  The 
final  storm  of  the  series  resulted  in  near  blizzard 
conditions  on  the  28th  and  29th.  Snowfall  amounts 
from  this  storm  ranged  up  to  10  to  12  inches  in  the 


central  sections.  Early  morning  readings  near  the 
zero  mark,  plus  ample  snow  cover  on  the  weekend 
of  the  29th  and  30th,  produced  hazardous  driving 
and  an  unusually  extended  period  of  winter  sports 
for  the  children.  The  Little  Rock  monthly  snowfall 
total    was   the   largest    since   January   of   1918. 

R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas    72202 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


ARKANSAS 
JANUARY  1966 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«    ft    ft 
NORTHWEST           01 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.9 
3 

1.9 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1.0 
1 

1 

1.0 

T 

T 
1 

3.0 

3 

2 

T 

GRAVETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1 

1 

T 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1.0 

T 
1 

T 

T 
T 

T 

o.s 

1 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

"'  " 

1.1 

O.t 

0.9 

1.0 

ft    ft    ft 
NORTH  CENTRAL       02 

GILBERT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

Ti 

1 

1 

T 

MAMMOTH  SPRING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

T 

T 

•    ft    ft 
NORTHEAST           03 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.9 

BLYTHEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

2.0 

2.0 

CORNING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.9 

2.0 

JONESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.S 
3 

1 

- 

1.9 

- 

T 

T 

3.0 

2 

1 

MARKED  TREE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

3.0 
2 

I 

0.2 
1 

1.1 
3 

1 

T 

T 

2.9 
3 

2 

0.1 
2 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

2 

- 

- 

SEARCY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

;     ! 

1.3 

0.9 

»•* 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

" 

1 

1.0 

T 
1 

1.0 

1.0 
2 

2 

T 
2 

ft    ft    ft 
WEST  CENTRAL        Oft 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

O.t 
T 

1.9 

2 

2 

T 

1.0 
1 

1 

1 

T 

3.0 
3 

3 

3 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

0.1 

T 

T 

1.1 

T 
1 

T 

1.0 

T 
1 

3.6 

A 
.7 

3 
.3 

2 
.3 

MENA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

2 

T 

1 

T 

1 

* 

4 

3 

OZARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.9 
2 

1 

T 

0.6 
1 

1 

T 

T 

3.3 

4 

2 

2 

RUSSELLVILLE  A  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WALORON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 
1 

2.0 
1 

1.9 

1 

4.3 
9 

* 

1 

ft    ft    ft 
CENTRAL            OS 

CONWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

2.0 

1 

T 

0.0 

T 

4.0 

3 

1 

GREENBRIER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 
T 

T 

1.8 
2 

1 

T 

0.9 
1 

T 

T 

T 

T 

3.2 

3 

2 

1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

1.0 

T 

2.9 

2.0 

1.0 

2.9 

3.0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

0.3 
T 

0.1 

T 

T 

1.9 

1.0 
3 
.2 

1 

2.3 

T 

0.3 

J 

.3 

T 
3 
.1 

T 

5.9 

1.0 
1 
.9 

6 
.4 

2 
.4 

MALVERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

•    ft    « 
EAST  CENTRAL        06 

BRINKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
T 

3.1 
3 

1 

T 

2.2 
2 

0.2 
1 

T 

T 

2.1 
1 

1 

T 

STUTTGART  9  ES6 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

2.C 

! 

1 

T 
T 

3.C 
! 

i 

1 

T 

T 

2.C 

a 

2 

1 

•    ft    * 
SOUTHWEST           07 

DE  QUEEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2.! 

2.4 

1.9 

2.C 

■ 

HOPE  3  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.2 

I.! 

2.1 

2.1 

MOUNT  IDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

U! 

1 

T 

l.C 
! 

T 

3.1 

1 

T 

3.( 
i 

T 

T 

3.C 

1   * 

2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUI\ 

J 
1 

1 

T 

1.2 

o.; 

T 

1.1 

T 

2.1 

i 

T 
1  T 

0.1 

O.i 

i 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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JANUARY    1966 


Continued 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*        ft        ft 
SOUTH   CENTRAL                08 

CAMDEN    1 

SNOWFALL 
SN   ON   SNO 

T 

2 

2 

T 

3 

- 

- 

EL   DORADO   FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   SNC 

• 

0.5 

" 

" 

1 

2.0 

1 

1 

MAGNOLIA    3   N 

SNOWFALL 
SN   ON   SND 

1 

4 

1 

PRESCOTT 

SNOWFALL 
SN   ON   SND 

T 

2.0 
2 

2.0 
2 

4.0 
4 

9.3 

5 

3 

i 

ft        ft        ft 
SOUTHEAST                         09 

CROSSETT    7    S 

SNOWFALL 
SN   ON   «ND 

T 

0.3 

T 

2.2 
2 

1 

T 

0.3 
T 

T 

T 

T 

0.3 

T 

T 

DUMAS 

SNOWFALL 
SN   ON   SNC 

0.3 

O.i 
1 

3.0 
3 

1 

4.C 
4 

0.5 
3 

1 

5.9 

5 

; 

! 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
SN   ON   SNC 

T 

1.0 

3.0 

2.C 

T 

9.0 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   SNC 

T 

0.1 

0.3    0.1 
T           1 

1.0 

1 

1.8 
3 

4.0 

0.1 
1 

12. C 
li 

0.9 

6|       ! 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Ol  Month 

31 

"H  u  6 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

H       < 

*        ft        ft 
WEST   CENTRAL 

04 

RUSSELLV1LLE   *   N 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.00 

4 
64 
60 

.12 
49 
63 
95 

.01 
28 
95 

36 

.13 

n 

43 
31 

28 
56 

20 

.08 
15 
50 
39 

.04 
16 
49 
35 

.13 

17 
48 
36 

.02 

5 

46 

35 

ft 

22 

55 

41 

.07 
32 
53 
35 

.03 
36 
50 
44 

.04 
15 
50 
37 

.04 
11 
53 
33 

.05 
28 
56 
33 

.04 

8 

91 

35 

.03 
4 
47 
35 

.03 

5 

44 

35 

.04 
23 
42 
31 

6 

*2 

19 

5 

12 

3 

11 

4 

20 

36 

12 

18 

505 

ft        ft        ft 

CENTRAL 

09 

BLAKELY   MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 
WIND 

.03 
43 

30 

ft 
66 

» 
21 

.15 

18 

.01 
40 

.07 
28 

ft 
32 

ft 
21 

.17 
22 

.01 

27 

.11 
26 

.05 
50 

.06 
33 

.05 
22 

.09 
33 

27 

34 

25 

49 

27 

32 

57 

25 

35 

41 

31 

19 

69 

103 

43 

1129 

NIMROD   DAM 

EVAP 
WIND 

22 

12 

» 
16 

ft 
3 

.09 
3 

.11 
1 

• 
4 

ft 
4 

ft 
10 

.06 
8 

« 
7 

.03 
15 

.03 
16 

ft 
5 

ft 
2 

.16 

10 

6 

5 

2 

21 

4 

1 

5 

11 

15 

4 

5 

7 

21 

16 

17 

278 

ft        ft        • 

EAST   CENTRAL 

04 

STUTT6ART    9   ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.04 
1T4 
6« 
99 

.19 

181 

67 
60 

.10 

118 
67 
38 

• 
38 

.05 
182 
48 
36 

.02 

2 

47 

44 

• 
39 

ft 
37 

• 
60 

.91 

104 
60 
35 

.08 
30 
59 
39 

.12 
80 
56 
38 

.07 
122 
32 
43 

• 
62 

.09 
65 
46 
36 

66 

55 

23 

12 

71 

49 

92 

118 

26 

51 

96 

49 

55 

149 

173 

60 

2479 

ft        ft        ft 

SOUTHWEST 

OT 

HOPE   9   NE 

EVAP 
WIND 

.01 
82 

ft 
89 

.23 
65 

• 
51 

ft 
43 

ft 
34 

.03 
29 

.06 
32 

• 
26 

.13 

45 

.07    .03 

26      34 

.05 
58 

.10 
61 

.09 
40 

ft 
41 

* 
33 

.19 
26 

27 

58 

28 

30 

31 

10 

50 

34 

26 

27 

105 

77 

22 

1356 

NARROWS   DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.01 
62 
69 
40 

.09 
76 
65 
60 

.15 

40 
65 
38 

• 
19 

.10 
14 
30 
92 

.01 

9 

45 

37 

ft 
9 

.14 
13 
62 
38 

14 

31 
58 
36 

19 
61 
43 

.02 
15 
50 
43 

.04 
34 
52 
41 

.05 
17 
52 
38 

26 

22 

30 
34 

15 

10 
92 
34 

18 

15 

12 

10 

21 

9 

6 

10 

12 

17 

12 

22 

17 

626 

ft        ft        ft 

SOUTH   CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 

ft 
75 
74 
99 

.11 
73 
73 
62 

.13 

13 
76 
33 

ft 

0 

.03 

2 

!  ,0 

38 

.13 

1 

93 

42 

ft 

2 
61 
39 

.04 

2 

66 

31 

ft 

2 

* 

.18 
36 
52 
36 

.08 

7 
60 

ft 
52 

64 
37 

.03 
30 
62 
41 

.14 
17 
51 
38 

.04 
12 
47 

51 

.05 
13 
53 
31 

• 
11 

.08 

t 

53 

51 

ft 
8 

ft 
35 

,1( 

1 

9 

11 

15 

ft 

2! 

11 

20 

43 

16 

31 

601 

DAILY 

SOIL  TEMPERATURI 

:s 

Time 

Day  ol  month 

o* 

Station 
and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

WARREN 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

63 
56 

64 
63 

55 
54 

51 
48 

52 
48 

56 
50 

54 
46 

51 

45 

51 
43 

56 

43 

54 
47 

53 
46 

53 
49 

52 
47 

54 
46 

51 

45 

46 

41 

45 
40 

43 
41 

47 

40 

44 

40 

42 
42 

46 

40 

39 
39 

38 
38 

42 
38 

45 
38 

43 
37 

40 
36 

38 
38 

41 
38 

48.7 
42.5 

SLOPE  OF  GROUND,   LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.   SOIL  TYPE i   SANDY  LOAM.   GROUND  COVERi   GRASS.   INSTRUMENTATION,   PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


^ 

W 

OBSERVATION 

b 

Z 

u 

w 

Z 
O 

TIME  AND 

■z. 

0 

0 

£ 

g 

P 

TABLES 

STATION 

1 

3 

COUNTY 

< 

P 

< 

3 

z 
0 

< 

i 

OBSERVER 

I 

ei 

u 

us 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35  04 

94  12 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

0064 

LAWRENCE 

35  54 

91  05 

256 

ss 

7A 

RUBY  B.  OWENS 

ALUM  FORK 

01  30 

05 

SALINE 

34  48 

92  52 

780 

5P 

5P 

: 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

0136 

04 

YELL 

3 

34  47 

93  29 

854 

7A 

REBA  Y.  SWAIM 

AMITY  3  NE 

08 

CLARK 

3 

34  17 

93  25 

475 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 

01  78 

07 

PIKE 

3 

34  02 

93  25 

BA 

: 

OWEN  B.  HENDR1X 

APLIN  1  W 

oiaa 

PERRY 

34  58 

93  00 

400 

6P 

HOBART  WATTS 

APPLETON 

0196 

POPE 

1 

35  25 

92  53 

522 

SS 

SS 

: 

RONNIE  BARTLETT 

ARRADELPMIA 

0220 

08 

CLARK 

3 

34  07 

93  03 

200 

6P 

7A 

: 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33  37 

91  12 

145 

7A 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34  02 

91  21 

178 

SS 

SS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

ATHENS 

0  3  00 

07 

34  19 

7A 

PAULINE  A  P1NKERTON 

AUGUSTA 

WOODRUFF 

7 

35  18 

91  22 

218 

6A 

TOMMJE  D.  PEEBLES 

BALD  KNOB 

0350 

03 

WHITE 

35  18 

91  34 

230 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03; INDEPENDENCE 

35  49 

5P 

5P 

: 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

03l  INDEPENDENCE 

35  45 

91  38 

277 

5P 

:  h 

DONNIE  BRYANT 

BEEBE 

0530 

03  WHITE 

35  04 

91  53 

250 

: 

D.  C.  HENRY 

SEECH  GROVE 

0534 

03  GREENE 

7 

36  11 

90  38 

8A 

B.  B.  HAMMOND 

BEEDEVILLE 

0536 

03  JACKSON 

7 

35  26 

91  06 

221 

6P 

6P 

P.  M.  BRECKENRIOGE 

BENTON 

0582 

05  SALINE 

6 

34  33 

92  37 

285 

5P 

6A 

ETTA  C.  8URKS 

8ENTONVILLE  5  WSW 

05B6 

01  BENTON 

1 

36  21 

94  17 

1264 

5P 

7A 

CENTERTON  STATE  HTCHRY 

SERRYVILLE  -  NW 

0616 

01  CARROLL 

36  24 

93  37 

1160 

7A 

EDWIN  L.  CHAMPLIN 

BIO  FORK 

04  POLK 

3 

34  29 

93  58 

1100 

7A 

ANNA  M.  LILES 

BISMARCK  2  SE 

0724 

34  18 

93  09 

500 

MRS.  LOUISE  H.  YATES 

SLACK  ROCK 

03 

LAWRENCE 

36  07 

91  06 

259 

7A 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

05 

GARLAND 

34  36 

93  11 

426 

SA 

8A 

; 

U  S  CORPS  OF  ENGINEER5 

SLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

YELL 

1 

35  06 

93  39 

426 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

9LUFF  CITY  3  SW 

0  8 

NEVADA 

3 

33  41 

93  09 

360 

7A 

R.  P.  PLYLER 

SLYTHEVILLE 

0806 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35  55 

89  55 

252 

5P 

7A 

JOE  E.  ATKINSON 

SONNERDALE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34  23 

93  23 

1000 

7A 

0.  E.  KETCHUM 

BOONEVlLLE  6  NW 

0825 

04 

LOGAN 

1 

35  12 

93  59 

600 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  7  NE 

0S26 

04 

1 

35  13 

93  50 

730 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVlLLE  6  NNE 

OB27 

LOGAN 

1 

35  13 

93  54 

610 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE 

0830 

04 

1 

35  09 

93  55 

511 

CLEO  E.  YANDELL 

60TKIN8URG  2  S 

0842 
08*8 

02 

08 

NEVADA 

I 

35  39 

33  52 

92  28 

93  20 

1200 
235 

7A 

MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  1NGER50LL 

BRANCH  4  NW 

0887 

FRANKLIN 

1 

35  21 

94  00 

470 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

0  a  a  9 

FRANKLIN 

1 

35  16 

93  59 

500 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

8RINKLEY 

0936 

06 

MONROE 

7 

34  53 

91  12 

205 

7A 

RICHARD  K.  WIES 

BUFFALO  TOWER 

1010 

01 

NEWTON 

7 

35  52 

93  30 

2578 

7A 

WILLIAM  R.  WYATT 

BULL  SHOALS  0AM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36  2  2 

92  34 

480 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BUROETTE 

1052 

MISSISSIPPI 

2 

35  49 

89  57 

240 

6P 

G.  A.  HALE 

CABOT  4  SW 

no: 

06 

PULASKI 

1 

34  57 

92  04 

289 

6P 

6P 

B.  M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1132 

02 

IZARD 

7 

36  07 

92  08 

400 

6P 

AUSTIN  D.  HARRIS 

CAMOEN  1 

1152 

08 

OUACHITA 

3 

33  36 

92  49 

116 

5P 

7A 

M1XON  M.  BAILEY 

CAMDEN  2 

1154 

08 

OUACHITA 

33  35 

92  51 

155 

MARY  REIDER 

CARLISLE  1  SW 

1224 

06 

LONOKE 

34  47 

91  45 

235 

aa 

JOHN  L.  TA1T 

CARPENTER  DAM 

i;?e 

05 

GARLAND 

34  27 

93  01 

405 

7A 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

MONROE 

7 

34  41 

9)  18 

172 

5P 

JOE  V.  HAVENER 

CLARKSVILLE 

1455 

04 

JOHNSON 

1 

35  28 

93  28 

436 

6P 

7A 

DR.  IRVING  T.  BEACH 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1457 

04 

JOHNSON 

1 

35  32 

93  25 

840 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1492 

02 

VAN  BUREN 

35  35 

92  28 

510 

7A 

EARL  8.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

157* 

01 

MADISON 

7 

35  48 

93  48 

1400 

z 

OTTO  DAVIS 

COMPTON 

1582 

01 

NEWTON 

36  05 

93  18 

2166 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

35  05 

92  28 

316 

5P 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

03 

CLAY 

36  24 

90  35 

293 

6P 

7A 

C  H 

WINFRED  0.  POLK 

COVE 

04 

POLK 

34  26 

94  25 

1050 

7A 

INACTIVE  11/27/65 

CROSSETT  7  S 

09 

ASHLEY 

3 

33  02 

91  56 

175 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

PULASKI 

34  42 

92  27 

350 

7A 

WALTER  C.  TIMM1NG 

DAISY  1  E 

1814 

07 

PIKE 

3 

34  15 

93  43 

650 

7A 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1829 

05 

FAULKNER 

1 

35  22 

92  25 

705 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35  03 

93  24 

370 

7A 

JOSEPH  A.  MOUDY,  JR. 

DANVILLE  SCS 

1835 

04 

35  04 

93  24 

370 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1838 

04 

YELL 

1 

35  13 

93  09 

330 

6P 

JACK  E.  8URKS 

DE  QUEEN 

l<"-8 

SEVIER 

34  02 

94  21 

SP 

7A 

0.  TUCKER  VASSER 

DERMOTT 

09  CHICOT 

2 

33  31 

91  26 

14C 

8A 

L.  W.  WILSON 

DERMOTT  3  NE 

1962 

09  CHICOT 

2 

33  33 

91  23 

143 

6P 

RADIO  STATION  KVSA 

OES  ARC 

lvb8 

06 

PRAIRIE 

34  58 

91  30 

204 

5P 

C.  J.  RISTER 

DEVILS  KNOB 

1982 

04 

JOHNSON 

1 

35  43 

93  24 

2350 

5P 

7A 

MRS.  GLORIA  M.  VICKERS 

DIERKS 

2015 

07 

HOWARD 

4 

34  07 

94  02 

422 

5P 

7A 

THOMAS  F.  HINSLEY 

DUMAS 

2148 

09 

OESHA 

2 

33  53 

91  29 

162 

6P 

7A 

C  H 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  OORADO  FAA  AIRPORT 

2  3  00 

08 

UNION 

3 

33  13 

92  48 

252 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33  07 

91  16 

135 

5P 

5P 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

23  56 

CARROLL 

36  24 

1465 

6P 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE  1  NE 

2366 

02 

SHARP 

36  05 

91  37 

SS 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2443 

01 

WASHINGTON 

36  00 

94  10 

1251 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

36  06 

94  10 

1270 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33  49 

92  25 

264 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

2544 

LITTLE  RIVER 

33  43 

94  24 

400 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35  01 

90  47 

261 

5P 

5P 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

2574 

04 

SEBASTIAN 

1 

35  20 

94  22 

44  7 

MID 

MIC 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35  39 

94  09 

793 

5P 

7A 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

2670 

HEMPSTEAO 

33  37 

93  48 

260 

8A 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2760 

WHITE 

7 

35  08 

91  27 

200 

7A 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

35  59 

92  43 

595 

5P 

:  h 

MRS  IDA  A  KILL10N 

2842 

07 

PIKE 

34  19 

93  33 

547 

7A 

WILLIAM  F.  SEVIER 

GRAVELLY  4  E 

2922 

04 

YELL 

1 

34  53 

93  38 

451 

GEORGE  W.  ODGEN 

GRAVETTE 

2930 

01 

BENTON 

36  24 

94  28 

1250 

SS 

SS 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

2946 

01 

CARROLL 

36  18 

93  22 

1300 

7A 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35  14 

92  23 

360 

7P 

7A 

H 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBASTIAN 

1 

35  13 

94  15 

518 

7A 

DOROTHY  M.  BEEN 

GREERS  FERRY  0AM 

2978 

02 

CLEBURNE 

35  31 

92  00 

527 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GUflDON 

3074 

08 

33  55 

93  09 

210 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33  14 

91  48 

177 

ALLEN  J.  LINDER 

31  32 

02 

SHARP 

7 

36  19 

91  29 

362 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON 

3164 

01 

BOONE 

36  14 

93  07 

1150 

6P 

7A 

BEA  GRAY  BEENE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3165 

01 

BOONE 

36  16 

93  09 

1370 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HECTOR 

3235 

POPE 

35  28 

92  58 

555 

7A 

HELENA  5  NW 

3242 

06 

PHILLIPS 

34  34 

90  40 

220 

7A 

7A 

OURWOOD  E.  JOHNSON.  JR. 

HOPE  3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33  43 

93  33 

376 

8A 

BA 

BA 

:  h 

RUTH  HAMILTON 

HOPPER 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34  22 

93  41 

700 

7A 

AVADELLE  WHISENHUNT 

HORATIO 

SEVIER 

33  56 

94  22 

337 

ELIZABETH  w.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3466 

GARLAND 

3 

34  31 

93  03 

710 

SP 

SP 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

3540 

01 

MAO I  SON 

36  05 

93  44 

1453 

MAY  PEARL  MARKLEY 

HUTTIG  DAM 

3556 

UNION 

33  02 

92  05 

60 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

3584 

07 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

7A 

W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 

3600 

01 

NEWTON 

7 

36  01 

93  11 

857 

7A 

JAMES  S.  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

3 

34  42 

93  04 

730 

7A 

LURA  8.  SYKES 

JONESBORO 

3734 

03 

CRAIGHEAD 

35  50 

90  42 

345 

SS 

BENEDICTINE  SISTERS 

KEISER 

3821 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35  41 

90  05 

232 

7A 

7A 

MAXSIE  TAYLOR 

«_, 

W 

OBSERVATION 

6 

Z 

U 

u 

Z 

O 

TIME  AND 

z 

g 

O 

S 

g 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

c 

COUNTY 

< 

E 

5 

q> 

OBSERVER 

5 

l 

a 

Z 
O 

S 

£j 

ei 

s 

SP 

Q 

-J 

I 

1 

sji 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34  36 

92  00 

230 

7P 

7P 

R.  A.  WALLER 

KING5LANO  3  SSE 

3904 

OB 

CLEVELAND 

3 

33  50 

92  16 

214 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 

)998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35  49 

90  26 

230 

7A 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

PULASKI 

1 

34  51 

92  28 

305 

MID 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

4060 

PIKE 

3 

34  19 

93  51 

796 

It 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

H  1  Ob 

BOONE 

36  25 

92  55 

810 

SS 

ETHEL  PUMPHREY 

LEOLA 

4134 

GRANT 

3 

34  10 

92  35 

261 

PIERCE  A.  fiEEOER 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

4248 

05 

PULASKI 

34  44 

92  14 

257 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

4250 

05 

PULASKI 

1 

34  46 

92  19 

512 

M  1  D 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

4386 

01 

NEWTON 

7 

35  46 

93  05 

2007 

7A 

LOLA  D  JOHNSON 

MADISON 

4we 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35  00 

90  43 

215 

7A 

RAYMOND  D.  BURNETT 

MAGNOLIA  3  N 

4548 

0>i 

COLUMBIA 

4 

33  19 

93  14 

315 

6P 

7A 

EARLE  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA  5  N 

4550 

0  8 

COLUMBIA 

33  20 

93  13 

360 

ARKANSAS  P  t  L  CO. 

MALVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34  23 

92  49 

311 

5P 

5P 

RAOIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

36  29 

91  32 

690 

SS 

JOHN  H.  MCKEE 

MAR] ANNA  2  S 

463  B 

06 

LEE 

34  44 

90  46 

234 

6P 

THOMAS  B.  TURNER 

MARKED  TREE 

4634 

03 

POINSETT 

5 

90  25 

229 

RADIO  STATION  KPCA 

4666 

SEARCY 

7 

35  54 

92  38 

10S0 

SS 

7A 

MINNIE  HORTON 

MAUMEE 

02 

SEARCY 

7 

36  0  3 

92  39 

749 

KENNETH  DELOY  SMITH 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

02 

IZARD 

7 

36  05 

91  59 

600 

7A 

MRS.  JUANITA  COOPER 

MENA 

4756 

04 

POLK 

3 

34  35 

94  15 

1207 

6P 

7A 

:  h 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

LITTLE  RIVER 

33  41 

93  58 

316 

U  S  ENGINEERS 

MONT  I  CELLO 

4900 

09 

DREW 

3 

33  38 

91  47 

273 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KHBM 

MONTROSE 

09 

ASHLEY 

3 

33  19 

91  29 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

4934 

08 

CALHOUN 

33  19 

92  27 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON 

4938 

05 

CONWAY 

35  08 

92  44 

280 

5P 

7  A 

PERRY  D.  MALLETT 

MOUNT  I0A 

07 

MONTGOMERY 

34  33 

93  38 

663 

SP 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

5010 

04 

LOGAN 

1 

35  10 

93  41 

2800 

5P 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

36  20 

92  23 

800 

7A 

7A 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36  20 

92  23 

800 

8A 

8A 

8a|c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

5046 

02 

STONE 

7 

35  51 

92  05 

768 

SS 

7A 

NELL  A.  TAPLEY 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

FRANKLIN 

1 

35  34 

94  01 

500 

7A 

HENRY  G.  ARVIN 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

3 

34  09 

93  43 

425 

8A 

8A 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5112 

HOWARD 

34  00 

93  56 

550 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE 

5114 

07 

HOWARD 

33  57 

93  52 

373 

: 

HOWARD  CO.  HOSPITAL 

5158 

HOWARD 

3 

34  07 

93  52 

550 

7A 

EONA  J.  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35  38 

94  23 

673 

76 

MRS.  NONA  L.  HAILEY 

NEWHOPE  3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34  14 

93  50 

850 

7A 

ELSIE  F.  WARD 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

35  36 

91  17 

225 

6P 

LEVI  W.  TIMS 

NlMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34  57 

93  10 

480 

8A 

Pa 

ba: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36  15 

92  15 

425 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  1 

OOELL  3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

35  48 

1500 

7A 

MRS.  CLARA  W.  HURST 

ODEN  2  W 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34  38 

93  48 

800 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

33  46 

93  55 

300 

5P 

5P 

J.  T.  HARG1S 

OSCEOLA 

5480 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35  43 

89  59 

245 

6A 

WILLIAM  T  WALLACE 

OWENSVILLE 

9*98 

05 

SALINE 

3 

34  37 

92  49 

500 

MRS.  GUY  E.  COOK 

OZARK 

5508 

0  4 

FRANKLIN 

1 

35  29 

93  50 

396 

6P 

7A 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

5514 

04 

JOHNSON 

35  38 

93  27 

1900 

7A 

MRS.  AMANDA  M.  FRITZ    ! 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

5562 

03 

GREENE 

5 

36  03 

90  29 

276 

RADIO  STATION  KDRS 

PARIS 

5576 

04 

LOGAN 

1 

35  IB 

93  43 

410 

6P 

6P 

FRANK  TAYLOR 

PARIS  4  WSW 

5577 

04 

LOGAN 

1 

35  16 

93  48 

775 

' 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN  2  W 

5586 

06 

CROSS 

5 

35  16 

90  35 

222 

7A 

INACTIVE  10/1/63 

PARKS 

5591 

SCOTT 

1 

34  48 

93  57 

668 

7A 

BOMAR  K.  HANSARD 

PARTHENON 

5602 

01 

NEWTON 

35  57 

93  15 

925 

: 

ETHEL  CARLTON 

PERRY 

5691 

05 

1 

35  03 

92  48 

3  10 

SS 

7A 

A.  0.  HOLBROOK 

PINE  BLUFF 

5754 

09 

JEFFERSON 

1 

34  13 

92  01 

215 

6P 

6P 

HARRY  W.  WHITE 

PINE  8LUFF  FAA  AIRPORT 

5756 

09 

JEFFERSON 

1 

34  10 

91  56 

206 

MID 

HID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

PINE  RIDGE 

5760 

07 

MONTGOMERY 

3 

34  35 

93  54 

840 

7A 

MRS.  WILLIE  GARRETT 

PINEY  GROVE 

5770 

08 

3 

34  10 

93  12 

375 

7A 

MRS.  NORMA  T.  JONES 

POCAHONTAS  1 

5820 

03 

RANDOLPH 

7 

36  16 

90  59 

330 

6P 

6P 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

506C 

09 

ASHLEY 

3 

33  14 

91  30 

122 

5P 

7A 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

vjoa 

08 

NEVADA 

3 

33  48 

93  23 

318 

7A 

R.  P.  HAMBY 

PRESCOTT  SCS 

5910 

08 

NEVADA 

3 

33  48 

93  23 

318 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

5970 

02 

36  15 

92  51 

800 

MRS.  JOHNNIE  F.  MELlON 

RATCLlFF  2  S 

6005 

0* 

1 

35  17 

93  53 

450 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF  5  NE 

-,0  0b 

0* 

FRANKLIN 

1 

35  21 

420 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLlFF  5  NNW 

04 

FRANKLIN 

1 

35  22 

93  55 

460 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

6008 

04 

LOGAN 

1 

35  18 

93  53 

463 

LULA  M.  WEEKS 

RAVANA 

6016 

07 

MILLER 

33  04 

94  02 

250 

PANSY  LA  RUTH  TERRY 

REMMEL  DAM 

6102 

05 

HOT  SPRING 

3 

34  26 

92  54 

315 

7A 

ARK  POWER  ANO  LIGHT  CO  1 

ROGERS 

62*8 

01 

BENTON 

7 

36  20 

94  07 

1387 

SS 

SS 

H 

HOWARD  FOWLER 

ROHWER  2  NNE 

6253 

09 

DESHA 

1 

33  48 

91  16 

150 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELLVJLLE  4  N 

6352 

04 

POPE 

1 

35  20 

93  09 

360 

5P 

5P 

5P 

J.  H.  FONDREN 

SAINT  CHARLES 

6376 

06 

ARKANSAS 

34  23 

200 

8A 

8A 

U  S  FISH  ANO  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

6380 

03 

CLAY 

■ 

36  27 

90  08 

300 

G1LL1S  R.  NEELEY 

SALEM 

6403 

02 

FULTON 

36  23 

91  50 

7A 

ALGER  B.  POMEROY 

SEARCY 

6506 

03 

WHITE 

35  15 

91  45 

245 

5P 

7A 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIOAN  TOWER 

05 

GRANT 

3 

34  27 

92  21 

290 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

6586 

02 

VAN  BUREN 

7 

35  39 

92  19 

533 

7A 

REEDIS  ALLEN 

S1LOAM  SPRINGS 

6624 

01 

BENTON 

36  11 

94  33 

1150 

7P 

7A 

DR.  1RVIN  A.  WILLS 

SPARKMAN  3  WSW 

6768 

08 

DALLAS 

3 

33  54 

92  54 

1S2 

SS 

7A 

MATTIE  D.  MIZELL 

STAMPS 

6804 

07 

LAFAYETTE 

33  22 

93  29 

270 

SS 

7A 

HUBERT  A  BAKER 

STAR  CITY  4  ENE 

6823 

LINCOLN 

3 

33  57 

91  47 

182 

SS 

BURNICE  FR1ZZELL 

STORY 

6890 

07 

MONTGOMERY 

3 

34  42 

93  31 

650 

NORA  L.  MAY8ERRY 

STUTTGART 

6918 

Of. 

ARKANSAS 

1 

34  29 

91  32 

214 

SS 

SALLYE  HAYES  BORCHERT 

STUTTGART  9  ESE 

<vj<:.. 

ARKANSAS 

1 

34  28 

91  25 

198 

7A 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUBIACO 

6928 

0* 

LOGAN 

1 

35  18 

93  39 

500 

SS 

NEW  SU81AC0  ABBEY 

TAYLOR 

7038 

0  8 

COLUMBIA 

33  06 

93  27 

247 

7A 

IDELLA  0.  NORWOOD 

TEXARKANA  W8  AIRPORT 

7048 

07 

MILLER 

33  27 

94  00 

372 

MID 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALDRON 

7*88 

0* 

SCOTT 

1 

34  54 

94  06 

675 

5P 

7A 

:  h 

WILLIAM  D.  BIVENS 

WALNUT  RIOGE  FAA  Ap 

7530 

03 

LAWRENCE 

36  08 

90  56 

272 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7582 

08 

BRADLEY 

3 

33  36 

92  04 

206 

6P 

7A 

G 

CHARLEY  L.  SHARP 

WEST  FORK 

7694 

01 

WASHINGTON 

35  55 

94  11 

1340 

IRENE  CANTRELL 

WEST  MEMPHIS 

77  1: 

06 

CRITTENDEN 

; 

35  08 

90  11 

220 

5P 

5P 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

WHEELING 

7744 

0  2 

FULTON 

36  19 

680 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7  7  7; 

0  4 

FRANKLIN 

: 

35  41 

93  57 

2285 

IP 

IP 

U  S  FOREST  SERVICE 

WING 

7950 

04 

YELL 

1 

34  57 

93  28 

350 

: 

MILES  B  TURNER 

WYNNE 

BO  52 

Ob 

CROSS 

5 

35  14 

90  47 

260 

SS 

SS 

RADIO  STATION  KWYN 

YELLVILLE 

8084 

02 

MARION 

36  13 

92  41 

760 

SS 

SS 

CARL  WALKER 

DRAINAGE  CODE:  1-ARKANSA5    2-MISSISSIPPI     3-OUACHITA     4-RED    5-SAINT  FRANCIS    6-SALINE    7-WHITE 


REFERENCE    NOTES 

Addi,iona,  —on  regarding  the  cl„^^ 

to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  . 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

,^RVAT,ONTlME:       The  Station  «-  shows  — — ~- *  ^  »»£?  SK^^^ESSS  Ire  "T^IT  .^iT^  il  ST  "Exploit  *£  £££- 

KVAP0RAT10N  is  measured  in  the  standard  Weaker  Bureau  type  pan  of  <-foo,  dieter  unless  otherwise  shown  by  footnote  «^.  tie  "Evaporation  and  Wind"  table.     Ma,  and  Mm  m  Evaporation  and  «-'  «. 
refer  To  exT'emes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  ..me  of  observat.on. 

u  i.„.  „r  „n„w    sleet    or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 

™ss^^^^  --  *  -™2  — — *  the  •— • 

the  "Cll— I*-  «.»  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Cround"  table,   and  m  the  "Seasonal  Snowfall"  tab.e.   include  snow   and  sleet.     Entr.es  of  snow  on  ground  mclude  snow. 


SNOWFALL:        Entries  of  snowfall 
sleet,   and  ice. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,   indicate  distance  in   m.les  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  witn  the  preceding  June  data  will  be  carried  ta  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the   June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  T„E  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

.      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.   "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Cround"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equ.va,e„,  to  every  10  niches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  m.ssmg.    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "DaUy  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.       .These  amounts  are  essentially  accurate  bu,  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Houriy  Precipitation  Data., 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

,  ,„n  are  oublished  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in 

C      Recording  Rain  Gage.Station.     Hourly  precpitatio n  «^~  =* <»  •£«£  KTSi^d™  r"  T    Such  amounJ  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
"Climatological  Data     bulletin  they  are  from  a  separate  non   recuiu.   ess. 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G      "Soil  Temperature"  table. 

.i-       j ■    ,.    ^  „«  cn/.wfaii  anH/nr  snow  on  ground  in  that  month. 
H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow        g 

J       "Supplemental  Data"  table. 
SS        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR      This  entry  in  time  of  observat.on  coiumn  in  Station  Index  means   variable.  ^  ^  ^  ^  ^  ^  _  ^  ^  ^  ^ 

»       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  fee,  above  sod-covered  ground;    however,  this 
building. 

,,„„„  „  .„ .  ,„,..  - ,.. .... ...... ...  -  -  - —.  77"- — ;:;;r,:;:r  :„i:::rr;,c.t  ,.„ — ~ ... — »».  -  - 

— r=;si=!='=-=="s:"- ,-      „_,«,„„,,.»„  „.,..  ..,.,.„...,...„  .-, 


the  address  shown  above. ■  -  „j„c  <=h™,iH  he  made  oavable  to  the  Superintendent 
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Temperature 

Precipitation 
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No.  of  Days 
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•3 
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Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

■S-o 
Q  0 

I  § 

O 

S 

1 

1 

%< 

ki 

si 

il 

•    •    * 
NORTHWEST             01 

BENTONVILLE  5  WSW 

48.; 

27.1 

37.8 

65 

7 

6 

2 

754 

0 

1 

21 

0 

4,69 

2.22 

9 

5.8 

6 

3 

l 

EUREKA  SPRINGS 

48.0 

29.3 

38,7 

-  3.2 

65 

7 

7 

2 

730 

0 

5 

19 

0 

6.16 

2.99 

5 

1 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

48.6 

26,8 

37.7 

66 

7 

8 

2 

759 

0 

3 

22 

0 

6.74 

3.61 

9 

6.1 

4 

22 

6 

3 

2 

FAVFTTFVILLE  EXP  STA 

49,6 

29.3 

39.5 

-  2.0 

65 

7 

7 

2 

712 

0 

2 

19 

0 

6.17 

3.13 

4,63 

9 

6.3 

5 

2 

1 

GR4VETTE 

47.9 

26.7 

37,3 

-  2.9 

64 

7 

.  2 

2 

767 

0 

1 

21 

1 

4.50 

1,59 

2,91;  9 

5.5 

3 

21. 

5 

2 

1 

HARRISON 

48.7 

27.8 

38.3 

•  2.8 

66 

8 

10 

2 

744 

0 

2 

22 

0 

4,86 

1.91 

10 

4 

22 

6 

3 

2 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

45.9 

28. 0 

37.0 

64 

7 

8 

2 

776 

0 

5 

19 

0 

5,42 

3.37 

9 

5.5 

5 

22 

7 

3 

1 

wUNTSVILLE 

49.6 

26.6 

38.1 

66 

7 

6 

2 

747 

0 

1 

22 

0 

6.60 

3.20 

9 

5.9 

6 

21 

6 

4 

2 

LEAD  HILL 

49.6 

28.1 

36.9 

-  1.6 

67 

8 

11 

2 

724 

0 

3 

22 

0 

5.24 

2,04 

2.35 

10 

3.0 

* 

3 

2 

RCGEPS 

49.8 

26.6 

38.2 

-  3.5 

66 

8 

7 

2 

745 

0 

2 

20 

0 

5.55 

2.53 

3,70 

9 

5.8 

3 

21 

5 

3 

1 

SILCAM  SPRINGS 

50.0 

28.2 

39.1 

65 

8 

4 

2 

717 

0 

1 

20 

0 

5.65 

2.47 

9 

6.1 

3 

22. 

7 

4 

2 

DIVISION 

38.  2 

-  2.9 

5.60 

2,47 

5.5 

•    ft    ft 
NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

49.1 

25.4 

37.3 

70 

8 

9 

3 

769 

0 

1 

22 

0 

4.28 

.80 

1.71 

10 

3 

22 

8 

2 

1 

EVENING  SHADE  1  NE 

51.0 

28.0 

39.5 

68 

26* 

13 

5« 

707 

0 

1 

ie 

0 

5,19 

2,02 

10 

7,0 

9 

2 

1 

GILBERT 

50.8 

27.5 

39.2 

68 

25. 

10 

3. 

7U 

0 

1 

2" 

0 

6.95 

4,01 

10 

4 

22 

8 

3 

2 

GREERS  FERRY  DAM 

47.8 

28.9 

38.4 

68 

8 

17 

3. 

739 

0 

1 

IB 

0 

3,80 

2.10 

10 

2.0 

2 

23 

8 

1 

1 

MAMMOTH  SPRING 

48. 3M 

26.9 

37. 6M 

-  3.2 

65 

25 

10 

3 

755 

0 

1 

22 

0 

5.24 

2,26 

10 

4.3 

11 

2 

2 

MARSHALL 

50. 1M 

27. 6M 

38. 9M 

68 

8 

10 

2 

725 

0 

1 

19 

0 

6.9B 

4,14 

9 

5.0 

3 

1 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

46.5 

27.0 

36.8 

•  4.9 

69 

9 

12 

3 

785 

0 

5 

21 

0 

6.42 

2.96 

3.5B 

10 

2.5 

7 

4 

1 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

46.7 

26.2 

36.5 

68 

9 

12 

3* 

791 

0 

2 

20 

0 

6.8B 

3,87 

10 

2.6 

3 

22 

8 

4 

1 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

48.7 

29.7 

39.2 

67 

8 

13 

2 

717 

0 

2 

16 

0 

4.30 

2,00 

10 

3.0 

3 

23. 

9 

1 

1 

YELLVILLE 

49.3 

26.4 

37.9 

69 

a 

10 

3 

751 

0 

1 

22 

0 

6.28 

4,50 

9 

5.1 

3 

21 

6 

2 

1 

0IVI5ION 

38.1 

-  3.2 

3.63 

2.08 

3.9 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

47.8 

32,1 

40.0 

66 

a 

17 

2 

695 

0 

0 

17 

0 

4,61 

1,95 

10 

9 

2 

1 

BALD  KNOB 

49.8 

32,4 

41.1 

67 

8. 

18 

2 

654 

0 

0 

16 

0 

5,54 

1.55 

9 

8.8 

9 

23 

10 

4 

2 

BATESvILLE  LIVESTOCK 

49.8 

29,7 

39.8 

69 

8 

14 

2 

700 

0 

2 

16 

0 

4,83 

1.53 

9 

3.9 

4 

23 

9 

3 

1 

8ATESVILLE  L  *ND  D  1 

50.5 

28.8 

39.7 

6B 

a. 

11 

3 

704 

0 

0 

18 

0 

5,17 

1.00 

2,28 

10 

8,3 

9 

3 

1 

8EEDEVILLE 

49.1 

33.3 

41.2 

67 

8» 

19 

2 

660 

0 

0 

14 

0 

D  6,23 

2.75 

10 

7.8 

7 

4 

2 

BLYTHEVILLE 

49.1 

33.9 

41.5 

-  1.5 

67 

8 

20 

3 

653 

0 

0 

14 

0 

2,44 

10 

2.4 

1 

CORNING 

47.0 

30.6 

38.8 

-  2.8 

66 

9 

14 

3 

728 

0 

2 

1? 

0 

4.34 

.31 

1.90 

10 

6.5 

7 

2 

1 

JCNESBORO 

47,1 

32.5 

39.8 

.  3.5 

65 

a 

19 

3. 

699 

0 

2 

15 

0 

5.24 

.85 

2.52 

10 

7.0 

7 

24 

9 

3 

1 

KEISER 

45.8 

32.0 

38,9 

65 

10. 

19 

1 

724 

0 

1 

17 

0 

5.22 

2,93 

10 

2.5 

1 

24. 

7 

3 

1 

MARKED  TREE 

49,0 

34.2 

41.6 

-   .3 

65 

9* 

22 

3 

648 

0 

0 

14 

0 

5,67 

1.19 

2,66 

10 

3.6 

2 

23 

11 

4 

1 

NEWPORT 

48.0 

34,1 

41.1 

-  3.0 

68 

8 

20 

2 

666 

0 

0 

14 

0 

D  5,26 

.99 

2.97 

10 

5.0 

7 

2 

1 

PARAGOULD  RADIO  KDR5 

47.3 

32.2 

39.8 

64 

9 

18 

3 

699 

0 

1 

16 

0 

5.22 

2.43 

10 

8,8 

6 

23 

9 

2 

1 

POCAHONTAS  1 

46.8 

30,1 

38.5 

-  3.7 

64 

8 

15 

2 

737 

0 

2 

16 

0 

5.64 

1,62 

1.70 

• 

7.0 

3 

2 

SEARCY 

51.5 

32.5 

42.0 

-  2.5 

69 

8 

19 

3. 

639 

0 

0 

15 

0 

5.38 

.81 

2.65 

10 

8.5 

6 

24 

8 

2 

1 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

45.6 

31.2 

38.4 

65 

a 

16 

2 

740 

0 

2 

17 

0 

5.12 

2,15 

9 

7.6 

5 

24 

10 

3 

1 

DIVISION 

40.1 

-  2.7 

5.25 

1.03 

6.2 

•    *    • 
WEST  CENTRAL        04 

APPLETON 

51.  1M 

28.0m 

39. 6M 

64 

10. 

12 

2 

705 

0 

1 

21 

0 

0  4,80 

2.30 

9 

2.0 

2 

1 

BCONEVILLE 

53.8 

30.6 

42.2 

-  3.0 

72 

7 

13 

3 

633 

0 

0 

18 

0 

4.66 

1.19 

2.63 

10 

2 

23. 

6 

2 

2 

CL'RKSVlLLE 

52.9 

31,0 

42.0 

67 

7 

15 

2 

637 

0 

0 

18 

0 

5,88 

4,32 

9 

2.3 

1 

21 

5 

2 

1 

DARDANELLE 

52.7 

30,8 

41,8 

.  3.8 

69 

7 

13 

2 

643 

0 

0 

18 

0 

4,50 

.43 

1,75 

10 

4.1 

3 

23 

7 

4 

1 

DEVILS  KNOB 

45.7 

28.3 

37.0 

58 

25* 

10 

2 

778 

0 

2 

18 

0 

7.47 

3,69 

9 

4.1 

2 

23. 

5 

3 

2 

FCRT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

52.2 

30.3 

41.3 

-  2.4 

73 

7 

14 

2 

659 

0 

0 

IB 

0 

4,79 

1.36 

3,17 

9 

1.9 

2 

22 

5 

2 

1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

53.0 

29.6 

41.3 

68 

7 

12 

2 

654 

0 

0 

IB 

0 

7,07 

4,00 

9 

6 

4 

2 

MENA 

51.9 

31.4 

41.7 

•  3,7 

66 

7 

14 

2 

650 

0 

0 

IS 

0 

3.64 

1.29 

2,49 

9 

3.5 

4 

23 

7 

3 

2 

MOUNT  MAGAZINE 

45.1 

28.1 

36.6 

58 

28. 

10 

2 

796 

0 

4 

IB 

0 

4,20 

9 

7.5 

4 

23 

1 

OZARK 

53.2 

31.7 

42.5 

-  1.6 

70 

7 

14 

2 

624 

0 

0 

16 

0 

9.17 

5.23 

5.11 

10 

2.5 

2 

1 

6 

2 

2 

PARIS 

52.9 

30.1 

41.5 

70 

7 

14 

2 

650 

0 

0 

17 

0 

5.74 

4.24 

9 

1.9 

1 

21. 

5 

2 

1 

RUSSELLVILLE  4  N 

54.1 

27.4 

40.8 

68 

20. 

11 

2 

673 

0 

0 

19 

0 

4,83 

2.B5 

9 

7 

2 

1 

SL8IAC0 

52.4 

33.1 

42. a 

-  2.3 

69 

7 

16 

2 

616 

0 

0 

16 

0 

6.19 

2,40 

2 

24 

w»LDRON 

53.8 

30.6 

42.2 

70 

7 

13 

2 

631 

0 

0 

17 

0 

5.23 

2.34 

9 

3.0 

2 

23 

6 

2 

2 

WHITE  ROCK 

47. 4M 

28. 9M 

38.2M 

60 

25. 

10 

2 

743 

0 

2 

17 

0 

6.00 

2,66 

9 

3.0 

3 

22 

6 

4 

2 

DIVISION 

40.8 

-  3.2 

5,86 

1.78 

3,2 

CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

53.5 

32.6 

43.1 

68 

7 

17 

3 

606 

0 

0 

16 

0 

4.99 

2,30 

9 

5.0 

5 

23 

9 

3 

1 

BENTON 

54.2 

32.4 

43.3 

70 

8 

16 

3 

602 

0 

0 

17 

0 

4.11 

1.59 

10 

8.5 

6 

24. 

8 

2 

1 

BL'KElY  MOUNTAIN  dam 

52.6 

28.9 

40,8 

69 

8 

16 

3 

672 

0 

0 

20 

0 

4,63 

1.51 

IS 

3.0 

9 

3 

1 

CONWAY 

53.3 

32.4 

42.9 

-  2.9 

70 

7 

18 

3 

614 

0 

0 

15 

0 

4,70 

.08 

2,66 

10 

4.0 

7 

2 

1 

GREENBRIER 

51.5 

30.3 

40.9 

69 

7 

14 

3 

671 

0 

0 

18 

e 

4.36 

2.06 

10 

4.3 

3 

23 

9 

2 

1 

HCT  SPRINGS  1  NNE 

54.2 

33.8 

44,0 

•  3.2 

68 

19 

19 

2 

579 

0 

0 

13 

c 

5.61 

.87 

2,62 

9 

3.3 

4 

23 

10 

3 

2 

LECLA 

53.9 

32.6 

43.3 

71 

8. 

14 

3 

599 

0 

1 

16 

0 

5.09 

2.62 

10 

5.5 

4 

24 

7 

2 

1 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT//R 

51. a 

33.9 

42.9 

-  1.5 

70 

7 

18 

3 

611 

0 

0 

15 

0 

5.02 

.69 

1.67 

9 

9.6 

4 

24 

9 

4 

1 

MALVERN 

55.5 

31.0 

43.3 

70 

a 

15 

3 

599 

0 

0 

18 

0 

4,36 

.98 

9 

7.5 

9 

4 

0 

MOROILTON 

53.0 

33.6 

43.3 

-  1.0 

68 

a. 

20 

2 

598 

0 

0 

15 

0 

3.48 

-   .46 

1,63 

10 

3.5 

4 

23 

7 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
FEBRUARY    1966 


Continued 


NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 


DIVISION 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  *  SW 
CLARENOON 
DES  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

DIVISION 


SOUTHWEST  07 

DE  CUEEN 
OIERKS 
HCPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAV  LOCK  ANO  DAM  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

DIVISION 


SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EL'DCRA 
MCNTICELLO 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

RCHWER  2  NNE 

STAR  CITY  *  ENE 

DIVISION 


Temperature 


£2 


51.8 
55. 8M 
53.4 


5*. 3 
50.3M 
51.0 
50. 2 
51.7 

50.3 
50.9 
52.1 
51.7 
50,6 

51.7 

50.1 
50, 3M 
50.0 


56.0 
55.7 
53.* 
54.0 
5*. 3 

52.* 
57.2 
56.5 
55.6 


56.1 
58.3 
5*.' 
55.* 
55. 3M 

56.2 
56.5 
56. 2M 
56.6 


57.8 
5*. 6 
5*. 7 
56. 6M 
56.  OM 

55.* 
52.2 
55.3 

5*. 3 
5*. 8 


29.5 
31. 6M 
33.5 


3*. 2 
32.6 
32.5 

3*.l 
35.8 

33.5 
31.5 
34.3 
33. 9M 
3*.* 

35.8 
3*.l 
3*. 9 
33.5 


32.* 
31.1 
30.8 
28.9 
28.3 

29.2 
3*. 3 
33.9 
35.8 


33.3 

3*,0 
33.0 
35.6 
29. 8M 

32.7 

35.0 
33. 8M 
3*. 6 


36.5 
36.9 
35,8 
37. *M 
3*. 8 

37.* 
36.1 
36.3 
36.9 
35.1 


*0.7 

*3.7M 

*3.6 


**.3 

*1.5M 

*1.8 

*2.2 

*3.8 

*1.9 

*1.2 

*3.2 

*2.8M 

*2.5 

*3.8 
*2.1 
*2.6M 

*1.8 


3  ° 

Is 


-    3.9 


•  5.2 

•  2.3 


*2.5         .    2.9 


44.2 
43.* 
42.1 
41.5 
41.3 

40.8 
45.8 
45.2 

45.7 

43.3 


44.7 
46.2 
44,0 
45.5 

42. 6M 

44.5 
45.8 
*5.0M 
*5.6 

**,9 


47.2 
45.8 
45.3 
4T.0M 
45. 4M 

46,4 
44.2 
45.8 
45.6 
45.0 

45.8 


4.5 
2.6 


3.3 

2.8 


-  1.7 

-  5.4 

-  7.5 

•  1.9 
.    3,6 

•  3.4 


2.0 
2.5 


1.6 
2.9 


69  19 

70  19 


675 
576 
596 


57* 
656 
643 
633 
590 

640 
660 
603 
615 
623 

589 
632 
615 
644 


575 
596 
634 
651 
659 

669 
529 
551 
534 


559 

520 
581 
539 
622 

568 
532 
552 
535 


493 
531 
548 
499 
543 

511 
577 
532 
537 
554 


Precipitation 


3| 

I  B 


3.34 
3.55 

5.23 


8.67 
7.14 
4.75 
6.03 
7.39 

6.25 
8.43 
5.71 
7.04 
7.53 

8.53 
7.19 

6.90 

7,0* 


4.30 
3.46 
3.93 
4.97 

4,80 
3.11 
3,65 

2.63 

3.86 


D  4.18 
5,*1 
5.*2 
6,5* 

4.04 

6,*8 
4,2* 
3,90 
7,89 

5.3* 


11.1* 

11.36 

7,67 

9,*9 

8.50 


7.10 
6.23 

10.42 
7.10 

8,78 


.08 
.1* 


1.25 

3.56 
2.38 

3.60 
2.37 


1.00 

.40 


.92 

1.39 

tS* 


.18 
.83 
.7* 

.53 


.71 


6.32 
2.92 


1.28 


3.96 


1.26 
1.70 
l.*5 


4.06 
4.72 
1.70 

4.58 
4.48 

3,46 
5.55 

2.00 
3.68 
4,60 

5.97 
*,75 
3.71 
3.77 


l.*5 
1.39 
1.63 
1,*7 
1,98 

1.76 

1.20 

1.81 

.55 


1,50 
3,40 
2.61 
2.70 
1.87 


4.21  10 

1.80  10 

2,23  10 

5.01  10 


D   o 


5,20 

8.03 
4,60 
3.91 
*.H 

2.31 

J. 42 

3.30 
6.50 
2.40 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE,      750    0N    THE    7TH    AT    3    STATIONS 

LOWEST    TEMPERATURE,         -2°     ON    THE    2D    AT    GRAVETTE 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,      11.36    INCHES    AT    DERMOTT    3    NE 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,         2.63    INCHES    AT    TEXARKANA    WB    AIRPORT 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,      8.03     INCHES    ON    THE    10TH    AT    DERMOTT    3    NE 

GREATEST    REPORTED   TOTAL   SNOWFALL,      10. 0    INCHES    AT    CRYSTAL    VALLEY 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND,      9     INCHES    ON    THE    23D    AT    BALD    KNOB 


8.0 
3.7 


3.5 

6 

4.0 
8,0 

1.0 

6.0 
1.* 
1.0 

4.0 

2.3 

.0 
3.0 

3.* 


*.S 

5.0 
4.0 
4.5 

5.0 
9,0 
*.* 
7.0 

5.* 


6.5 

3.0 
1.0 
5.0 


1.0 
7.2 


3.* 


4.0 
4.6 

.0 

T 


No.  of  Days 


2  2*. 
0 

3  23 

*   23 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    14    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


10    I   11    I   12   I    13   I   14    I   15       16  I    17   I    18       19  I   20   I   21 


NORTHWEST  0 

BENTONVILLE  5  WSW 
BERRYVILLE  *  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  A  ESE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON 
OOELL  3  N 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

evening  shade  i  ne 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 


*.  69 

.10 

5,65 

.AO 

.01 

6,22 

•  86 

6.16 

.33 

6.7A 

•  3A 

6,60 
A.S6 
S.A2 

6.60 
6.11 
5.2» 


5.18 

6.931 
3.80! 


A, 35  1.13 
A, 69  1.20 
6.28   .78 


ALICIA 

A, 61 

BALD  KNOB 

5.5A 

BATESV1LLE  LIVESTOCK 

A, 83 

BATESVILLE  L  ANC 

D  1 

5.1' 

BEECH  GROVE 

0    A. 68 
D  6,23 

BEEDEVILLE 

BLACK  ROCK 

3.16 

BLYTHEVILLE 

■ 

BURDETTE 

5.55 

CORNING 

A.3A 

GEORGETOWN 

6.12 

JONESBORO 

5.2A 

KEISER 

5,22 

LAKE  CITY 

B 

MARKED  TREE 

5,67 

NEWPORT 

3  5,26 

OSCEOLA 

A, 89 

PARAGOULD  RADIO 

CDRS 

5.22 

POCAHONTAS  1 

5.6A 

SAINT  FRANCIS 

A, 80 

SEARCY 

WALNU'  RIDGE  FAA  AP 


WEST  CENTRAL        OA 

ABBOTT 
ALY 

APPLETON 
BIG  FORK 
BOONEVILLE 

CLARK5VILLE 
COVE 

DANVILLE 
DAROANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  / 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  A  E 
GREENWOOD 
HECTOR 

MENA 

MOUNT  MA6A2INE 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUS5ELLVILLE  A  N 

I 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 


CENTRAL  0 

ALUM  FORK 

APLIN  1  W 

BENTON 

BISMARCK  2  SE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNE ROALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 


D    5.15 

D  .25 

3.9A 

.63 

3  A, 80 
5. AT 

.80 

.56 

A.66 

.28 

5.88 

.60 

7.59 

.50 

3.59 

.A3 

A, 50 

,68 

7.A7 

.81 

A, 79 

.01 

7.07 

.51 

'•.36 
5,61 


5,091 
5,02, 


LITTLE    HOCK    MB    AJRPORT//R 
LITTLE    ROCK    FILT    PLANT 
MALVERN  *,36' 

MORRILTON  3,481 


2 

39 

z 

37 

1 

7t> 

1 

91 

3 

37 

11 

3 

2  0 

1 

5* 

2 

22 

2 

S4 

1 

66 

2 

)5 

2 

49 

3 

0  9 

A 

e5 

98 

01   .01 

1.59 

.OA 

1.95 

.73 

1.51 

25  2.00 

1.9* 

.01 

2.66 

,02 

1.56 

T 

1.88 

.02 

2.06 

2.62 

.35 

,25  2,53 

39  1,85 

T 

2.62 

2.00 
1.78 


.03  1,95 
1.55;  1.A2 
l,53j      ,70 

.09  2.28 
2.30 


2.75 


3.95 

2.52 
2.93 

2,66 

2.97 
2.63 
2.  A3 
1.23 
2.23 


.03 
2.15 


2.30 

.06    2.AA 
1.01 


.03    3.18    2.89 

.85    1.53 

T  .57    1.73 

3.691  2.33 

.81  3.17!      ,03 

T  A.OOl  1,72 

T  l.SA    1,26 

T  3,06l 

T  ,821  1,90 

•OA  2,49  1,A8 
.18    A. 20      T 

2.65i  1.68 
T         4.90    1,12 

3.10|  5.11 

.10      .50|     .60 

.02    A.2A 

2.20;  1.20 
2.861  1,93 

T         2,85;     .08 

•      1  A, 70 


T  .22 

.30 
T  T 


.02! 


.22 

.26 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


25      26       27 


.30 

.02 

.30 


.2A      T 

.10      ,03 


,03    1,A0 
.07       .04 


.12 

.10 


,16 
.22 
.36 


.23 
.21 
.28 


DAILY  PRECIPITATION 


NIMROO  Dm 
OWENSVILLE 
PERRY 

REMMEL  DAM 
5HERI0AN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUSUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  *  SW 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  9  Nu 
KEO 

MADISON 

MAR  1  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  1  E 
DE  QUEEN 
DIERKS 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 

LANC-LEY 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  A  WNW 

NEWHOPE  5  E 

ODEN  2  W 

OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 
TEXARKANA  WB  AIRPORT   / 


SOUTH  CENTRAL       OS 

AMITY  3  NE 
ARKAOELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 

WARREN 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CR0S5ETT  T  S 
OERMOTT 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 

EUDORA 

HAMBURG 

MONTICELLO 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 
•OHWER  2  NNE 
STAR  CITY  *  ENE 


3,99 
A, 99 
9.23 


3.87 
A.89 
A.3A 


4.66 

3,46 

3    3.73 


Day  of  Month 


3.60  ,90 
A. 89  1.09 
3.93  .76 
A. 97      .37 


3,69 
3.71 
2.63 


3.A1 

9.A2 
6.9A 

A.  08 
A.OA 
6,A8 

A. 13 

*.2A 
3.90 
A. 07 
7.89 


9.A9 

8,30 

7.10 

6.23 
10,  A2 

7.10 


10       11       12       13       14       15 


1.26 
1.1A 
1.70       T 
2.00 


.3A      T 

.09      ,19 
,01       ,A2       ,03 
,30      .31      T 


1.70 

1.90 

.32 

,98 

T 

A,  38 

A.A8 

.*5 

3.A6 

.28 

5.95 

2.00 

1,25 

.20 

A, 20 

1  ,oc 

3,68 

A, 60 

T 

5,97 

A, 79 

.28 

3.71 

.7<- 

3.77 

2.00 
1.92 
.96 
1.39 


1.23 

•  89 

01 

1.55 

1.57 

1.20 

.33 

OJ 

1.65 

1.33 

.02 

1.81 

* 

2.00 

l.OA 
1.50 
1.90 


1.01 
1.60 
l.SA 


2.23 

2.06 
5.01 


9.35 

2.83 

.06 
.10 

.52 

1.05 

1.35 

.A2 

6.03 
A. 60 

.07 
.12 

.33 
.23 

1.27 

1.20 

9.91 

3,80 
1.A2 

l.*5 
.*0 

.19 

1.A7 

.050    .80 

T 

.65 


.A50 
,A7 
,53 


.36 
.29 
,10 


SUPPLEMENTAL   DATA 


.10 
.12 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipi 

ation 

*0           * 

£i  8  d 

I 

3 

Station 

■p  a 
o  o 

+»  +J 

3    V 
CO    1- 
O  -H 

os  a 

c 

■P   OJ 
r*    © 

3  a 
io  m 

0 

BS 

0^ 

> 

< 

i   « 

u.     B 

J5 

0  H 

1  "8  1 
1      1 

«  0 

2J 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID            6    AM         NOON         6    PM 

8 

3 

s 

8 

o> 

4 

o> 

0) 

A 

tq 

0> 
0> 

I 

si 

CM    9 

3 

0 

|1| 

<    to    £ 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 
LITTLE    ROCK   WB    AIRPORT 
TEXARKANA    WB    AIRPORT 

A 
2 
IB 

0.7 
1.3 
0.6 

7.7 
9.3 
7.3 

23 

33 

w 
s 

2  5+ 
09 

80 
81 
76 

87 
84 
83 

60 
64 
63 

57 
64 
62 

2 
4 
2 

5 

1 

3 

3 
5 
6 

1 
3 

1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 

12 
14 
12 

49 
43 

6.8 
6.4 
5.8 

Se©  Reference  Notea  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1966 


Station 

Day  of  Month 

0 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

*   *   * 
NORTHWEST           0 

BENTONVILLE  S  WSW 

MAX 

MDJ 

33 

20 

31 

6 

33 

12 

43 
13 

54 
26 

52 

38 

65 
43 

63 
55 

60 

49 

61 
43 

53 
31 

54 
32 

53 
27 

42 
23 

44 

23 

43 
27 

48 
18 

58 
19 

56 
24 

45 
26 

37 
23 

33 

20 

38 
20 

45 

18 

58 
24 

58 

31 

52 

35 

47 
34 

48,5 
27.1 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

Mm 

31 
20 

30 

7 

32 
12 

40 
16 

55 

28 

56 
41 

65 

45 

63 
56 

61 

49 

59 

43 

56 
34 

53 

34 

55 

32 

47 
25 

40 

23 

40 
29 

51 
24 

60 
29 

55 
25 

41 
25 

32 

22 

31 
22 

38 
24 

45 
20 

62 
31 

■55 

37 

48 
32 

42 
36 

48.0 
29.3 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

MIN 

39 

20 

31 
8 

36 

16 

48 
16 

55 
23 

51 
37 

66 
46 

62 
54 

55 

45 

61 

40 

51 

31 

53 

30 

54 
25 

39 
26 

43 
24 

40 
19 

50 
16 

60 
25 

55 
25 

46 
28 

32 

22 

31 
21 

39 
22 

47 
14 

62 

20 

58 
28 

51 
39 

46 
30 

48.6 
26.8 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

36 
20 

32 

7 

34 
16 

45 
18 

54 
28 

52 

42 

65 
46 

63 
57 

60 

50 

60 
43 

58 
33 

53 
33 

52 

28 

47 
25 

45 
25 

47 
29 

49 
19 

58 
30 

56 
26 

49 
27 

44 

23 

30 
20 

39 
24 

44 
18 

60 
29 

58 

30 

51 
37 

47 
36 

49.6 
29.3 

GRAvETTE 

MAX 
MIN 

33 

19 

31 
-  2 

33 

10 

43 

10 

55 
29 

50 

40 

64 
48 

63 
57 

58 
49 

59 
46 

50 
29 

54 
29 

51 
23 

39 
23 

46 
21 

43 
26 

49 
16 

59 
25 

52 
23 

40 
26 

35 
22 

35 
20 

40 
19 

44 
15 

61 
24 

60 
32 

52 
35 

43 
33 

47.9 
26.7 

HARRISON 

MAX 

Mm 

32 
21 

30 
10 

35 
14 

38 
19 

58 
20 

57 
29 

65 
41 

66 
57 

62 
50 

60 
44 

58 
36 

51 

31 

57 
29 

46 
30 

36 
19 

40 

30 

53 
17 

60 
21 

55 
28 

45 
22 

35 
24 

33 
20 

39 
25 

42 
24 

64 
21 

55 

27 

48 
32 

43 
37 

48.7 
27,8 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

31 
15 

28 
8 

32 

15 

38 
19 

56 
21 

56 
39 

64 
43 

62 
53 

57 

45 

60 
42 

53 
33 

49 
34 

53 

31 

36 
27 

36 
23 

39 
24 

51 
21 

61 
26 

48 
25 

37 
22 

27 

20 

31 
19 

39 
24 

44 
22 

62 
29 

53 
35 

41 
32 

42 
37 

45,9 

28.0 

HUNTSVIULE 

MAX 

Mm 

38 
20 

33 

6 

35 

14 

44 
16 

57 
19 

57 

31 

66 
45 

62 
56 

60 
49 

60 
40 

58 
33 

54 

30 

54 
25 

49 
28 

41 
23 

40 
30 

52 

16 

60 
22 

53 
23 

43 
25 

40 
22 

32 
19 

38 
25 

45 

14 

62 

21 

59 
25 

52 
35 

45 
32 

49.6 
26.6 

LEAD  HILL 

MAX 

Mm 

32 
22 

30 
11 

34 
14 

38 
17 

58 
18 

58 
23 

65 
43 

67 

56 

65 
50 

61 
43 

60 
36 

52 
30 

55 

28 

55 

29 

38 
23 

41 
30 

53 
17 

59 
22 

52 

27 

46 
23 

35 

24 

32 
21 

40 
27 

45 

27 

64 
22 

62 
27 

49 
32 

43 
40 

49.6 
28.1 

ROGERS 

MAX 

Mm 

32 

20 

30 
7 

35 
15 

43 
15 

56 
22 

55 
37 

65 
39 

66 
56 

65 

49 

60 
40 

57 
30 

48 
30 

55 
30 

48 
22 

44 
22 

43 
25 

50 
18 

57 

24 

53 
22 

47 
23 

34 
20 

35 

18 

41 
20 

47 
16 

63 

26 

62 
33 

58 
33 

45 
33 

49.8 
26,6 

SIIOAM  SPRINGS 
ft    ft    ft 

MAX 

Mm 

35 

19 

31 
4 

35 

14 

47 
14 

58 
27 

54 
39 

62 
45 

65 
57 

61 

50 

61 
43 

53 
31 

55 

33 

56 
26 

48 
25 

49 
24 

41 
27 

53 
18 

62 
25 

51 
26 

43 
28 

38 
24 

34 
20 

40 
21 

47 
17 

62 
27 

61 
32 

52 

37 

46 
36 

50,0 
28.2 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

MAX 

Mm 

33 

21 

29 
13 

36 
9 

39 
14 

58 
13 

51 
22 

68 
41 

70 
49 

64 
49 

64 
46 

56 

30 

47 
27 

58 
28 

42 
30 

38 
21 

42 
29 

54 
13 

59 
15 

52 
21 

43 
20 

36 

19 

35 

20 

36 

24 

50 
27 

68 
15 

33 

21 

45 
34 

48 
40 

49.1 
25.4 

EVENING  SHADE  1  NE 

MAX 

Mm 

39 
22 

32 

13 

36 
13 

38 
15 

51 
13 

52 
24 

67 
40 

68 
49 

65 
53 

62 

50 

60 
36 

58 
34 

60 
33 

57 
34 

40 

24 

45 
32 

51 
14 

57 

17 

51 

23 

47 
23 

35 

24 

35 

24 

36 
26 

46 
29 

66 
19 

68 
24 

5T 
35 

48 
42 

51.0 
28.0 

GILBERT 

MAX 

Mm 

33 
26 

31 
10 

37 

10 

44 
14 

56 
14 

56 
25 

66 
46 

68 
57 

64 

54 

63 

45 

61 
31 

53 
29 

58 
30 

55 

35 

39 

22 

42 

34 

44 
13 

60 

17 

57 
22 

50 
24 

40 
21 

34 
23 

37 
26 

48 
26 

68 
16 

63 
23 

49 
35 

46 
41 

50,8 
27,5 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

Mm 

36 
19 

41 

17 

35 

17 

42 
22 

45 
19 

56 
19 

49 
35 

68 
47 

67 

52 

61 

49 

60 
35 

56 
36 

43 
36 

56 
36 

44 

29 

38 
31 

46 
21 

49 
21 

54 
23 

53 
24 

40 
24 

34 
24 

35 
25 

32 

26 

44 
24 

61 
25 

49 
36 

45 
38 

47,8 
28,9 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MDJ 

21 

12 

10 

14 

12 

25 

39 

52 

52 

61 
50 

55 
30 

49 
32 

59 
32 

54 
32 

36 
21 

44 
30 

52 

14 

56 
17 

51 
24 

41 
20 

34 
24 

33 

20 

34 
27 

45 

27 

65 
18 

57 

25 

44 
34 

47 
40 

48.3 
26,9 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

33 

22 

30 
10 

37 
14 

44 
19 

56 
23 

53 
40 

65 
44 

68 
46 

63 
51 

63 
41 

60 
33 

51 
31 

57 
29 

53 
32 

37 
24 

40 
33 

53 
17 

58 
IB 

55 

27 

51 
22 

38 
21 

33 
21 

35 
21 

46 
21 

67 
23 

59 
28 

48 
34 

50,1 
27,6 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 

Mm 

32 

IS 

32 

13 

24 
12 

33 
17 

37 
17 

57 
22 

57 
35 

65 
45 

69 
53 

63 

46 

61 
39 

55 
35 

45 
34 

58 
31 

37 
24 

36 
27 

40 
18 

52 

20 

59 
25 

48 
21 

38 
21 

28 
20 

31 
20 

35 
26 

48 
23 

67 
29 

53 

32 

42 
32 

46.5 
27.0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENC 

MAX 

Mm 

3* 
19 

34 
12 

30 
12 

34 
16 

38 
17 

52 
22 

56 
33 

65 
45 

68 
53 

54 
45 

62 
36 

55 
35 

46 
31 

57 
32 

39 
24 

37 
28 

42 
17 

53 

17 

58 
20 

49 
22 

39 
24 

29 
20 

33 

21 

35 

26 

48 
19 

65 
20 

53 
33 

43 
34 

46,7 
26,2 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

Mm 

32 
18 

29 
13 

38 
16 

39 
19 

53 
19 

50 
37 

65 
46 

67 
57 

63 
52 

63 

49 

58 
38 

49 
37 

57 
34 

53 
35 

36 
25 

42 
33 

50 
20 

56 
24 

53 
30 

44 
21 

33 

21 

34 
22 

35 
25 

50 
25 

65 

17 

58 
23 

46 
34 

46 
41 

48.7 
29.7 

YELLVILLE 

ft    ft    ft 

MAX 

Mm 

33 
24 

32 

11 

38 
10 

40 
14 

58 
15 

56 
23 

66 
39 

69 
52 

63 
51 

62 

44 

58 
35 

47 
28 

57 
26 

40 
31 

38 
21 

42 
29 

54 
14 

60 
17 

50 
21 

48 
23 

37 
22 

33 
22 

37 
26 

47 
29 

67 
17 

54 
22 

47 
32 

46 
41 

49.3 
26.4 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

MAX 

Mm 

35 

27 

35 
17 

38 
19 

38 
20 

46 
20 

46 
32 

65 
43 

66 
53 

63 
54 

61 
51 

58 

40 

51 
-1 

58 
37 

53 

38 

41 
30 

49 
35 

48 
23 

54 
25 

52 
29 

38 
25 

33 

25 

34 
24 

35 

27 

43 
31 

53 
22 

50 

31 

46 
37 

50 
42 

47,8 
32.1 

BALD  KNOB 

MAX 

Mm 

40 
2B 

36 
18 

42 

20 

47 
21 

51 
21 

48 

30 

67 
44 

67 
53 

64 
56 

61 
51 

60 
38 

55 
43 

60 
39 

55 

41 

45 
33 

48 
33 

49 
23 

55 

24 

49 
30 

41 
27 

37 
28 

38 
25 

35 
27 

42 

31 

55 
26 

49 
32 

47 
39 

52 
45 

49,8 
32.4 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

Mm 

34 
23 

29 
14 

37 
15 

39 
19 

55 
15 

51 
34 

67 
42 

69 
55 

65 
52 

64 
48 

59 
35 

55 

38 

57 
33 

57 
35 

40 

25 

44 
33 

52 

18 

56 
21 

55 
29 

39 
21 

32 
22 

34 
22 

33 

24 

45 

26 

66 

25 

65 
30 

47 
34 

49 
41 

49,8 
29.7 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

MAX 

Mm 

38 
25 

33 
17 

38 
11 

41 
17 

51 

13 

49 

27 

68 
42 

68 
55 

64 
54 

63 

50 

60 

31 

60 
38 

59 

34 

48 
33 

40 

25 

45 
35 

51 
15 

58 
18 

54 
22 

42 
23 

37 

19 

39 
25 

36 
27 

47 
29 

64 
18 

62 
24 

47 
37 

52 

43 

50,5 
28,8 

BEEDEVILLE 

MAX 

Mm 

37 
27 

37 

19 

40 

20 

40 
23 

50 
23 

5o 
3  3 

67 
44 

67 
54 

66 
52 

65 
51 

59 
41 

50 

43 

59 
39 

49 
39 

42 

33 

46 
37 

48 
25 

54 
27 

48 
30 

39 
22 

38 

27 

37 
24 

35 
28 

39 
31 

52 
22 

50 
34 

52 

39 

52 

44 

49,1 
33.3 

BLYTHEVILLE 

MAX 

Mm 

42 
26 

35 
23 

37 

20 

36 
24 

47 
21 

47 
33 

62 

44 

67 

48 

66 
54 

60 
53 

58 
45 

53 
43 

59 
39 

55 
39 

43 
31 

49 
38 

48 
26 

55 

29 

52 
33 

42 
26 

39 

28 

42 
27 

38 
28 

36 

29 

55 
29 

55 
33 

48 
38 

50 
42 

49.1 
33.9 

CORNING 

MAX 

Mm 

33 
21 

29 

16 

35 

14 

35 
17 

42 

18 

4o 

30 

63 
43 

65 
48 

66 

52 

60 
50 

56 
44 

50 
39 

56 
36 

55 
34 

41 

28 

47 
31 

48 
22 

55 
30 

54 
25 

39 
23 

32 

24 

36 
26 

35 
26 

39 
30 

54 
24 

51 

31 

45 
35 

49 
40 

47,0 
30,6 

JONESBORO 

MAX 

Mm 

35 
26 

32 
19 

36 
19 

36 
21 

45 
21 

47 
30 

63 
45 

65 
49 

64 
53 

61 
53 

57 
43 

51 
41 

56 
38 

52 

37 

41 

30 

46 
35 

48 
25 

55 
27 

49 
33 

39 
25 

34 

24 

38 
23 

32 
25 

38 
30 

51 
26 

50 
34 

47 
36 

50 
42 

47.1 
32.5 

KEISER 

MAX 

Mm 

38 
19 

40 
22 

31 
20 

35- 
22 

34 
22 

46 
24 

49 
34 

64 
46 

65 
52 

65 
52 

58 

43 

55 
42 

47 
39 

55 

40 

43 
32 

41 
33 

46 
27 

4  6 
30 

52 

30 

37 
27 

)9 

28 

36 
24 

40 
28 

33 
29 

35 

28 

54 
31 

50 
34 

47 
38 

45,8 
32,0 

MARKED  TREE 

MAX 

Mm 

42 
27 

33 
23 

37 
22 

38 
24 

45 
24 

47 
33 

65 

44 

64 
51 

65 
58 

64 
52 

59 

43 

56 
42 

56 

41 

53 

40 

46 
33 

47 
39 

48 
26 

54 

28 

53 

30 

40 
27 

38 

28 

39 
25 

38 
29 

38 
30 

54 
26 

53 
35 

50 
38 

51 
40 

49.0 
34.2 

NEWPORT 

MAX 

Mm 

35 
23 

34 
20 

41 
21 

41 
24 

49 
24 

47 

33 

67 
43 

68 
53 

64 
55 

61 
51 

57 

45 

51 
43 

57 
40 

52 

40 

41 
32 

46 
35 

41 
28 

53 

2  9 

48 
34 

40 
28 

35 
27 

40 
25 

36 

28 

42 

3  0 

52 
26 

49 
35 

48 
38 

50 

44 

48.0 
34,1 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 

Mm 

34 
26 

32 
21 

36 

18 

35 

20 

43 
22 

45 
32 

61 
43 

63 
51 

64 
53 

60 
52 

59 
44 

54 

41 

57 
39 

54 
37 

43 

30 

48 
33 

47 
24 

52 

20 

51 
31 

39 
25 

33 
26 

38 
23 

38 
28 

38 

31 

52 
23 

52 
33 

47 
33 

49 
42 

47.3 
32.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Lnde; 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY    1966 


Continued 


POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
•   •    • 

WEST  CENTRAL 


0« 


APPLETON 

BOONEVILLE 

CLARK5VILLE 

OARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  *  N 

SUBIACO 

WALORON 

WHITE  ROCK 


Day  of  Month 


MAX 
MM 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


32   36 
24   12 


33   38 
24   14 


35   35 

26   15 


34  27 

18  10 

33  33 

25  14 

36  37 

25  12 

33  36 

23  14 

33  25 
13  10 

36  36 

26  14 

34  35 
25  14 


CENTRAL 


05 


ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

PERRY 

SHERIDAN  TOWER 

»    »   » 

EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 

BR1NKLEY 


34 

37 

40 

24 

11 

14 

33 

33 

39 

25 

16 

22 

60 
23 

50 
27 

63 
25 

58 
19 

59 
29 


33  33 

26  13 

37  32 

18  10 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


»0  34  40 

27  19  17 

41  36  44 
31  19  16 

42  40  38 
19  22  16 

36  38  42 

28  19  18 

36  38  42 

26  17  14 

44  40  44 

»27  19  20 


58 

ie 

62 
23 

60 
20 


32   45 

21   14 


39  42 

20  21 

34  38 

17  16 

30 

22  18 

43  44 

18  19 


50  39  41 

36  24  15 

43  47  36 

26  23  17 


47  60 

23  23 

49  59 

19  19 

53  61 

27  26 

53  62 

18  19   37 


60 
22 


6  0 
25 

50 
19 

61 
22 

61 

23 


57  64 

40  44 

72  66 
46  60 

67  66 
46  56 

69  67 

44  54 

56  58 

40  49 

73  65 

45  61 

68  65 

48  58 

66  62 

49  57 

58  54 

41  44 

70  64 
47  58 

70  65 

41  56 

67  68 

40  45 

69  65 
44  58 

70  66 
47  59 

60  58 

41  51 


68  66 

48  55 

68  70 
55  61 

57  69 

41  54 

70  68 
45  54 

69  67 

45  51 

67  66 
50  55 

71  71 
54  52 

70  68 

46  53 

69  70 
53  52 

68  68 
45  54 

57  69 

41  53 

67  68 

41  53 

70  70 
52  57 


64   64 
51 


50   41   41 


64   58   53 
39   32   32 

67   59   57 
47   37   37 

66   61   54 
47   31   36 

51 
36 


13   14   15   16 


52   47 
33   34 


62   58 
33   32 


62   55   46 
38   41   33 


54   55 
22 


45  35  34 

65  64  56 

46  30  33 

65  59  54 

45  42  40 


64   64   57 


27   33   25 


47   51 
36   19 


43  54 

23  18 

42  50 

35  15 


53   42 
29   21 


65  62 

52  32 

64  66 

49  35 


66   62 
50   33 


66   64 
51   31 


64   61 
51   42 


59   45 
39   32 


57   51 
39   36 


29  30  32 

58  56  46 
35  40  33 

59  48  40 
34  38  30 


39  44 

25  23 

45  51 
36  20 

44  52 

36  17 

46  58 

34  15 

42  59 

32  26 

42  54 

35  17 

38  46 

27  24 


65   58   47 
25   29   27 

64   58 


54  42 

27  24 

50  38 

21  20 


22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


41   38   45 


40 
27 


54   49 
21   33 


55   46 
43   36 


69   64   60 
49   30   44 


65   62 
48   40 


64   66 
50   36 


54   68   71 


35   44   55 

22   20   24  |  37   54   56 


65  65 
45  35 

66  63 
50  35 


64   64 
51   36 


60   50   40 
39   40   37 


60 
37 


60   56   46 
41   40   38 


54   59   50 
39   42   37 


53 

23 


52 

19 


51 
20 

52 
17 

53 

23 

52 

19 


52  37 

33  30 

60  45 

28  29 

57  47 

29  25 

44  36 

23  21 

50  43 

33  28 

50  45 

27  25 

68  45 

24  22 

59  47 

28  27 

61  55 

30  27 

56  39 

24  23 


36   45   50 


49   49   56 
32   24   24 


53 

18 

52 
24 

45 
18 


S3   48 

24   29   26 


65   59 

21   30   39 


59   49 
28   39 


58   55   46 
24   41   32 


59  50 

32  40 

62  52 

29  39 

59  54 

34  39 

50  »8 

36  33 


65   59 
23   31 


25 

40 


51 

56 

23 

23 

48 

52 

33   23   29 


59  48 

25  25 

50  48 

28  26 

67  51 

29  27 

56  43 
27  27 

45  42 

26  26 

62  51 

27  25 

51  49 
29  26 

45  45 

29  28 

61  48 

28  27 

57  42 
27  25 

65  48 

27  24 

55 

23  29 

44  45 

27  25 


41  35 

24  26 

43  37  49 

27  28  19 

47  38  35 

26  27  19 


20   29   38 


17   25   36 


58   50 
33   38 


60   56 
30   39 


61   58   49 
25   29   29 


56   56   44 


38  37  47 
26  27  24 

39  36  47 
25  26  25 

46  35  47 

25  25  22 

41  35  48 

28  28  25 

39  36  44 

29  30  31 


61 
30 

54 
29 


51 

40 

58 
37 

50 
43 

50 
43 

50 
41 

48 

43 

52 

42 

40 

33 


54 
29 

53 

36 

56 
27 

60 


25   35   39 


65 
26 


45 

40 

40 

61 

60 

64 

28 

29 

31 

24 

30 

41 

42 

40 

34 

44 

43 

54 

25 

27 

28 

22 

28 

37 

46,8 
30.1 


51.5 
32.5 


45.6 
31.2 


51.1 
28.0 

53.8 

30.6 

52.9 
31.0 

52,7 

30.8 

45.7 
28.3 

52.2 

30.3 

53.0 
29.6 

51.9 
31.4 

45.1 
28,1 

53,2 

31.7 

52,9 
30.1 

54.1 
27.* 

52.* 
33.1 

53.8 

30.6 

47.4 
28,9 


53.5 

32.6 

54.2 
32,4 

52.6 
28.9 

53.3 

32.4 

51,5 

30.3 

54.2 

33.8 

53.9 
32.6 

51.8 
33.9 

55.5 

31.0 

53.0 
33,6 

51.8 
29.5 

55.8 
31,6 

53,6 

33.5 


54.3 
34.2 

50,3 
32.6 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1966 


Station 


CABOT  4  SW 
CLARENDON 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTT6ART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

•    #    • 
SOUTHWEST 


01 


DE  OUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
OKAY 
STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 
•    »    » 


SOUTH  CENTRAL 


oe 


ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

M0R08AY  LOCK  AND  DAM  8 

PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 

WARREN 


MAX 
MDJ 


Day  oi  Month 


SOUTHEAST 

09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

MIN 

DERMOTT  3  NE 

MAX 

Mm 

DUMAS 

MAX 

MDJ 

MAX 

Mm 


50 

31  22  19 

46  49  32 

23  24  20 

45  33  40 

32  23  21 

44  45  33 

22  24  23 

50  36  45 


27   17   15 


39  43  46 

30  21  21 

42  43  46 
28  16  17 

43  43  40 
24  21  19 

35  37  43 

24  16  15 

43  40  47 

23  18  17 


25 

53 
23 

54 
27 


25 

55 
27 

45 
26 


22   20   34 

40   50   49 
28   20   38 


57  64 

18  22 

56  63 

15  20 

45  54 

21  21 


44 

39 

42 

40 

55 

60 

57 

24 

15 

16 

21 

21 

35 

44 

51 

44 

45 

55 

63 

61 

69 

32 

23 

20 

21 

22 

45 

56 

53 

41 

45 

54 

63 

61 

71 

32 

23 

17 

20 

25 

37 

55 

54 

41 

44 

54 

63 

61 

70 

28 

25 

21 

25 

34 

45 

58 

37 

39 

45 

29 

21 

19 

50 

39 

45 

35 

26 

17 

52 

40 

44 

28  21  16 

47  38  43 

37  25  18 

44  42  46 

34  25  15 


48   43   47 
35   24   15 


52   42   45 


38   27   23 


32   25   22 


63   61 
23   42 


20   22   33 


23   27   35 


69   68   64 
48   56   55 


63   68   65 
45   52   55 


49   63   60 


45   53   56 

52   70   69 
31   49   53 


70   69   65 


68   68   67 
44   55   50 

53   71   69 


72   69   67 


51   70   70 
37   49   54 


69   67   66 
47   47   57 


10   11   12   13   14   15   16   17   18 


70  68  64 

53  57  59 

70  70  67 

54  57  57 

73  71  69 

50  56  59 


75   70   69 
51   57   60 


50   53   57 

74   72   67 
47   52   55 


65  60 
52  38 

64  61 

51  38 

67  61 

50  38 

64  62 

50  42 

64  62 

52  41 

66  62 

51  41 

63  58 


65 

63 

58 

56 

70 

66 

56 

58 

66 

65 

58 

58 

69 

65 

55 

55 

66 

65 

53 

53 

67 

66 

59 

57 

68 

66 

58 

56 

69 

67 

60 

56 

69 

69 

51 

58 

70 

69 

58 

60 

69 

65 

58 

56 

70 

68 

57 

60 

74 

71 

55 

59 

61 
29 

65 

29 


52   44 
41   33 


55   47 
43   34 


39  43  34 

57  59  56 

41  44  36 

60  53  46 

39  42  35 


56 
43 

55 

43 


65 

60 

49 

58 

29 

n 

23 

32 

65 

59 

63 

60 

33 

46 

33 

37 

66 

58 

64 

56 

31 

42 

31 

39 

63 

51 

65 

55 

50   35   45 


63   62   61 


65  65  56 
51  42  44 
See  Refei 


58   55   47 


5  7  44 

34  34 

56  48 

35  32 

62  52 

34  37 

57  41 
34  28 

61  52 

27  35 


61 

62 

59 

50 

44 

33 

42 

35 

63 

63 

62 

54 

42 

36 

35 

35 

52 

62 

52 

44 

42 

33 

43 

41 

61 

62 

56 

52 

44 

38 

47 

38 

50   65   54 
34   34   41 


60 
42 


32   45   37 


62   57   54 


52   60   50 


64   57   49 


5  0 
22 


53 
14 

48 
17 


19   20   21 


52 
21 

52 
22 

53 

23 


45   54   59 
38   20   24 


52 
25 

51 
23 

52 
24 


28 
50 


42   29   30 


54  42 

25  26 

52  43 

32  26 

54  44 

31  29 

51  43 

28  27 


46   46 
30   30 


62 
32 

57 

31 


38  35 

25  27 

38  35 

24  28 

36  34 

26  29 


68   58   54 
32   34   30 


29 

67 
23 

57 
30 

62 
30 

67  ' 
30 

68 
27 

60 
31 


59   67 
23   25 


26   28   26 


47  41 

26  27 

36  35 

26  27 

39  38 

26  29 

45  38 

28  29 


45   37 
28   28 


44   40 
33   27 


62 
32 

60 
31 

53 

29 


51   48 
34   39 


56   50 
35   39 


49   37   48 


43   36   48 


39 

53 

59 

59 

53 

58 

26 

20 

21 

33 

42 

41 

39 

51 

60 

59 

52 

56 

29 

18 

18 

29 

42 

43 

35 

35 

48 

59 

58 

49 

27 

22 

23 

26 

33 

42 

36 

47 

62 

60 

51 

50 

25 

13 

17 

28 

32 

41 

35 

37 

52 

60 

60 

50 

28 

18 

18 

23 

34 

43 

33 

38 

50 

58 

58 

49 

24 

IT 

21 

31 

38 

42 

38 

50 

57 

60 

56 

58 

26 

20 

24 

33 

43 

43 

36 

49 

60 

58 

50 

56 

28 

23 

24 

33 

42 

46 

37 

47 

59 

59 

52 

57 

29 

25 

28 

38 

43 

41 

59   56   53 
22   32   41 


62   60 
22   32 


41 
33 


29   32   32 

42   37   43 
28   31   31 


58 
33 

60 
29 

62 
29 

58 
33 

56 
30 

57 
30 


58 
30 


51.0 
32,5 

50,2 
34,1 

51.7 
35,8 

50.3 
33,5 

50,9 
31.5 

52,1 
34,3 

51.7 
33.9 

50,6 
34,4 

51.7 
35.8 

50.1 
34,1 

50.3 
34,9 

50.0 
33.5 


56.0 
32.4 

55.7 

31.1 

53.4 

30,8 

54,0 
28.9 

54.3 
28.3 

52,4 
29.2 

57,2 
34.3 

56,5 

33,9 

55,6 
35.8 


56.1 
33.3 

58.3 

34.0 

54,9 
33.0 

55.4 
35.6 

55.3 

29.8 

56.2 
32,7 

56.5 

35,0 

56.2 
33.8 

56.6 
34,6 


57.8 
36.5 


54.6 
36.9 


54,7 
35.8 


e  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
FEBRUARY    1966 

Day  of  Month 

o 

0) 

<0 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

EUDORA 

MAX 

MiN 

55 
40 

40 
26 

45 
21 

50 
24 

59 
27 

54 
33 

75 

50 

73 
55 

70 
57 

64       66       61 
52       41        46 

63      60      55 
42      48 

53       58 
41       30       32 

63 
34 

49 
35 

53 

31 

49 

30 

40 
34 

45 
32 

60 
26 

57 
32 

53 

43 

57 
48 

56.6 
37.4 

MONTICELLO 

MAX 

Mm 

■49 
35 

40 
25 

45 
17 

52 
21 

61 
25 

35 

74 
37 

73 
56 

68 
58 

65       66        59 
51       41        45 

64      58      53 
38      38      39 

49       52       60 
40      25      26 

66 
29 

57 
29 

52 
28 

44 
28 

36 
31 

4'7 
31 

62 
27 

55 
35 

52 
42 

54 

42 

56.0 
34.8 

PINE    BLUFF 

MAX 

MIN 

46 
33 

35 

24 

45 
20 

49 

40 

62 

44 

60 
40 

75 
52 

72 
55 

69 

58 

66       62       5B 
52       40       41 

62      60      51 
39      46      38 

49      53      58 
39      28      27 

57 
30 

53 
31 

49 
30 

45 
28 

37 
29 

43 
32 

62 

28 

60 
35 

59 
43 

55 

46 

55.4 
37,4 

PINE    BLUFF    FAA    AlRPORI 

MAX 

MDJ 

45 
29 

35 
25 

44 
21 

46 
25 

60 
28 

56 
37 

73 
54 

70 
54 

67 
55 

65       60       50 
50       41        44 

63      54      44 
41        44       39 

48       50       55 
35       29       29 

58 
31 

46 
32 

45 
31 

37 
30 

34 

30 

42 
32 

61 

30 

51 
35 

50 

44 

53 

37 

52.2 
36.1 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

54 
39 

43 
28 

44 
21 

50 
24 

57 
27 

53 
35 

73 
46 

73 
53 

69 
57 

63       65        58 
52      45      47 

64       59       50 
40       40       42 

48      50      55 
42       30      30 

6* 
31 

54 
30 

52 

30 

41 
27 

39 
32 

46 
32 

61 
27 

52 
35 

55 
35 

56 
40 

55.3 

36.3 

P.OHWER    2    NNE 

MAX 

Mm 

50 
36 

36 
26 

40 
23 

46 
25 

55 
25 

51 
36 

70 
48 

70 
54 

69 
56 

65        69       62 
52        42       46 

61       56       51 
43       48       40 

48       49       55 
42       30       30 

62 

30 

54 
30 

48 
30 

49 
29 

40 
32 

41 
33 

60 
29 

56 
35 

53 
41 

54 
43 

54.3 
36,9 

STAR    CITY    *    ENE 

MAX 

mdi 

49 
33 

35 
25 

44 
16 

48 
20 

60 
23 

59 
39 

73 
50 

71 
52 

67 
56 

65 

52 

62 
37 

58 
45 

63 
40 

56 
43 

51 
39 

48 
40 

50 
25 

55 

24 

60 
26 

65 
31 

47 
31 

43 
29 

35 

31 

42 
31 

63 

25 

59 
30 

52 

43 

55 

47 

54,8 
35.1 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


February  proved  to  be  a  near  record-breaking 
snowy  month  for  most  of  the  State.  A  3-  to  5- 
inch  snowfall  on  the  21st  blanketed  the  northern 
third  of  the  State.  An  18-  to  24-hour  period 
on    the    22d    and   23d   dumped  a   6-    to  10-inch 


snowfall  on  the  central  and  northeast  sections. 
Schools  and  some  businesses  were  closed,  and 
traffic  was  stalled  in  Little  Rock  and  other 
communities  early  on  the  23d. 

R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas  72202 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    20    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON   GROUND 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1966 


Day  oi  month 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST          01 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

5 

'. 

. 

?.o 

3 

- 

- 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1 

T 

T 

0.1 

5.0 

4 

2 

GRAVETTE 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

3.0 
3 

2 

1 

2.5 

3 

HARRI50N  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T   0.5 

I 

T 

T 

T 

5.0 

T 

5 

3 

T 

T 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

1 

T 

o.e 

T 

3.0 
3 

2 

T 

NORTH  CENTRAL       02 

GILBERT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

4 

2 

MAMMOTH  SPRING 

SNOWFALL 

3.0 

0.3 

T 

1.0, 

'l 

NORTHEAST          03 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.3 

4.0 

BLYTHEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND] 

1.4  1.0 

CORNING 

SNOWFALL 

SN  ON  GNDI   1 

1    1 

J    i 

1.5 

[  5.0 

JONESBORO 

SNOWFALL    T 
SN  ON  GNDl  T 

T 
T 

T 

T 

T 

t  ; 

0.5 

2.0|  4.5 

"  |    7 

3 

T 

MARKED  TREE 

SNOWFALL 

SN  ON  GNDI  T 

i      | 
■ 

0.1 

3.0  0.5 

2l   1 

NEWPORT 

SNOWFALL  i 

SN  ON  AND 

0.5 
1 

!  4.5 

SEARCY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNDl 

0.5 
1 

3.5 

4 

4.5 
6 

3 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GNDj    1 

T 

1.4 

0.2 
2 

6.0 
T 

5 

1 

WEST  CENTRAL        04 

i   ! 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

0.1 
1 

1 

1 

T 

.  i  s 

3.0 
2 

1.0 
2 

1 

T 

FORT  SMITH  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

1.9 

2 

.1 

T 
T 

MENA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

3.5 

4 

2 

T 

OZARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

O.S 
2 

T 

T 

T 

T 

0.* 

T 

T 

1.0 
1 

0.3 

T 

RUSSELLVILLE  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WALDRON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

2.0 
2 

CENTRAL            05 

CONWAY 

SNOWFAlL 
SN  ON  GND 

3.0 

1.0 
2 

GREENBRIER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

0.1 

T 

3.0 
3 

1.2 
1 

T 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

3.5 

4 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

1.1 

8.5 

3 

.4 

4 
,4 

1 

MALVERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

7.5 

- 

- 

EAST  CENTRAL        06 

BRINKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  5ND 

T 
T 

3.5 
3 

T 

STUTTGART  9  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

Z.5 
3 

T 

*    *        « 
SOUTHWEST           07 

DE  OUEEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

HOPE  3  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

0.5 

MOUNT  IDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

T 

T    T 

T 

4.0 

4 

3 

T 

T 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.C 

4.0 
3 

1 

WTR    EQJIV 


See  Heierence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON 

GROUND 

ARKANSAS 

Day    oi  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5       6 

»|- 

9       10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

23 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTH   CENTRAL                08 

CAMDEN    1 

SNOWFALL 
SN   ON    SHD 

3.0 
2 

2 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

1.0 

MAGNOLIA    3    N 

SNOWFALL 
5N    ON    SNO 

'- 

1 

PRE  SCOTT 

SNOWFALL 
SN    ON    GUD 

I 

-6.0 
5 

1.2 

6 

... 

SOUTHEAST                          09 

DUMAS 

SNOWFALL 
SN   ON    SND 

T 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
5N    ON    GND 

T 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON    SNO 

o.» 

4.2 

T 

2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Ol  Month 

3  ►.  !■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.        •        * 
WEST    CENTRAL 

0* 

RUSSELLVILLE    4    N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

49 

10 

20 

16 

13 

10 

7 
46 
31 

.02 

35 

57 
44 

68 
56 
55 

.08 
10 
62 
50 

12 

62 

40 

11 
62 
59 

.04 
12 
59 
38 

.12 
29 

57 
43 

- 

20 
50 
43 

.01 
19 
43 
38 

.10 

u 

47 
31 

.04 
20 
53 
30 

.1* 

3 

58 

33 

.11 

55 
57 
36 

.01 
15 
48 
35 

.04 

2 

41 

33 

ft 

6 
41 
33 

.03 
13 
48 
31 

,07 
25 
55 

32 

.08 
33 
55 
36 

.01 
16 

48 
40 

.05 
43 
51 
44 

603 
52.5 
38,9 

... 
CENTRAL 

05 

BLAKELY   MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 
WIND 

45 

75 

31 

*5 

31 

'» 

15 

•    |  .09 
39!     90 

33 

.09 
34 

.08 
34 

42 

,08 
24 

.06 
43 

.01 
24 

36 

21 

22 

51 

57 

66 

53 

26 

" 

22 

• 
33 

,03 
27 

1071 

NIMROD   DAM 

EVAP 
WIND 

25 

12 

7 

8 

6 

'3 

5 

15 

39 

14 

10 

6 

4 

9 

9 

14 

3 

5 

5 

34 

36 

32 

20 

3 

5 

* 

26 

12 

385 

EAST    CENTRAL 

06 

STUTTGART    9    ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

93 

172 

32 

56 

48 

109 

153 

122    165 
72       71 
48       56 

158 
61 
54 

105 
64 

45 

49 

70 
45 

166 
51 
42 

67 
64 
42 

83 
54 
40 

» 

42 

40 

128 

6 

13 
36 

79 

73 

119 

106 

94 

70 

74 
64 
34 

21 

54 
39 

- 
43 

52 
45 

2424 

*        «        * 
SOUTHWEST 

07 

HOPE    3    NE 

EVAP 
WIND 

•  1 

87 

26 

33 

22 

64 

.03 
75 

.09    .05 
68      83 

54 

.10 

38 

.11 

47 

47 

.08 
51 

.05 
65 

41 

ft 
45 

ft 
22 

.19 
18 

.13 
37 

ft 
60 

101 

* 
91 

57 

ft 
23 

.06 
26 

.00 
27 

.00 
23 

1352 

NARROWS   DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

»» 

57 

16 

30 

13 

44 
47 
30 

.02 
45 

.05       - 
58       94 
62       59 
51       56 

.10 
23 
64 

39 

.10 
22 

.14 
38 
61 
37 

12 

• 

21 
63 
35 

33 
65 
34 

9 
61 
37 

21 

17 

30 
72 
43 

30 

31 

I 

39 

16 

- 

10 

I 

12 

23 
50 
35 

.05 
16 
54 
38 

.02 
14 
64 
50 

789 

... 
SOUTH    CENTRAL 

OB 

WARREN 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

68 

50 

8 

15 

11 

33 

91 
58 
36 

.14 

(.2 

67 
50 

.15 
31 
67 
55 

11 

- 

- 
71 

48 

m 

58 
34 

.20 

65 

41 

.09 

60 
44 

ft 

45 
42 

ft 

ft 

. 

.*5 

56 
38 

ft 

. 

. 

ft 

.25 

53 

.02 

50 

40 

,04 

51 
46 

• 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  oi  month 

CT 

Station 

8 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

WARREN 

4    INCHES 

MAX 

42 

47 

46 

48 

48 

59 

57 

59 

60 

63 

64 

53 

60 

58 

53 

51 

56 

56 

59 

57 

56 

47 

43 

53;    56 

50 

51 

54 

53.8 

MIN 

38 

38 

38 

37 

38 

38 

38 

48 

52 

57 

51 

51 

49 

49 

51 

50 

41 

42 

41 

42 

43 

42 

42 

42 

40 

39 

43 

49 

43.9 

SLOPE    OF    GROUNDi       LEVEL   AT    STATION,    GENTLY    ROLLING   VICINITY.       SOIL    TYPE i       SANDY    LOAM.       GROUND   COVERi       GRASS.       INSTRUMENTATION,       PALMER 
SOIL    THERMOMETERS.       MAX   AND   MIN    FOR    24    HOURS    ENDING   AT    7   A.    M. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 


STATION  INDEX 


^ 

u 

OBSERVATION 

d 

Z 

Ul 

U 

§ 

TIME  AND 

z 

0 

9 

£ 

P 

p 

TABLES 

STATION 

a 

3 

COUNTY 

< 
a 

9 

o 
z 
o 

< 
B 
0 

OBSERVER 

i 

6 
u 

1 

i 
s 

ABBOTT 

0006 

0* 

SCOTT 

33  0* 

9*  12 

624 

7A 

JAHES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 
ALUM  FORK 

006* 

03 

LAWRENCE 

35  5* 

91  05 

256 

ss 

7A 

z 

RUBY  B.  OWENS 

0130 

03 

SALINE 

3*  48 

92  52 

760 

SP 

9P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

YELL 

3*  *7 

93  29 

854 

7A 

c 

REBA  Y.  SWA1M 

AMITY  3  NE 

ANT01NE 

0150 

08 

CLARK 

3*  17 

93  25 

475 

7A 

ALTA  F.  GARNER 

0178 

07 

PIKE 

3*  02 

93  23 

285 

e* 

c 

OWEN  B.  HENDRIX 

oiee  05 

PERRY 

3*  38 

93  00 

400 

6P 

HOBART  WATTS 

APPLETON 

ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 

0196  0* 
0220  06 
02 3*  09 

POPE 
CLARK 

33  25 

3*  07 
33  37 

92  53 

93  03 
91  12 

522 

200 
1*5 

6P 

SS 

c 
c 

RONNIE  BARTLETT 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
CLARENCE  L.WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

02*0  06 

ARKANSAS 

3*  02 

91  21 

178 

SS 

SS 

NATIONAL  PARK.  SERVICE 

030fll 07 

HOWARD 

3*  19 

93  5B 

960 

7A 

PAULINE  A  PINKERTON 

0326  06 

WOODRUFF 

35  IB 

91  22 

218 

6A 

c 

TOMMIE  D.  PEEBLES 

BALD  KNOB 
BATESVlLLE  LIVESTOCK 

0350  03 

WHITE 

35  18 

91  3* 

230 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

0*58  03 

INDEPENDENCE 

35  *9 

91  *7 

571 

3P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
DONNIE  BRYANT 

BATESVlLLE  L  AND  0  1 

0*60,03 

INDEPENDENCE 

35  *5 

91  36 

277 

5P 

Z    H 

BEEBE 

BEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 

0530  03 

WHITE 

35  0* 

91  53 

250 

: 

0.  C.  HENRY 

053*  03 
0536  03 

GREENE 
JACKSON 

36  11 
35  26 

90  38 

91  06 

298 
221 

6P 

8A 

6P 

B.  B.  HAMMOND 

P.  M.  BRECKENRIOGE 

BENTON 

0582  05 

SALINE 

34  33 

92  37 

285 

»P 

6A 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONVILLE  5  wSW 

0586  01 

BENTON 

36  21 

9*  17 

126* 

SP 

7A 

CENTERTON  STATE  MTCHRY 

BERRYV1LLE  *  NW 

CARROLL 

36  24 

93  37 

1160 

c 

EDWIN  L.  CHAMPLIN 

BIG  FORK 

066*  0* 

34  29 

93  58 

1100 

7A 

BISMARCK.  2  SE 

072*  05 

HOT  SPRING 

34  18 

93  09 

500 

7A 

MRS.  LOUISE  H.  YATES 

BLACK  ROCK 

07*6  03 

LAWRENCE 

36  07 

91  06 

259 

7A 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

GARLAND 

3*  36 

93  11 

*26 

BA 

8A 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798  0* 

YELL 

35  06 

93  39 

*26 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

0800  08 

NEVADA 

33  *1 

93  09 

360 

7A 

R.  P.  PLYLER 

BLYTHEV1LLE 

0806  03 

MISSISSIPPI 

36  53 

89  55 

252 

5P 

7A 

JOE  E.  ATKINSON 

BONNEROALE 

0820 

OS 

HOT  SPRING 

3*  23 

93  23 

1000 

7A 

0.  £•  KETCHUM 

BOONEVILLE  6  NW 

OB25 

04 

LOGAN 

35  12 

93  99 

600 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  7  NE 

0826 

0* 

LOGAN 

35  13 

93  50 

730 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  6  NNE 

0827 

0* 

LOGAN 

33  13 

93  5* 

610 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE 

0830 

0* 

LOGAN 

33  09 

93  35 

311 

7P 

7A 

c 

CLEO  E.  YANDELL 

BOTKIN8URG  2  S 

08*2 

02 

VAN  BUREN 

35  39 

92  28 

1200 

c 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGH TON 

08*8 

OS 

NEVADA 

33  52 

93  20 

239 

7A 

EUNICE  1NGERS0LL 

0687 

FRANKLIN 

33  21 

9*  00 

*70 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  Sw 

08B8 

0* 

FRANKLIN 

36  16 

93  59 

300 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRINKLEY 

0936  06 

MONROE 

3*  63 

91  12 

205 

7A 

7A 

C  H 

RICHARD  K.  W1ES 

BUFFALO  TOWER 

1010; oi 

NEWTON 

33  32 

93  30 

2578 

TA 

WILLIAM  fl.  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020  02 

BAXTER 

36  22 

92  3* 

*eo 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  | 

BUROETTE 

1052,  03 

MISSISSIPPI 

35  *9 

89  57 

2*0 

6P 

11021  06 

PULASKI 

3*  57 

92  0* 

289 

6P 

6P 

6.  M.  WALTHER 

1132:  02 

12AR0 

36  07 

92  08 

6F 

7A 

AUSTIN  0.  HARRIS 

CAMDEN  1 

1152]  08 

OUACHITA 

33  36 

92  *9 

116 

5P 

7A 

MIXON  M.  BAILEY 

CAMDEN  2 

115*  08 

OUACHITA 

33  35 

92  51 

133 

c 

MARY  REIDER 

CARLISLE  1  SW 

122*  06 

LONOKE 

91  *3 

239 

e* 

JOHN  L.  TAIT 

CARPENTER  0AM 

1238  05 

GARLAND 

3*  27 

93  01 

405 

7A 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

1**2;  06 

MONROE 

3*  *1 

91  18 

172 

3P 

7A 

JOE  V.  HAVENER 

CLARKSVILLE 

1*55,  0* 

JOHNSON 

36  28 

93  28 

436 

7A 

OR.  IRVING  T.  BEACH 

CLARKSV1LLE  6  NNE 

imt  0. 

JOHNSON 

33  32 

93  25 

8*0 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

1*92  02 

VAN  BUREN 

35  35 

92  28 

510 

7A 

EARL  B.  RIDD1CK 

COMBS  3  SE 

157*1  01 

MADISON 

35  *8 

93  48 

1400 

1    £ 

OTTO  DAVIS 

COMPTON 

1582  01 

NEWTON 

36  05 

93  18 

2166 

f 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

15961  05 

FAULKNER 

35  03 

92  2B 

316 

5P 

7H     L H 

a  h 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632  03 

CLAY 

36  24 

90  35 

6P 

WINFRED  D.  POLK 

1666 

POLK 

3*  26 

9*  25 

1050 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  7  S 

1730 

09 

ASHLEY 

33  02 

91  66 

175 

5P 

%    L" 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

1790 

05 

PULASKI          1  3*  *2 

92  27 

350 

WALTER  C.  TIMHING 

DAISY  1  E 

LSI* 

07 

PIKE           3  3*  IS 

93  *3 

650 

71    f 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1629 

05[  FAULKNER      !   1  35  22 

92  23 

705 

4 

WILLIAM  A.  BROWN 

183* 

0*  YELL         i  1  33  03 

93  2* 

370 

7    f 

JOSEPH  A.  MOUDY.  JR. 

1835:  0*  YELL          ,   1  35  0* 

93  2* 

370 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DAROANELLE 

1B3B!  0*,  YELL            1  35  13 

93  09 

330 

6P 

7Al 

JACK  E.  BURKS 

DE  QUEEN 

19*Bl  07  SEVIER        '   *  3*  02 

94  21 

420 

5P 

7J    |  H 

0.  TUCKER  VASSER 

OERMOTT 

19601  09;  CHICOT          2 

33  31 

91  26 

140 

L.  W.  WILSON 

DERMOTT  3  NE 

19621  09  CHICOT          2 

33  33 

91  23 

143 

6P 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

1968J  06]  PRAIRIE         7 

34  68 

91  30 

204 

SP 

7/ 

C.  J.  RISTER 

DEVILS  KNOB 

1982|  0*|  JOHNSON       1   1 

35  *3 

93  24 

2350 

5P 

7A 

MRS.  GLORIA  M.  V1CKERS 

DIERKS 

2013'  07  HOWARD          * 

3*  07 

94  02 

422 

SP 

7A 

THOMAS  F.  HINSLEY 

OUMAS 

21*8'  09 

DESHA          2 

33  33 

91  29 

162 

6P 

7A 

C  H 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300  08 

UNION           3 

33  13 

92  46 

252 

HID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY] 

EUDORA 

2355  09 

CHICOT          2 

33  07 

91  16 

133 

5P 

SP 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

2356  01 

CARROLL         7 

36  2* 

1465 

6P 

7A 

C  H 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE  1  NE 

2366'  02 

SHARP           7 

36  03 

91  37 

490 

MID 

5P 

SP 

7A 

OPHA  WOLFE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2**3j  01 

WASHINGTON 

36  00 

94  10 

1231 

MID 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2***  01 

WASHINGTON 

36  06 

94  10 

1270 

9P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

25*0 

ne 

DALLAS 

33  49 

92  23 

26* 

SP 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

25** 

07 

LITTLE  RIVER 

33  43 

94  24 

*O0 

: 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

256* 

ST  FRANCIS 

35  01 

90  »7 

261 

5P 

c 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

257* 

0*'  SEBASTIAN 

39  20 

94  22 

**7 

MID 

MID 

Z    HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

0*| CRAWFORD 

35  39 

9*  09 

793 

SP 

7* 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

07  HEMPSTEAD 

33  37 

93  *8 

260 

6A 

IN*  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2760 

03  WHITE 

35  08 

91  27 

200 

7A 

BESSIE  E.  AKERS 

2T9* 

02  SEARCY 

33  59 

92  *3 

595 

SP 

7A 

:  h 

MRS  IDA  A  K1LLION 

GLENWOOO 

28*2 

PIKE 

34  19 

93  33 

5*7 

CLOIDE  W.  BENEDICT 

GRAVELLY  *  E 

2922 

YELL 

34  53 

93  38 

7A 

GEORGE  W.  ODGEN 

GRAVETTE 

2930 

01 

BENTON 

36  24 

9*  26 

1250 

SS 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  *  ESE 

29*6 

01 

CARROLL 

36  18 

93  22 

1300 

RALPH  L.  BANTA 

GREENBRIER 

2962 

09 

FAULKNER 

35  14 

92  23 

360 

7P 

7* 

M 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

0* 

SEBASTIAN 

33  13 

9*  13 

518 

DOROTHY  M.  BEEN 

GREERS  FERRY  DAM 

2978] 02 

CLEBURNE 

35  31 

92  00 

527 

7A 

7i 

z 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GURDON 

307*  08 

33  55 

93  09 

210 

If 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

33  14 

91  *8 

177 

if 

ALLEN  J.  LINDER 

HARDY 

3132 

02 

SHARP 

36  19 

91  29 

362 

z 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON 

316* 

01  BOONE 

36  1* 

93  07 

1130 

6P 

74 

BEA  GRAY  BEENE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3165 

01  BOONE 

36  16 

93  09 

1370 

MIC 

MIC 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

HECTOR 

3235 

0* 

POPE 

33  28 

92  36 

355 

74 

MRS.  ETTA  G.  LAUNIUS 

HELENA  5  NW 

32*2 

06 

PHILLIPS 

3*  3* 

90  *0 

220 

74 

7/ 

DURWOOD  E.  JOHNSON.  JR. 

HOPE  3  NE 

3*28 

07 

HEMPSTEAD 

i 

33  43 

93  33 

375 

8* 

■4 

84 

Z   H 

RUTH  HAMILTON 

HOPPER 

3*38 

07 

MONTGOMERY 

3 

3*  22 

93  41 

700 

7* 

AVADELLE  WHISEftHUNT 

HORATIO 

3**2 

SEVIER 

33  56 

9*  22 

33? 

6/ 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3*66 

05 

GARLAND 

: 

3*  31 

93  03 

710 

SP 

5F 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

35*0 

01 

MADISON 

36  05 

93  *4 

1*53 

6P 

74 

: 

MAY  PEARL  MARKLEY 

HUTTIG  OAH 

3556 

08 

UNION 

< 

33  02 

92  05 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

358* 

07 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

30C 

7/ 

W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 

01 

NEWTON 

7 

36  01 

93  11 

851 

74 

JAMES  S.  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

370* 

05 

GARLAND 

3 

3*  *2 

93  0* 

730 

74 

LURA  B.  SYKES 

JONESBORO 

3731. 

03 

CRAIGHEAD 

7 

33  50 

90  42 

345 

Si 

7» 

BENEDICTINE  SISTERS 

KE1SER 

3821 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35  *1 

90  05 

232 

it 

74 

MAXSIE  TAYLOR 

K1NGSLAND    3    SSE 

LAKE    CITY 

LAKE    HAUMELLE 

LANGLEY 

LEAO    HILL 

LEOLA 

LITTLE    ROCK    WB    A 

LITTLE    ROCK    F]LT 

LURTON 


MALVERN 

MAMMOTH    SPRING 
MAR  I  ANNA    2     S 

MARKED   TREE 
MARSHALL 
MAUMEE 
MELBOURNE    5    WNW 

HENA 

MILLWOOD    DAM 

MONTI  CELLO 

MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  AND  0AM  8 

MORR1LTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MULBERRY  6  NNE 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NASHVILLE 

NATHAN  4  WNW 

NATURAL  0AM 

NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

NORFORK  DAM 

ODELL  3  N 

ODEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PARIS  4  WSW 
PARKIN  2  W 
PARKS 
PARTHENON 
PERRY 
PINE  BLUFF 
1NE  BLUFF  FAA  AIRPORT 


39041  i 
3998  I 
*010  l 
4060  I 


*386    01 


PULASKI 
PIKE 
BOONE 
GRANT 

PULASKI 
PULASKI 

NEWTON 


PINE   RIOGE 


PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT    I 

RATCLIFF    ; 
RATCLIFF    : 
RATCLIFF    ! 
RATCLIFF 
RAVANA 
REMMEL    DAI 


4526    06!  ST    FRANCIS 
45*6    08    COLUMBIA 
*550    08    COLUMBIA 
*662: 05    HOT    SPRING 
*572' 02    FULTON 
*638j  06    LEE 
463*    03    POINSETT 

2  SEARCY 
*696  02  SEARCY 
*7*6  02  IZARD 


5228 

535* 

6358 

5376 

3*80 

3*98 

5506   0*   FRANKLII 

551*!  0*    JOHNSON 

55621  03   GfiEENE 

3376  0*  LOGAN 


04  POLK 

07  LITTLE  RI 
09  DREW 
09| ASHLEY 

06  CALHOUN 

05  CONWAY 

07  MONTGOMER 
Q*|  LOGAN 

02i BAXTER 
02  BAXTER 

02 


02  BAXTER 
01  WASHINGTON 
07] MONTGOMERY 
07i HOWARD 

03  MISSISSIPP 


ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE  4  I 
SAINT  CHARLE5 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 
SILOAM  SPRINGS 


SPARTAN  3  WSW 

STAMPS 

STAR  CITY 

STORY 

STUTTGART 

STUTTGART 

SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB 

WALDRON 


04  LOGAN 
06  CROSS 
0*  SCOTT 
01  NEWTON 

05  PERRY 
09  JEFFERSON 
09  JEFFERSON 
07'  MONTGOMERY 

5770  08!  CLARK 
5620i 03  RANDOLPH 


59701  021  MARION 
6005'  0*!  LOGAN 
I  6006  0*i  FRANKLIN 
6007  0*1  FRANKLIN 
,  6008,  0*1  LOGAN 
MILLER 
■102  05  HOT  SPRING 


6376 

6380 

6*03 

6506 

GRANT 
VAN    BUREN 
BENTON 


ENE 


ESE 


WALNUT  RIDGE  I 

WEST  FORK 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING 
WHITE  ROCK 


7712  06 

7744|  02 
7772  0* 
7950  0* 
6052 
608*  02 


MONTGOMERY 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

SCOTT 

LAWRENCE 

BRADLEY 

WASHINGTON 

CRITTENDEN 

FULTON 

FRANKLIN 

YELL 


90 

26 

92 

?M 

93 

51 

92 

55 

92 

39 

92 

1* 

9? 

19 

93 

OS 

90 

43 

93 

1- 

93 

13 

9? 

*9 

91 

32 

90 

90 

26 

92 

38 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

i 


93 

■>fl 

91 

61 

91 

29 

92 

27 

92 

M 

93 

38 

93 

*i 

92 

73 

92 

23 

9? 

OS 

9* 

01 

93 

43 

93 

56 

9  3 

93 

9* 

/) 

93 

60 

91 

17 

93 

10 

91 

16 

9* 

?* 

93 

4J 

93 

53 

H9 

39 

9? 

49 

93 

50 

93 

n 

90 

29 

93 

*3 

9-* 

41 

93 

57 
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REFERENCE    NOTES 


Additional  inflation  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing^  the  Weather  BUrea„  State  Cli™a,olog,s,  a,  Weather  Bureau  Airport  Station.  Adams  Field.  Little  Rock.  Arkansas  72202.  or  ,„ 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS   . 

DIMENSIONAL  UNITS-  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  mis  bulletin  are:  Temperature  in  T.  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  -«-  in  mile s  Mont My  degree  £***>£ 
a'". he  'urns  of  "he  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65-  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wmd  ,s  ,he  vector  sum  of  wmd  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

>  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 


OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  ob,_. 
md  Snow  on  Ground'1  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..,   C.  S.  T.     Data  in  the     Extremes     table.      Daily  Frecipita 
tion'  "able     "^Tem^Zu^-tZlT^Por^  and  Wind"  table,   and  snowfall  ,n  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  endmg  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mm  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

e  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 

i  apparent  i 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet, 
for  successive  observations,    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  res 


i  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table. 


i  the  "Seasonal  Snowfall"  table. 


elude  ( 


cord. 

and  sleet.     Entr: 


,    Of    E 


i  ground  include  ; 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,   indicate  distance  in   miles  and  directic 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  J 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalen 


from  the  post  office, 
e  data   will  be  carriec 


:  of  this  bulletin. 


i  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 


M       One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


it  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

issing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this 


R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  a: 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
1  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
;  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


entially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Pr 


AR      This  entry  i 
C      Recording  Rain  Gage  Stati< 


Ho 


"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  r 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


r,y  precip.tat.on  vaiues  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  m  the  "Hoirriy  ^^^^^"^^T^^^: 


ording  gage, 


except  where  indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  i 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  r 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  mai 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-. 


i  ground  in  that  month. 


exposed  i 


i  shelter  located  on  the  roof  of  a 


■  received  too  late  to  be  included  i 


ered  ground;    howe 
building. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables. 
General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  al,  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  l_.   laioz. 

mformation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure     etc. ,   of  substaUons  through  195S  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price^cents.  ^Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   pn< 
the  addr 


t:   iuuiiu    hi    nit    |juunv-»i.u.. j  --  .       r  r-.  * 

ce  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents 


>  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual:    $2.  SO  per  year.       (Yearly  subscription  inc 

of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Supermtendent  of  Document 


includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent   I 
rnment  Printing  Office,    Washington.   D.   C.    20402. ] 
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-  4,60 

.09 
1.62 

.14 
.16 
,38 

13 
4 

13 
3 

4 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

2 
1 
2 
3 

0 

1 

a 

0 

a 

0 

1 

0 
0 
0 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

66.7 
64.4 
64.8 
66.  9M 

42.7 

41.0 
41. 7P 
41. OM 

54.7 
52.7 

S3.3C 
34.  OP 

1.3 

86 
83 
82 
83 

31 
22 
31 

31 

24 
25 
26 
22 

7 

25 

6 

6 

326 

386 
376 
348 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

6 
6 
S 
8 

0 

0 
0 
0 

.40 
.37 

.23 

-  5.16 

.12 
.27 
.25 

.11 

4 

4 

3 

23. 

.0 

.0 
.0 
.0 

c 

0 
0 
0 

2 
2 

2 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

53.7 

1.3 

.61 

-  4.59 

,0 

*   ii   * 
SOUTHWEST          07 

DE  OUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

69.3 
68.3 
66.8 
67.0 
66.3 

40.8 
37.3 
39.2 
36.7 
35,5 

55.1 

52.8 
53.0 
51.9 
50.9 

•   .2 

1.4 

89 
88 
81 
89 
80 

31 
31 
22 
31 
22 

20 
18 
23 
17 
18 

7 
7 
7 
7 
7 

308 
374 
372 
401 
433 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
12 

9 
13 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

,69 
.61 
.87 
.92 
.43 

-  4,14 

-  4,26 

.26 
.20 
.45 
,48 

.20 

13 
4 
13 
23 
13 

.0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 

a 

0 
0 
0 

4 
3 
2 
2 
1 

0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

65.7 
70.4 
69.7 
68.3 

37.5 

42.4 
42.2 

44,3 

51.6 
56.4 
56.0 
56.3 

.8 
1.4 

80 
89 
88 
88 

22 

31 
31 
31 

21 
22 
23 
25 

25* 

7 
7 
7 

411 
278 

287 
281 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

10 

7 
5 
4 

0 

0 
0 
0 

.51 
.55 

1.58 
.75 

-  4.15 

-  3.99 

.27 

.16 

1.07 

.30 

13 
23 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

1 

3 
2 
3 

c 

0 

1 
c 

0 
0 

1 

0 

DIVISION 

33.8 

.5 

.77 

-  3.93 

.0 

•    •    * 

SOUTH  CENTRAL       08 

arkadelRhia 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

68.5 
71.3 
68.5 
69.7 
70.7 

41,  4M 

41.5 

40.9 

42.4 

41.5 

55. OM 

56.4 

34.7 

56.1 

56.1 

1.9 

•  .9 

•  .2 

B6 
90 
90 
87 
89 

31 
31 
31 
31 
31 

23 
23 

20 
24 
24 

7 
7 
7 
7 
25. 

320 
281 
327 
286 
283 

0 

1 
1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

6 
7 
7 
6 
6 

0 

0 
0 
0 
0 

1.11 
.39 

1.66 

.44 

1.26 

-  4.02 

-  4,80 
•  3,64 

-  3.05 

.56 

.32 

1.15 

.12 

.6; 

13 
13 
12 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

c 

0 

0 
0 
0 

3 

1 

2 

1 
3 

l 
c 
l 
c 

l 

0 
0 

1 

0 
0 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

68.7 
69.8 

70.  OM 
70.0 

38,9 
42,4 
38, 9M 
41.5 

53.8 

56.1 
54,  5M 
55.8 

1.4 

.0 

85 

88 
88 
88 

22 
31 

31 
31 

19 
24 
20 
23 

7 
7 

7 
7 

333 

279 
331 
298 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

10 
6 
9 

7 

a 

0 
0 
0 

,88 

.79 

,61 

1.21 

•  4.13 

.51 
.33 

.40 
.81 

4 
13 
13 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 

c 

0 

0 

c 

2 

4 
1 
< 

i 
c 
c 
1 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

55.4 

.5 

.93 

-  4. IS 

•  c 

«   «   * 

SOUTHEAST          09 

CROSSETT  T  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUOORA 
MONTICELLO 

70.6 
68.5 
69.4 
69.  8M 
69.5 

42,0 
44.1 
42.0 
44, 6M 
41,7 

56.3 

36.3 
55.7 

57. 2M 
55.6 

.8 
1.1 

90 
88 
89 
88 
89 

31 
31 
31 
31 
31 

21 
22 
26 
27 
25 

7 
25 
25 

7 
25. 

283 

287 
298 
239 
295 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
8 
5 
6 

0 
0 

0 
0 
0 

.48 
.43 

2,31 
.36 

2,45 

-  5.02 

-  3.35 

•  1« 

,3C 
1.7C 

.3C 
2.3C 

13 
4 
4 

23 
3 

.c 
.c 
.c 
.c 
•1 

c 
c 
c 
c 

c 

2 
1 
2 
1 
2 

c 
c 
1 
c 
1 

0 
0 

1 

0 

1 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  *  ENE 

69.5 

68.0 
69.1 
68.9 
69.2 

43.6 
42,8 
43.2 
42.5 
40,5 

56.6 
55.4 
56.2 

55.7 
54.9 

1.8 
1.1 

88 
89 
90 
89 
87 

31 
31 
31 
31 
31 

26 
27 
27 
24 
22 

7 

7 

7 
25 
25. 

2e0 

312 
282 
207 
324 

0 
0 

1 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

5 

6 

7 

10 

0 

c 
c 
0 
0 

1.0C 

.15 
.98 
.61 

-  4.33 

-  5.35 

.it 
.22 
.15 
.65 
•  2« 

3 

3 
23 

3 

3 

■  0 

.c 
.c 
.c 
.c 

c 
c 

c 
c 
c 

4 
1 
1 
2 

c 
c 
c 
1 
c 

0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

56.0 

1.2 

.92 

-  4.59 

.c 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATUREi        90*    ON    THE    31ST    AT    6    STATIONS 

LOWEST    TEMPERATURE,  11*    ON    THE    7TH    AT    2    STATIONS 

GREATEST   TOTAL   PRECIPITATION,  2.70    INCHES   AT    HUNTSVILLE 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,  .10    INCH   AT    LAKE   CITY 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,        2.30    INCHES    ON    THE    3D    AT    MONTICELLO 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,  1.0    INCH    AT    2    STATIONS 

GREATEST    REPORTEO    DEPTH    OF    SNOW   ON    GROUND,        1    INCH    ON    THE    5TH    AT    2    STATIONS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

a 

Day  of  Month 

H 

1    |    2 

1  3 

4  |  5  1  6  1  7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12   13  |  14  |  15 

16      17       18 

19  |  20  |  21 

22 

23      24 

25  |  26  |  27 

28  |  29  |  30 

31 

•   •   • 

NORTHWEST          01 

BENTONVILLE  5  WSW 

1.7? 

.03 

.10 

.93   .18 

.20 

.35 

BERflYVILLE  *  NW 

1.77 

.30 

.18   T     T 

• 

1.17 

.09 

T 

.03 

BUFFALO  TOWER 

1.30 

.07 

.03 

.47 

.50   .03 

.20 

EUREKA  SPRINGS 

2.01 

.20 

•    1.71 

.10 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2.5a 

T 

.42 

T 

1.51|  T 

T     .16 

.49 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

1.92 

.29 

T 

1.16,   .03 

.11 

.33 

T 

GRAvETTE 

1.62 

.12 

1.10| 

.12 

.28 

T 

GREEN  FOREST  4  ESE 

1.32 

.26   .04 

.76 

.26 

HARRISON 

1.21 

.26   .03 

.51   .03 

.12 

.26 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

1.16 

.32 

.04 

.42 

.08   .03 

.10 

.17 

HUNT5VILLE 

2.70 

.45 

.45   T 

.35 

•     .70 

.20 

.55 

JASPER 

1.50 

T 

.48   .05   T 

T 

.62   .08 

.14 

.13 

LEAO  hill 

1.29 

.48 

T 

.60   .10 

.05 

.06 

T 

LURTON 

2.41 

.08 

.06 

.40       .01 

.49 

1.10 

.18 

.09 

OOELL  3  N 

2.17 

.01 

.12 

.26 

1.18 

•25   .10 

.13 

.12 

ROGERS 

1.91 

.13 

1.40 

.02 

.14 

.22 

SILOAM  SPRINGS 

1.68 

.06 

.91 

.18   .02 

.20 

T 

.31 

•    •    * 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

.84 

.64 

.20 

EVENING  SHADE  1  NE 

1.87 

.59   T 

1.20   .03 

T 

.05 

GILBERT 

1.58 

.20   T     T 

.46 

.70   .02 

.10 

.02 

.08 

GREERS  FERRY  DAH 

1.62 

.10 

1.48        .02 

.02 

MAMMOTH  SPRING 

1.50 

.02 

.42       T 

.41 

.60 

.02 

.03 

MARSHALL 

1.99 

.21 

.15 

1.49 

.03 

.11 

MELBOURNE  5  WNW 

1.17 

.25   T 

.92 

T 

T 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

1.29 

.10       T 

.10 

.89   .02 

.11 

.07 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

.81 

T 

T     T 

T 

.62   T     T 

.13 

.06 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

1.06 

.33        T 

.68   .05   T 

SALEM 

1.35 

.07 

.41 

.67        .02 

.04 

.14 

SHIRLEY 

1.15 

T 

.40 

.65 

T 

.10 

YELLVILLE 

1.20 

.19 

T 

.38 

.18   T 

.21 

.24 

T 

NORTHEAST          03 

ALICIA 

2.32 

T 

2.15 

T 

.17 

BALD  KNOB 

1.20 

T 

T 

1.00   T 

T 

.20 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

1.84 

.10 

1.60 

.14 

T 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

1.72 

T 

T 

1.72   T 

T 

BEECH  GROVE 

" 

- 

- 

.20 

T 

BEEDEVILLE 

.24 

.17 

.07 

BLACK  ROCK 

2.18 

T 

.17       T 

1.90   T 

T 

.11 

T 

BLYTHEVILLE 

.35 

.06 

.08 

.01 

.20 

BUROETTE 

.36 

.13 

.23 

CORNING 

2.07 

.07 

1.84 

.16 

GEORGETOWN 

.47 

.20 

.10 

.17 

T 

T 

JONESBORO 

.32 

.02 

.12        T 

.07 

.11 

T 

KEISER 

.24 

.05 

.10 

T     T 

T 

.09 

LAKE  CITY 

.10 

.04 

.06 

MARKEO  TREE 

.36 

.22 

.02   T 

T 

.12 

T 

NEWPORT 

1.77 

1.66 

.11 

T 

OSCEOLA 

.50 

.30 

T 

.20 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

.31 

.10 

T 

.15   T 

T 

.06 

POCAHONTAS  1 

1.86 

.36 

.20 

1.30 

SAINT  FRANCIS 

1.76 

T 

.21 

1.45   .02 

T 

.08 

SEARCY 

1.55 

.10 

.04 

1.27 

.04 

T 

.10 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

1.62 

.16 

1.27 

.09 

T 

T 

.10 

T 

WEST  CENTRAL       0* 

ABBOTT 

.80 

.08 

.57   .04 

.11 

ALY 

.53 

.20   T     T 

T 

.33 

T 

APPLETON 

.75 

BIG  FORK 

1.08 

.10 

.04 

.40   .10 

.41 

.03 

BOONEVILLE 

.65 

.03 

.19   T     T 

T 

.25   .01   T 

.05 

.04 

.08 

CLARKSVILLE 

1.04 

.03   .22 

.70 

.06   T 

.03 

T 

COVE 

l.U 

.07 

.37 

.49   T 

.18 

DANVILLE 

.88 

.15 

.33   .03 

.30 

.07 

OAROANELLE 

1.49 

.02 

.10 

1.12   T 

T 

.23 

.02 

DEVILS  KNOB 

2.49 

.03 

.11 

.57   T     T 

.70 

.73   .04 

.18 

.13 

T 

FORT  SMITH  wB  AIRPORT  //R 

1.17 

T 

.32 

T 

T     .31 

T     T 

.13 

T     T 

.32 

.09 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

1.34 

T 

.04 

.62   T 

.15 

.37   T 

.10 

.06 

T 

GRAVELLY  4  E 

.63 

.21 

.23   T 

T 

.15 

.04 

GREENWOOD 

1.37 

.34 

.21   .11 

.18 

.53 

HECTOR 

1.40 

.20 

.95 

.25 

MENA 

1.31 

.33 

.61   T     T 

.09 

.22 

.06 

MOUNT  MAGAZINE 

2.02 

.65 

1.04 

.22 

T 

.11 

MULBERRY  6  NNE 

1.07 

.07 

.62 

.23   T 

.10 

.05 

NATURAL  DAM 

1.23 

T 

.33 

.04 

.56 

.16   .02 

.06 

.06 

OZARK 

1.07 

.02   T 

.45         T 

.43 

.02 

.15 

T 

OZONE 

1.80 

.60 

.50 

.60   .10 

T 

PARIS 

.81 

T 

.20 

.361   .11 

.02 

.07 

.05 

PARKS 

1.35 

.20 

•45   .40 

.05 

.25 

RATCLIFF 

.41 

.33 

T 

T 

.08 

T 

RUSSELLVILLE  4  N 

.98 

.16 

T 

.31!   .32 

.15 

T 

.04 

SUBIACO 

1.23 

.18 

,04.   .77 

.06 

.09 

.09 

WALDRON 

1.03 

.34 

T     .36   .02 

.04 

.27 

T 

WHITE  ROCK 

1.75 

.11 

.81 

.25   .36 

.10 

.12 

•    •    • 

CENTRAL            05 

ALUM  FORK 

.99 

.06 

.21 

.35   T 

.02 

.35 

T 

APLIN  1  w 

.96 

.39 

.43 

T 

.10 

.04 

BENTON 

.85 

.03 

.02   T 

.65 

.12 

.02 

.01 

BISMARCK  2  SE 

1.27 

.22 

.48   .19 

.03 

.15 

.20 

T 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

1.42 

.07 

.79   .03 

T 

.50 

.03 

BONNEROAlE 

. 

T 

T 

T 

T 

T 

CARPENTER  DAM 

.94 

T 

.13 

.68        T 

T 

.09 

.04 

CONWAY 

1.10 

.01 

.02 

.08 

.99 

CRYSTAL  VALLEY 

.60 

T 

.06 

.01 

■  26   T 

.05 

.20 

.02 

DAMASCUS 

1.17 

.10   T 

.99   T 

.08 

T 

GREENBRIER 

1.55 

T 

.15 

1.34   T 

T 

.06 

T 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

1.04 

.08 

.27 

.42 

.01 

.21 

T 

.05 

JESSIEVILLE 

1.53 

.10 

.90   .10 

.03 

.40 

T 

LAKE  MAUMELLE 

.96 

.58 

.10   .10 

.18 

LEOLA 

1.16 

T 

.21 

.26   .49 

T 

.09 

.08   .03 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

.73 

.04 

.49 

.03   T     T 

.02 

.03 

.12 

T 

T 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

.31 

, 

>8 

,Z2 

T 

.01 

MALVERN 

.53 

.17 

.03 

.16 

T 

.10 

.04 

.03 

MORRILTON 

.«» 

T 

.48 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NIMROO  0AM 
OWENSVILLE 
PERRY 
REMMEL  DAM 

SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  <V  5H 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MADISON 
MARIANNA  2    S 
SAINT  CHARLES 
SlUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  1  E 
OE  OUEEN 
OIERKS 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3 
HOPPER 
HORATIO 


NF 


INDEX 

LANGLEY 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBST, 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE  3  E 

ODEN  2  W 

OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL        08 

AMITY  3  NE 
ARKAOELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FOROYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  6 

PINF.Y  GROVE 
PRE5C0TT 
SPARKMAN  3  WSw 
TAYLOR 
WARREN 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITV 
CR0S5ETT  7  S 

DERMOTT 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 

EUDORA 

HAMBURG 

MONTKELLO 

PINE  «LUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 
ROhwER  2    NNE 
STAR  CITY  fc  ENE 


-      I 
.23 


.25 

.OS 

.26 

.04 

.2* 

.OB 

.83 

.06 

•  *0 

.07 

.19 

.08 
.05 


2.*s: 

1.001 

-*0 


Day  of  Month 


13       14       15 


25      26      27      28 


FORT    SMITH    WB    AIRPORT 
LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 
TEXARKANA    WB    AIRPORT 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 


CO  u 
BO 


(4  -O 
+J  CD 
pH  CO 

3  a 


3.2 
2.5 


9.8 
7.8 


§       1 

I  l 


»  « 


Relative    humidity  averages  - 
percent 


CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID  6    AH         NOON         6    PH 


Number  of  days  with  precipitation 


65 
70 


5.9 
5el 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH  1966 


NORTHWEST  0 

BENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HUNTSVILLE 
LEAD  HILL 
ROSERS 

StLOAM  SPRINGS 
*    •    • 


NORTH  CENTRAL 


02 


CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

YELLVILLE 

NORTHEAST  0 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATE5VILLE  L  AND  D  1 
BEEDEVILLE 
BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 
NEWPORT 
PARAGOULD  RADIO  KDRS 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


63  59 

29  ** 

6*  60 

17  46 

62  57 

27  47 

62  60 

32  46 

63  55 

28  43 

64  61 

29  46 

64  58 

37  45 

63  58 

28  45 

66  63 

33  44 

66  63 

10  44 

66  57 

30  45 


MAX 

44 

66 

MIN 

33 

36 

MAX 

45 

67 

MIN 

28 

28 

MAX 

64 

62 

MIN 

35 

46 

MAX 

67 

62 

MIN 

24 

41 

63   61 
30   42 


62   66 
44   55 


62   63   67 
30   42   57 


63 
41 


63   70 
38   57 


61   65 
40   54 


64   63   66 
35   43   55 


61   62 
38   45 


63   68 
42   53 


36   38 
23   17 


42 

28 


33   40 
25   19 


36   38 
26   23 


38   39 
22   19 


38   40 
24   19 


36   37 
20   13 


37   40 
18   18 


63   37   41 
33   26   21 


41 

30 


63   45   44 


40 

28 


49   48   59 
20   33   44 


50   46   60 
15   28   44 


46 
31 


19   28   43 


53 

30 


50  47   54 
20   30   43 

51  4»   58 


53   67 
24   40 


52   61 

26   41 


52   65 
31   42 


40   49   54 


55   65 
27   44 


55   64 
29   42 


50 
27 


52   64 
29   40 


68   66 
44   SO 


44   49   50 


65 

51 


69 
50 


47   49   54 


70 

33 


66   69 
36   36 


69   69 
29   37 


68   67 
38   41 


66   64 
41   41 


67   69 
37   39 


67   a9 
44   49 


70   69 
37   33 


68   69 
33   43 


66   67   72 
34   38   54 


69   70 
37   43 


69   70   68 
29   35   51 


70   73 
43   54 


70   70 
40   54 


68   69   73 
37   40   53 


68   71 
37   44 


68   70 
35   42 


68   67   74 
39   44   56 


68  72 

49  45 

64  74 
49  47 

65  73 

44  41 

68  72 

47  43 

66  72 

48  44 

63  72 

48  42 

63  71 

48  43 

67  75 

45  39 

67  73 

49  46 

70  72 

49  46 

70  74 

47  45 


68   73 
41   55 


64   66   69 
51   48   46 


65  73 

50  42 

55  58 

4»  45 

65  70 

66  47 


65 

48 

56 

48 


49   49   44 


63   54   63 
52   47   51 


68   57   64 
54   49   50 


55  60 

51  47 

62  59 

5  3  49 


58   64 
48   51 


69   63   66 
55   49   51 


62   56   65 
50   45   49 


68   56   65 
53   46   48 


75   69 
55   49 


72  62 

56  49  51 

60  55  63 

53  49  51 

71  56  64 

52  47  49 


78  75  72 

46  52  39 

77  77  75 

50  60  42 

76  75  66 

40  57  40 


75   75 
47   58 


76   77   70 


77  78  75 
47  50  40 

78  77  70 
45  55  41 


77   75 
40   48 


79   76 
43   43 


76   79 
43   48 


78   72 
41   45 


78   73 
56   45 


79   79 
49   44 


79   79 
44   43 


76   71 
53   45 


80   74 
43   44 


74  76  71 
45  49  52 

75  76  73 
45  46  50 

76  78  75 

41  45  47 

76  79  77 

42  41  51 


78   74 
49   51 


74   76   74 
42   52   59 


75   76 
45   51 


66   76   78 
45   47   56 


75   77 

47   50 


75   78 
46   52 


76   74 
44   55 


79   78 
49   48 


73   76   74 
40   37   57 


76   75 
43   60 


77   76 
58 


78   79 
42   57 


78   78 
40   55 


80   80 
38   59 


78   75 
43   55 


78   76 
44   59 


76   75 
51   53 


75  79 

30  33 

74  80 

27  34 

68  74 

35  39 

72  76 

28  33 

75  78 
46  41 

64  73 

44  46 

64  72 

39  41 

74  78 

44  43 

76  81 
28  43 


76   79 
41   40 


75  80 

43  48 

77  80 

40  43 

76  80 
42  41 

77  80 

41  50 

73  78 
45  47 

76  79 
47  46 

69  75 

35  40 

75  81 

40  43 

77  80 

44  45 

74  78 
44  44 


74   47 
46   31 


75  69 
63  35 

73  51 
50  30 

74  68 
62  32 

77  73 

65  31 

76  70 
62  28 

77  59 
56  33 


71   48 
38   27 


76   68   44 


72 
39 


79  74  52 

64  44  29 

77  72  49 

62  45  30 

82  76  56 

62  48  29 

74  73  48 

63  41  27 


73 
44 

80 


63   47   30 


57   55 
34   32 


58 
36 


56 
36 


J! 

„.      s 


64   55   54 


57   57 
33   30 


56   57 
36   33 


62  62 

17  37 

65  60 

17  35 

45  58 

25  28 

61  59 

16  39 

65  61 

22  40 

43  65 

23  25 

43  65 

19  23 

61  60 

23  43 

66  59 

18  36 


60   62 
26   42 


59   64 
25   44 


60   63 
22   45 


59   61 
24   42 


59   61 
27   40 


62   66 
21   45 


60   61 
28   46 


58   60 
26   46 


65 

29 


70 
27 


65 
33 


57   67 
32   30 


70  83 

31  44 

71  84 
34  55 

72  85 
29  44 

70  83 

32  50 

71  84 

31  50 

71  80 

34  46 

71  84 

39  55 

71  84 
28  43 

72  86 
34  41 

70  80 

36  49 

73  84 

32  45 


56   58 
31 


66  73 

28  38 

66  73 

30  39 

66  73 

30  37 

66  74 

24  29 

66  73 

28  40 

66  71 

32  41 

64  74 

29  39 

65  72 

33  41 

55  65 

28  32 

67  67 

29  40 

67  73 

33  45 

63  71 

33  42 


62.9 
37,6 

63.3 

60.0 

61.1 
36.4 

62.8 
39,5 

62.1 

38.1 

63.8 
38.1 

61.2 
39.5 

63,3 

36.8 

65.7 
38.9 

63.8 
38.0 

63.3 

38.4 


67  74  86 

34  39  43 

71  73  97 

23  27  36 


65,9 
35.0 

66,3 
35,3 

61.5 
36.4 

63,7 
35,9 

65.0 
39.7 

61.5 
36,7 

61,5 
35,3 

64,4 
40.5 

65.4 
35.7 


64.1 
40,4 

64,9 

40,4 

65,4 
38.8 

66,1 
37.8 

64,6 
40,4 

65,9 
41.9 

63.8 
39.8 

64,6 
41,0 

62,5 

38.0 

65,9 
41,2 

64.8 
62.3 

64,4 
41.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH    1966 


Station 


POCAHONTAS    1 
SEARCY 

WALNUT    RIDGE    FAA 


ft        ft 


WEST  CENTRAL 


04 


APPLETON 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

PORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RU5SELLVILLE  *  N 

SUBIACO 

WALORON 

WHITE  ROCK 


CENTRAL 


05 


ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 
GREENBRIER 
HOT  SPRINGS  1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
MALVERN 
MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 

SHERIDAN  TOWER 
ft    ft    ft 
EAST  CENTRAL 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


Day  oi  Month 


39   67 
38   56 


63   65 

29   40 


61 

36 

66 
46 


28  40  50 

59  56  60 

35  39  47 

69  61  69 

27  43  44 

66  64  68 

25  47  53 


60   69 
45   53 


65 
32 


59   61 
39   40 


MAX 
MIN 


65   65 
29   *l 


50   65 
26   28 


66   66 
33   42 


66   67 
26   34 


66   68 
35   43 


67  67  74 
23  32  58 

68  66  72 
32  43  55 


67   66 
28   42 


65   67 
29   43 


67   42   47 


66 
38 


3b 
29 


44   41 
33   32 


41 
30 

33 

14 

40 
29 

42 
29 

42 
26 

39 
29 

42 

30 

35 

20 


67   44   44 


67   44   49 


68  44  46 

35  29  26 

61  39  47 

35  29  22 


40 
30 


58   43 
38   31 


70   46 
38   33 


64   44 
37   31 


49 
25 


54   50 
20   26 


51   47 
22   26 


57   51 
26   31 


54   52   70 


10   11   12   13   14   15   16 


56 
26 

59 
23 

54 
26 

54 
22 

58 
30 

57 
19 

55 
29 

55 
25 

55 
26 

56 
23 

54 
29 

56 
27 


68 
35 

68 
37 


68  71 

46  4* 

64  67 

47  57 

67  65 

47  56 

67  67 

40  52 

60  55 

46  48 

67  63 

42  53 


42   45   55 


60 

39   41 


69   68 

4O   54 


68   66 
47   55 


67   69 
30   32 


70   68 
35   45 


70   69 
29   35 


70   70   66 


58 
50 


70 
45 


64 
42 


56   55   65 

51   47   50 


70   70 
43   46 


61   70   77 
53   52   45 


64   70   74 
53   45   43 


62   68   72 
53   52   44 


52   68 

45   50 


63   69   74 
32   50   42 


62   69   73 


61   68 
53   51 


18   19   20   21   22   23   24   25   26   27 


52  60  65 
47  46  49 

63  68  75 

53  48  45 

62  69  75 

52  50  42 

62  69  72 

50  49  40 

61  69  65 

52  50  45 

59  68  75 

52  52  43 

58  65  70 

46  44  49 


64   65   73 
57   50   40 


67   69 
52   41 


61   69 
52   43 


62   67 
52   42 


59 
53 


65   68 

53   44 


59   67 
52   43 


57   52   42 


65 

54 


76   80 
48   47 


82   80 
47   45 


76   80 
47   52 


78   79 
43   46 


72   73 
52   51 


80   80 
47   50 


77   78 
40   47 


75   77 

46   54 


70   70 
52   44 


77   78 
48   55 


80   80 
44   47 


78   81 
40   41 


78   80 
47   55 


78   79 
43   47 


73   74 
51   51 


79  80 

43  45 

77  80 

40  47 

74  78 

41  41 

75  80 

43  47 

77  80 

42  43 

78  81 
48  53 

77  81 

42  42 

76  82 

43  47 

79  82 
39  41 

77  81 
45  50 

72  77 

42  47 

80  82 
42  47 

76  76 

42  39 


76 
42 


76 

39 


75   80   80 
36   41   59 


74   B3 
38   54 


83   80 
41   59 


82   81 
43   57 


80   80 
38   53 


75   74 
43   57 


81   80 
44   54 


81   78 
37   48 


73   74 
47   58 


72   70 
55   55 


80   79 
43   54 


83   80 
40   51 


82   82 
37   51 


84   81 
44   59 


78   77 
40   58 


77   75 
53   56 


79   78 
37   42 


79 
41 


79   83 
40   46 


79 
43 


73   68   46 


79   74 
56   30 


79   53 
51   32 


76   75   47 


73  70  45 

63  35  29 

71  64  37 

57  25  18 


56   37   29 

78   72   47 


73   68 
59   27 


75 
50 


60   65 
24   39 


53   66   73   78 
30   27   39   44 


55   67   74   84 
36   30   38   44 


58   61   47 
25   38   32 


83 

82 

58 

61 

80 

81 

44 

61 

55  61 

24  33 

70  67 

22  37 

64  65 

24  39 

66  67 

22  42 

58  57 

27  39 

67  65 

25  37 

68  61 
20  35 

62  66 

25  37 

57  58 

26  32 

65  65 
25  38 

67  66 

23  37 

66  66 
19  35 

67  65 
25  45 

67  65 

22  37 

57  58 

27  38 


65   66 
26   42 


64   69 
24   42 


50   65 
22   26 


64   65 
24   39 


63   67 

20   40 


64   70 
28   43 


65   70 
21   41 


65   67 
28   44 


64   70 
21   40 


68   67 
25   45 


50   67 
20   30 


65   67 
24   38 


64   70 
24   40 


60 
31 


63.2 

39.1 


66.3 
39.8 


55   65 
30   29 


73   80 
41   42 


77   85 
35   44 


70   74 
30   34 


66 
32 


74   88 
34   40 


60   70   75   90 
40   28   33   38 


64   75 
36   40 


60   70   74   89 
40   33   37   40 


70   74 
29   32 


59 
34 


68   72   87 
33   40 


65   80 
42   54 


70   75 
33   34 


70   73   88 
29   34   43 


68   73 

27   29   35 


68   72   87 
34   43   54 


74   89 
33   39 


65   71   85 
37   44   53 


66.6 
36.6 

68.4 
38.9 

67.4 
40.3 

67.5 
39.2 

60.6 
38.4 

65.9 
39.0 

66.6 
37.6 

65.0 
41.1 

58.0 
38.0 

66.5 

40.6 

67,9 
38.6 

67.8 
35.1 

66.8 
42,5 

68.0 
40.2 

62.1 
38.5 


62 
29 


71   74 
31   43 


70   75 
30   35 


59   69 
29   32 


69   73 
30   35 


68   73 
28   31 


71   75 
35   44 


69   76 
30   36 


69   74 
34   39 


70   76 
28   31 


70   74 
34   43 


59   71 
31   35 


71   70 
39   41 


89   68.1 
48   40,5 


68.4 
42.1 

65.1 
35.1 

67.5 
39.7 

66,4 
37,5 

67,9 
42.3 

68.7 
38.7 

67,2 
41,9 

69.6 

37.7 

68.0 
42.1 

65.2 
38.1 

68.0 
39.1 

68.4 

40,8 


66   74   88 


61   65   74 
40   37   42 


68.6 
41.1 


64.5 
40,7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde; 
-    30    - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH    1966 


CABOT  4  5W 
CLARENDON 
DE5  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MAR1ANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

•    •    « 
SOUTHWEST 


07 


DE  OUEEN 

DIERKS 

HOPE  3  NE 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


Day  of  Month 


65   72 
44   55 


63   66 
41   55 


68   69 
43   49 


64   66 
47   58 


63   65 
30   44 


63  67 
43  58 

64  64 

36  44 

69  69 

43  56 

62  64 

37  46 


65   68 
45   57 


60   71 
42   53 


SOUTH  CENTRAL 


08 


ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 

WARREN 

»    *    # 
SOUTHEAST 
CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


57  67  69 

27  29  38 

65  65  70 
22  39  50 

95  67  64 

26  29  35 

54  64  62 

25  37  44 

66  64  76 

26  44  55 


94   45   55 


67 
30 


66   67   72 
29   40   58 


68   67   72 


41 

68 


66   69   76 

29   37   60 


68 
40 


61   41   47 
37   30   23 


63   47   42 
40   30   27 


64  43  44 

41  30  27 

69  55  44 
43  32  21 

68  45  48 

38  31  27 

67  46  46 
41  25  24 

70  55  41 
43  33  28 

64  44  46 
40  32  28 

68  54  43 

39  32  28 

62  44  40 

43  28  26 

65  44  44 

40  28  22 


62  47 

33  35 

59  46 

39  35 

71  93 

37  30 

62  42 

32  32 

71  40 

37  32 

70  50 

32  31 

66  47 

28  28 

64  49 

39  36 

55  48 

39  36 


70  47 
38  34 

73  50 

42  35 

55  49 

38  34 

72  48 

41  34 

71  50 
40  36 

75  56 

46  37 

68  52 

39  35 

66  46 

40  36 

68  49 

45  33 


91  54  64 

24  29  41 

45  51  62 
27  28  36 

46  54  64 


45   54 
20   27 


53 

53 

37 

24 

48 

52 

35 

n 

43   47 
26   32 


68   47   49 


57   69 
25   31 


58   52 
29   32 


57   69 
37   40 


56 
24 


57 
29 


10   11   12   13   14   15   16   17   18 


37   44   55 


45 

70 


68   68 
44   40 


73 

56 

71 

46 

72 

54 

72 

64   68   70 
44   46   50 


21   29   30 


55 

20 


70 
45 


40   37   55 


72   66 
40   49 


69   71 
40   43 


69   67 
32   43 


72   71   67 


70   69 
43   54 


70   68 
35   43 


72   71 
33   46 


70   71 
32   41 


70   71 
37   43 


72   73 
39   45 


69   70 
30   33 


72   67 
41   40 


71   70 
31   37 


70   71 
37   42 


58 
50 


61 

49 

62 


68   64   67 


54   50   50 


73   64   68 


75 
53 


53 

69   64   67 
56   52   50 


69  68  66 

57  47  45 

69  61  67 

54  48  45 


72 
51 


71  77 

49  38 

67  63 

53  43 


67  64  75 

54  53  43 

64  67  74 

56  92  46 


62   69 
51   42 


66   75 
54   44 


66   71 
51   45 


67   70 
53   45 


66   73 
53   43 


73   67 
55   44 


62   74 
53   44 


62   72 
53   44 


66   69 
54   46 


74   79   71 
41   48   48 


75   76 
45   49 


76   79 
48   56 


76   78 
42   54 


67   76 
43   44 


76   80 
42   47 


77   78   78 
43   48   49 


68   75 
46   49 


75   79   71 
46   52   50 


66   76   79 


65 
56 


75  74 

52  52 

78  75 

54  49 


80  81 

45  50 

79  80 

41  43 

74  79 
45  47 

79  76 

42  44 

75  78 
41  41 

75  77 

39  46 

83  81 

48  57 

79  80 

45  54 

79  82 

46  57 


79   78 
45   52 


80   84 
44   44 


77   80 
44   47 


77   81 
44   49 


78   80 
43   52 


71   78 
43   43 


80   81 
49   51 


78   80 
42   45 


79   80 
42   45 


78  82 

37  44 

75  78 

45  42 

78  82 

44  49 

75  81 

37  44 

71  78 

33  35 

78  82 

38  43 

75  78 

35  40 

70  77 

40  49 

78  81 

41  48 

71  77 

39  47 


75   60 
40   45 


79  76 

34  46 

78  75 
32  41 

75  78 

38  43 

79  76 
28  44 

73  78 

32  36 

73  76 

35  45 

79  79 

40  50 

79  78 

35  51 

79  79 

41  96 


72   76 
44   54 


82   81 
35   46 


79   79 
35   49 


79   78 
37   48 


80   79 
36   49 


81   79 
33   40 


80   78 
41   47 


79   78 
34   43 


79   78 
34   48 


75   78   73 
56   56   55 


78   80   71 
44   47   53 


78  74 
64  42 

79  75 

60  43 

80  77 
69  41 

79  73 

61  45 

82  79 

59  46 

80  76 

62  41 

80  75 

61  44 

82  79 

60  46 

80  70 

61  44 

83  80 
59  44 

80  78 

62  42 

79  75 

62  45 


75 
34 


59   55 

41   31 


65  59 

41  36 

65  63 

43  34 

65  63 

44  36 

63  59 

43  32 

60  62 
24  43 

67  63 

41  32 

65  60 
39  33 

61  66 
34  38 

66  63 
41  37 

60  66 

33  37 

60  57 

44  33 

62  61 
43  29 


74 

5* 

33 

26 

79 

59 

34 

30 

70 

56 

39 

27 

78 

56 

45 

30 

78 

57 

43 

26 

83 

61 

40 

27 

72 

60 

43 

30 

77 

54 

32 

29 

76 

57 

48 

27 

76 

59 

51 

29 

76 

55 

51 

27 

75 

54 

50 

31 

64  73 
25  37 

63  71 

21  33 

54  65 

25  29 

63  68 

19  34 

54  63 

22  29 

52  63 

21  33 

65  72 

26  41 

63  71 

26  41 

62  70 

30  41 


62   65 
2*   37 


62   71 
27   45 


62   72 
26   44 


64   70 
26   41 


63   72 
24   41 


57   63 
24   29 


65   70 
27   43 


65   71 
23   41 


63   73 
24   44 


56  69 

39  31 

58  64 

40  34 

57  66 

39  36 

58  65 
38  30 

65  59 

40  32 

60  68 

41  31 

59  65 
41  32 

62  62 

37  38 

59  66 
43  34 

62  58 

40  34 

56  67 
34  32 

57  65 

28  29 


60 

71 

27 

45 

60 

71 

22 

45 

62 

70 

26 

43 

73   84 
44   44 


70   83 
41   46 


74   86 
45   49 


72   83 
35   45 


65   71 
33   40 


74   86 
40   43 


71   84 
36   42 


65   71 
40   46 


73   86 
40   48 


65   72 
38   47 


70   82 
40 


72   83 
37   43 


71   78 
34   35 


55 
37 

70 

28 

60 
30 


73 
34 


65   67   76   88 
42   42   38   41 


72   56 
43   44 


66.2 
41,0 

65,6 
41,5 

67,5 
44,5 

65.9 

4  1,4 

64,6 
38.2 

67.7 

40,3 

67.4 
39.2 

65.0 
42.1 

66,7 
42,7 

64,4 
41,0 

64,8 
41,7 

66,9 
41,0 


69.3 
40.8 

68.3 
37.3 

66.8 
39.2 

67.0 
36.7 

66,3 
35.5 

65.7 
37.5 

70,4 
42.4 

69.7 
42.2 

68.3 
44.3 


67 

69 

75 

86 

68.5 

35 

38 

44 

50 

41,4 

70 

70 

76 

90 

71.3 

45 

41 

40 

43 

41.5 

52 

67 

77 

90 

68.5 

46 

44 

41 

43 

40,9 

67 

66 

75 

87 

69.7 

42 

35 

44 

52 

42,4 

70 

68 

78 

89 

70.7 

42 

42 

40 

44 

41.5 

72 

52 

69 

77 

68.7 

43 

45 

39 

43 

38.9 

62 

68 

78 

88 

69.8 

40 

40 

44 

46 

42.4 

59 

69 

76 

88 

70,0 

35 

35 

32 

38 

38.9 

63 

68 

77 

88 

70.0 

41 

41 

41 

47 

41.5 

62 

64 

76 

00 

70.6 

43 

46 

37 

40 

42,0 

63 

67 

75 

88 

68.5 

45 

42 

46 

58 

44.1 

61 

66 

75 

80 

69.4 

42 

36 

43 

51 

42.0 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
MARCH    1966 

Day  of  Month 

© 
a 
1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

88 
51 

> 
< 

EUDORA 

MAX 

Mm 

64 
34 

71 
42 

78 
58 

74 
45 

55 
35 

52 
28 

52 
27 

58 
31 

64 
34 

70 
40 

75 
48 

73 
53 

70 

56 

65 
54 

68 
52 

76 
49 

76 
58 

80 
40 

81 
56 

83 

57 

81 

58 

75 
51 

59 
32 

60 
29 

71 
45 

70 
41 

66 
45 

64 
46 

76 
42 

69.8 
44.6 

M0NT1CELL0 

MAX 

Mm 

66 
33 

69 
33 

70 
58 

67 
45 

50 
34 

51 
25 

54 
25 

5fc 
31 

61 
30 

70 
41 

71 
41 

75 
51 

67 
56 

66 
54 

69 
4g 

78       80 
45      50 

74 
56 

80 
38 

80 
54 

84 
53 

82 
60 

76 
47 

55 

28 

62 

25 

72 

43 

72 
37 

66 
38 

68 
38 

76 
36 

89 
38 

69.5 
*1.7 

PINE    BLUFF 

MAX 

Mm 

67 
33 

66 
38 

74 
58 

67 
41 

46 
32 

51 
28 

50 
26 

56 
33 

68 
35 

72 

40 

73 
47 

74 

58 

70 

57 

62 
52 

64 
50 

76      83 

50      50 

80 

50 

80 
41 

83 
48 

83 
58 

82 

63 

76 
45 

54 
32 

64 
29 

70 
44 

67 
39 

61 
43 

68 
36 

75 
42 

86 
52 

69.5 
43.6 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

MAX 

Mm 

64 
33 

68 
42 

72 
56 

56 
39 

45 
32 

51 
29 

49 
27 

53 
32 

65 
35 

71 
37 

71 
43 

75 
57 

69 

55 

60 
50 

63 

46 

75      82 
45      46 

75 
51 

79 

40 

82 
47 

84 
58 

83 
63 

71 
42 

55 

32 

64 

30 

70 
45 

64 
39 

58 
43 

68 
36 

76 
41 

89 
53 

68.0 
42,8 

PORTLAND 

MAX 

Mm 

64 
32 

69 
41 

72 
56 

67 
43 

50 
36 

53 
26 

52 
27 

58 
30 

65 
33 

68 
37 

74 
43 

73 
52 

69 

56 

64 
54 

68 
52 

76      80 
48      47 

73 
58 

78 
39 

80 
42 

82 
55 

82 
57 

72 
52 

56 
32 

60 
28 

72 
44 

70 
39 

62 

44 

65 
45 

77 
40 

90 
49 

69.1 
43.2 

ROHWER    ?    NNE 

MAX 

Mm 

63 
33 

67 
42 

72 
58 

71 
45 

52 

31 

47 
30 

49 
25 

56 
31 

63 
31 

67 

u0 

71 
i.3 

72 
57 

73 
54 

65 
54 

69 
51 

75      79 
43      49 

74 
50 

76 
36 

80 
49 

84 
58 

80 
60 

77 
47 

56 
29 

60 
24 

68 
45 

69 

41 

67 
38 

66 
35 

74 
39 

89 
49 

66,9 
42.5 

STAR    CITY    *    ENE 

MAX 

Mm 

64 
30 

67 
36 

73 
57 

66 
46 

54 
39 

50 
27 

50 
22 

54 

31 

65 
28 

69 
12 

72 
36 

75 
54 

71 
51 

64 
S3 

65 

46 

75 
41 

80 
43 

76 
52 

80 
32 

82 
42 

83 
62 

82 
65 

76 
46 

57 
28 

63 
22 

70 
44 

65 
36 

65 
37 

68 
31 

76 
42 

67 
44 

69.2 

40.5 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


For  many  areas  of  Arkansas,  this  month  was 
the  driest  March  since  the  year  1925.  Also, 
it  represented  the  sixth  month  of  prolonged 
dry  weather  in  the  State.  Little  Rock's  pre- 
cipitation totals  are  representative.   The  normal 


precipitation  for  October  1965  through  this  March 
is  slightly  over  25  inches.  The  actual  precipita- 
tion for  this  period  is  slightly  less  than  50 
percent  of  this  amount. 


R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas    72202 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


ARKANSAS 
MARCH  1966 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•        ft        • 
NORTHWEST                         01 

FAYETTEVILLE   faa   AP 

SNOWFALL 
SN   ON    GNO 

T 

HARRISON   FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 

T 
T 

«        ft        « 
NORTH   CENTRAL                02 

GILBERT 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 

T 
T 

T 
T 

MAMMOTH    SPRING 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 

T 

ft        *        ft 
NORTHEAST                         03 

JONESBORO 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 

T 

MARKED    TREE 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

«        ft        ft 
WEST  CENTRAL                 0* 

FORT    SMITH   wB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR    EQUIV 

T 

OZARK 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 

T 
T 

NORTH  CENTRAL       02 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


WEST  CENTRAL        0* 
RUSSELLVILLE  A  N 


ft        ft        ft 
CENTRAL 


05 


BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 
NIMROD  DAM 


•    ft    ft 
EAST  CENTRAL        06 


STUTTGART  9  ESE 


ft    ft   ft 

SOUTHWEST 


HOPE  3  NE 
NARROWS  DAM 


ft    ft    ft 
SOUTH  CENTRAL 


EVAPORATION  AND  WIND 


EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


Day  Ol  Month 


96       *9 

92J      30 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28 


.15 


.13!  .08 
15      26: 


,111  .06    .02    .02 


.01    .00 
7      11 


.03 


.56 

.1*| 

.15 

1 

5 

6 

65 

6* 

70 

35 

36, 

38 

.20  .12 

93  105 

70  71 

41  44 


5»      36 

•14  .07 
38  31 
67  58 
AO1      *5 


.18    .151   .01 


.07 


.291  .17 

Wl]  56 

79  72 

55,  *2! 


181    .14 
27|      96      42, 


.22 

107 


.18    .11 
68       16 


74 
42 


.37    .33 
201    222    155 

78l      7b!      79!      - 


.38: 
1221 


.13 

31      31 


.32    .11 
13      11 


.63 

84    102 


761      37      38      35,    100 
751      75, 
*9j      51       41       AT      48       56 


•  06j    .13 

c 

72       83 
50 


.11)    .121   .17 


75!      76 


.23 


.09    .09 
24,      20 


.19! 


.40 

3*1 


.IB  .17 
14  3*1 
88  86, 
91       52 


* 

•  *7 

.17 

.19 

41 

32 

30! 

33 

- 

64 

701 

72 

* 

*4 

50l 
! 

48 

• 

.23 

.131 

.06 

3 

8 

si 

5 

• 

73 

77! 

83 

- 

30 

43 

39 

.21    .23 

2*      33 


.19    .16    .19 


46       46       47 


4.04 
113* 
66.0 
*3.1 


3.41B 
1309 


2909 
72.3 

*5.8 


*.55 
1565 

*.17 
1355 
67.3 
*6.3 


*.15B 
2588 
73.6 

43.9 


^)^J/f 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Day  of  month 

0 

01 

Station 
and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WARREN 

*    INCHES 

MAX 
MIN 

60 

43 

59 
42 

64 
47 

60 
51 

53 
44 

53 
43 

58 
41 

57 
42 

61 
42 

62 
46 

65 

47 

66 
48 

63 
59 

66 
58 

66 
57 

72 
56 

71 
55 

68 

57 

70 
54 

72 

54 

73 
57 

74 
62 

71 
62 

67 
52 

65 

51 

72 

50 

71 
56 

62 

56 

70 
56 

73 
56 

75 
56 

65.8 
51.6 

SLOPE    OF    GROUNDi       LEVEL   AT    STATION,    GENTLY    ROLLING   VICINITY.       SOIL    TYPE,       SANDY    LOAM.       GROUND   COVER,       GRASS.       INSTRUMENTATION,       PALMER 
SOIL    THERMOMETERS.       MAX    AND    MIN    FOR    24    HOURS    ENDING   AT    7   A.    M. 

See  Reference  nuies  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 


APPLE TON 
ARKADElPHIA 
kNSAS  CITY 

ARKANSAS  POST 
ATHENS 
AUGUSTA 
SALO  KNOB 

ISV1LLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  1 
BEEBE 
BEECH  GROVE 

SEVILLE 
BENTON 

BENT0NV1LLE  5  WSW 
BERRYVILLE  4  NW 
.  FORK 

BISMARCK  2  SE 


BONNEROALE 

BOONEV1LLE  6  NW 

BOONEVILLE  T  NE 

BOONEVILLE  6  NNE 
BOONEVILLE 

80TKINBURG  2  S 
BOUGHTON 

BRANCH  3  SW 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 

BULL  SHOALS  DAM 
BUROETTE 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 

.ISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARnSVILLE 

CLARKSV1LLE  6  NNE 

CLINTON 

COMBS  3  SE 

COMPTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 

CRYSTAL  VALLEY 

DAISY  1  E 

DAMASCUS 
OANVILLE 

/ILLE  SCS 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 
DERMOTT  3  NE 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 


EURE 


RIN 


E  EX 


<  SHADE 
FAYETTEVII 

lYETTEVII 
FORDYCE 
FOREMAN 
FORREST  C 


FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 
GRAVELLY  4  E 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
:EENBRIER 

GREENWOOD 
GREERS  FERRY 
GURDON 
HAMBURG 
HARDY 
HARRISON 
HARRISON  FAA 
HECTOR 
HELENA  5  NW 
HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1 

HUNTSVILLE 

HUTT1G  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 


m.N. 


ARKANSAS 

i  O300J  07'  HOWARD 
i  0326|  06.  WOODRUFF 

03501  031  WHITE 

Cx.58  03  INDEPENDENCE 

0460  03.  INDEPENDENCE 

0530  03'  WHITE 

09341  03,  GREENE 
JACKSON 


;',bz 


SAL 


.  03  LAWRENCE 


04  LOGAN 
04  LOGAN 
,  04j  LOGAN 


1132  02  IZARD 
1152  08  OUACHITA 
1154  08  OUACHITA 
1224  06  LONOKE 
1238  05  GARLAND 
1442  06  MONROE 
1455  04  JOHNSON 


1492 

157* 

02 
01 

VAN    BUREf 
MADISON 

1SB2 

nl 

NEWTON 

1596 

0  5 

FAULKNER 

1632 

03 

CLAY 

04 

POLK 

1  730 

ASHLEY 

1750 

05 

PULASKI 

181* 

0  7 

PIKE 

1829 

05 

FAULKNER 

iS"34 

04 

YELL 

1835 

04 

YELL 

1836 

04 

YELL 

1948 

07 

SEVIER 

1*60 

CHICOT 

09 

CHICOT 

1968 
1982 

06 

PRAIRIE 

JOHNSON 

2015 

07 

HOWARD 

214S 

09 

DESHA 

2300 

08 

UNION 

2355 

09 

CHICOT 

2356 

01 

CARROLL 

06'  ST  FRANCIS 


2930  01  BENTON 


ASHLEY 
I  SHARP 
1  BOONE 

800NE 
■  POPE 

''  HEMPST 


1 

34    17 

3 

34    02 

34    58 

) 

35    25 

3 

34   07 

2 

33    37 

1 

34   02 

34   19 

* 

35    18 

94  12 

91  05 

92  52 


91  21 

93  58 
91  22 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


571>      5P      5 


7!   35    04 

91    53 

7     36     11 

90    36 

7|  35    26 

91    06 

6    34    33 

92    37 

T  35  06 
3|  33  41 
5    35    55 


II  35  12 

ll  35  13 

1  35  13    I 

1  35  09 


I  03    CRA1GHEAO 


EISER 


9  3  09  I 
91  06  I 
93  11  I 
93  39 
93  09  J 
B9  55  1 
93    23    I 

93    59   I 
93    50   I 

93    54   j 


71 

34    53 

91    12 

7 

35    52 

93    30 

7 

36   22 

92    34 

? 

35    49 

B9    57 

1 

34    57 

92    04 

1 

36    07 
33    36 

92    08 
92    49 

1 

33    35 

92    51 

34    47 

91    45 

34    27 

93    01 

34    41 

91    18 

1 

35    26 

93    28 

35 

05 
05 

93    18 

92    28 

7 

36 

?4 

90    35 

34 

94    25 

31 

02 

91     56 

1 

*4 

4? 

92   27 

3 

1* 

15 

93    43 

1 

35 

22 

92    25 

1 

35 

03 

93    24 

1 

SI 

93    24 

I 

35 

13 

93    09 

0? 

94    21 

? 

11 

31 

91    26 

? 

33 

33 

91    23 

7 

34 

58 

91     30 

7 

36    06 

33    49 

33    43 

5 

35    01 

1 

35    20 

35    39 

33    37 

35    08 

35    59 

34    19 

06        6A        SAC 


6P      6P 

bP.      7AJ 
b?      7A 


I  TAJ 
5P|  7A^ 
6Pl      7A, 


:5  JS 


204  5P1  7A 

23SO  5P  7A 

422  5P  7A 

162  6P  7A 

252  MID  MID, 

135  5PJ  5P| 

14651  6Pj  7A( 


94    10   I      1270       5P 


26l|      5P       5P 


93 

48 

260 

91 

27 

20C 

9? 

595 

91 

31 

541 

93 

18 

451 

?B 

I25C 

93 

?? 

130C 

92 

23 

360 

94 

15 

518 

92 

00 

527 

OBSERVER 


JAMES    V.    WILLIAMS 

RUBY    B.    OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORl 

REBA  Y.  SWAIM 

ALTA  F.  GARNER 

OWEN  B.  HENDRU 

HOBART  WATTS 

RONNIE  BARTLETT 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

CLARENCE  L. WESTMORELAND 

I  NATIONAL  PARK  SERVICE   I 

PAULINE  A  P1NKERTON 

TOMM1E  D.  PEEBLES 
.  UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

DONNIE  BRYANT 

D.  C.  HENRY 

B.  8. 


MRS.  LOUISE  1 


E.  KET 


VICE 


U  S  SOIL  CONS  SER 
U  S  SOIL  CONS  SER 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  E.  YANDELL 
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REFERENCE    NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  CUmatologist  at  Weather  Bur 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS". 


Adams  Field,  Little  Rock,    Arkans 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  uj 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatur 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


:s  used  in  this  bulletin  ar 

;  from  65*  F.     In  "Supple: 


Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporatu 
tal  Data"  table  directions  entered  in  figures  are 


n   inches  and  wind  i 
i  of  degrees.     Resu 


Monthly  degree  day  totals 
:tor  sum  of  wind  directions 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  In 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observ 
tion"  table,   "Daily  Temperature"  table 


x  shows  observation  times  in  local 
ion  time  for  all  except  Weather  Bur 
"Evaporation  and  Wind"  table,   and  ; 


andard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
lu  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..,   C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
owfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet, 
for  successive  observations,     consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  res 


on  the  ground.     Samples  for  obtai 
apparent  inconsistencies  in  the  re> 


SNOWFALL: 
sleet,   and  Let 


Entr 


i   Of  i 


.vfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  i 


nd"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table 


elude 


i  from  the  post  office. 
?  data  will  be  carried  in  the  July  i 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,    indicate  distance  in   miles  and  directic 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Ju: 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Static 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
-H-      Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 


ning  measurements  are  taken  from  different  points 
:ord. 

nd  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 


!  of  this  bullet ii 


rd  i 


M      One  or  more  days  of 

have  been  adjusted  to  repre 


ssing,    if  average  value  is  e 
t  the  value  for  a  full  month. 


amounts  are  essentially  accurate  but 


d,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  statit 
ry  slightly  from  the  amounts  to  be  puDlished  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


R      Amounts  from  recording  gage.       (Thi 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  i 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  it 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicate 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  r 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means    variable. 


snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


Thermometer 
building. 


■  generally  exposed  i 


shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    howev 


■  indicates  that  the  then 


i  shelter  located  t 


Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  i 


■  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 


General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,    D.   C.    20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  e 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  i 
the  address  shown  above. 


of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  45  cents.     Similar 
e  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Supe 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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85 

27 

27 
27 
27 
27 

25 
33 

29 
28 
28 

6 
21 
21. 

6 
21 

239 
280 
254 
220 
230 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

4 

0 

a 

3 

2 

0 

0 
0 
0 

0 

5.16 
5.10 
6.64 
5.82 
6.08 

1.76 
1.51 

1.81 
2.05 
1.85 

1.92 

23 
23 
23 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

8 

10 

8 

4 
4 
6 

5 

1 
1 
3 

2 

5IL0AM  SPRINGS 

69.4 

45.6 

57.5 

85 

27 

29 

21 

226 

0 

0 

z 

0 

4.16 

2.00 

24 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

57.0 

-  1.6 

5.15 

.56 

.0 

«    •    # 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

70.7 
71.0 
71.8 
69.0 
68.3 

41.9 
44.  7 
44.5 
46.8 
44.3 

56.3 
57.9 
58.2 
57.9 
56.3 

-  3.0 

84 
80 
84 
86 
80 

27 

28. 

1 

1 
17 

19 
22 
21 
31 
21 

6 
6 
6 
6 
6 

261 
223 
217 
217 
261 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

6 
7 

1 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

7.97 
7.50 

7.20 

10.24 

8.17 

3.66 

2.30 
2.64 
3.85 
3.37 

1.80 

23 
24 
23 
23 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 
9 

7 
12 

5 

4 
4 

s 

4 

3 

4 
2 
5 
3 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  t  NNw 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

YELLVILLE 

70.6 
68.3 
67.9 
69.3 
69.5 

46.4 
45.0 
44.3 
47.6 
42.8 

58.5 
56.7 
56.1 
58.6 
56.2 

-  2.7 

82 
87 
82 
81 
84 

27 

1 
28* 
27 
27 

29 
32 
26 
31 
22 

6 
6 
6 
5 
6 

203 
254 
269 
203 
269 

n 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 

1 

3 

I 

7 

0 

0 
0 
0 
0 

6.02 
7.86 
7.78 
6.56 

5.79 

3.57 

1.82 
3.35 

2.88 

1.48 
1.52 

23 
23 
23 

24 
12 

•  0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

9 

9 
9 

7 

11 

4 
4 
4 
5 
4 

3 

3 
4 
4 
3 

DIVISION 

57.3 

-  1.9 

7.51 

3.01 

T 

*    *    * 

NORTHEAST           03 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  I 
BEEDEVILLE 

70.4 
71.7 
70. 8M 
73.0 

71.7 

48,8 
50.6 
47. 3M 
47.3 
50.0 

59.6 
61.2 
59. 1M 
60.2 
60.9 

83 
82 
81 
84 
82 

17 
17 
17 
1 
17 

31 
29 
29 
28 

30 

10. 

6 

6 
10 

5 

185 
145 
192 
182 
157 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 

1 

3 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

11.51 
8.68 
7.58 
9.90 

5.56 

3.09 
3.25 
3.59 
2.88 

19 
26 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 
9 
9 

5 
S 
5 
6 

4 
3 

2 

4 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JCNESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

71.9 
69.6 
70.3 
69.6 
71.7 

50.3 

47.8 
50.0 
48.2 
49.9 

61.1 
58.7 
60.2 
58.9 
60.8 

-  .1 

-  1.7 

-  1.1 

.3 

83 

81 
82 
83 
84 

17 
17 
17 
18 
20* 

32 

30 
35 
25 

28 

6 
6 
6 
6 
6 

156 
209 
172 
208 
173 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
0 
3 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

6.22 
10.00 
10.98 
6.59 
8.89 

2.21 
5.73 
6.86 

3.93 

1.13 
2.38 
3.65 
1.55 
2.44 

24 
19 
19 
21 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

10 
10 

ic 
1 

7 
7 
6 
6 
5 

2 
4 
3 
2 
3 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

70.0 
71.1 
68.9 
72.1 
67.7 

51.0 
49.6 
48.1 
50.9 
47.8 

60.5 
60.4 
58.5 
61.5 

57.8 

-  1.4 

-  1.9 

-  .3 

81 
82 
78 
82 

81 

17 

17 

30. 

27. 

17 

34 
32 
28 
33 
29 

6 
10 
6 

6. 
6 

163 
172 
214 
142 
226 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
2 
0 
1 

0 

0 
0 

0 
0 

11.70 
8.90 
9.64 
9.12 
9.32 

7.01 

5.12 
4.32 

3.42 
2.47 
2.5S 
1.98 

2.77 

27 
19 
23 
26 
23 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

9 

13 

9 

8 

8 
6 

8 
6 
6 

6 
3 
3 
4 
3 

DIVISION 

60.0 

-   .8 

9.22 

4.76 

.0 

«    •    « 

WEST  CENTRAL        04 

APRLETON 
BCONFVILLF 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

71.6 
75.6 

73.6 
74.2 

67. 4M 

44,  OM 

47.9 

50.3 

49.0 

44.9M 

57.  8M 
61.8 
62.0 
61.6 
56. 2M 

.4 
-  1.4 

83 
89 
86 
84 
80 

27 
27 
27 
27 
27 

28 
28 
29 
27 

31 

5 
6 

6. 
6 
21 

211 
123 
116 
129 
261 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

s 

2 
2 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

7.85 
4.50 
6.06 
6.89 
6.81 

-   .16 
2.00 

3.25 
1.24 
1.70 
2.60 

24 
24 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

6 

« 

10 

5 

5 

« 
5 

4 
1 
2 
3 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

73.0 
73.9 

72. 6M 
65. 5M 
74.3 

47.9 
46.2 
49.7 
42. 4M 
49.2 

60.5 
60.1 
61. 2M 
54. OM 
61.8 

-  1.2 

-  .6 
.2 

87 
87 
83 
77 
86 

27 
27 
12 

28. 
27 

29 
26 
30 
31 
30 

6 

6 

5 

21 

6 

152 

164 

138 
328 
126 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
2 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

8.50 

7.72 

7.03 

11.06 

4.09 

4.26 

1.47 

-   .67 

1.73 
1.97 
2.43 
2.39 
1.34 

30 
23 
26 
30 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

10 
g 
11 

8 

4 

5 

4 

8 
3 

4 
3 

2 

5 
1 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SLBIACO 
wAlDRON 
WHITE  ROCK 

75.0 
75.4 
73.6 
75.8 
69. 7M 

48.1 
45.2 
50.3 
47.9 

46.  OM 

61.6 
60. 3 
62.0 
61.9 
57. 9M 

-   .3 

88 
86 
86 
88 
82 

27 
27. 
27 
1 
27 

28 
25 
35 
28 
32 

6 
6 
6 
6 
21 

134 
154 
119 
133 
216 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

4 

0 
2 
1 

0 

0 
0 
0 

0 

5.70 
6.81 
4.23 
S.92 
8.54 

-   .67 

1.67 
2.60 
.99 
2.79 
1.95 

30 
23 
24 
24 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 

c 

0 

0 

1 
8 
6 
8 
IC 

4 
5 
5 

1 
2 

0 
2 

4 

DIVISION 

60.0 

-  1.0 

6.78 

1.68 

.0 

•    #    • 

CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

BENTON 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

75.6 
74.2 
73.7 
75.1 
72.0 

50.5 
52. 3M 
46.2 
50.3 
48.0 

63.1 

63.  3M 
60.0 
62.7 
60.0 

-   .2 

88 
84 
88 
86 
83 

1 
1 
1 
1 
27 

31 
33 
28 
31 
27 

6 
6 
5 
6 
5 

103 

114 

174 

lie 

169 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
4 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

10.31 

13.40 

7.41 

8.89 

9.22 

3.49 

3.05 
4.18 
3.06 
2.80 
3.48 

26 
24 
24 
24 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

i 

6 
7 
7 

6 
7 
3 

5 

3 

4 
3 
3 
3 

MOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRP0RT//R 

MALVERN 

MORRILTON 

75.4 
75.1 
73.3 

77.1 
74.8 

52.8 

50.1 
51.5 
49.0 
51.3 

64.1 
62.6 
62.4 

63.1 
63.1 

.1 

.0 

1.4 

87 
85 
84 
86 
83 

1 
12 
27 

1 
27 

37 
30 
35 
27 
33 

21. 

10. 
5 
5 
6 

76 
124 
U5 
US 

92 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 

0 
4 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

10.50 
9.67 
7.29 
9.88 
8.33 

4.56 
2.36 
3.39 

3.43 
3.60 
2.25 
2.75 
2.63 

24 
24 
23 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

IC 

9 

8 

5 

4 

4 
S 
5 

3 
3 
2 
3 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

ARKANSAS 
APRIL  1966 

Temperature 

Precipitation 

01  s 

li 

|| 

>  3 
<2 

< 

■a 
J 
|z 

II 

a 

a 

a 

I 

O 
•-1 

0 

a 

a 
0 

1 

• 

No.  of  Days 

3 

.1 

a 

0 
6 

o 
Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

■3-a 

n 

2  5 

0 

Q 

1 

0 
O 

S 

0 

1 

q 

si 

s  * 

&  1 

s  I 

NIMROO  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

74.9 

73.5 

75.0 

47.8 
48.8 
51.4 

61.4 
61.2 
63.2 

.2 

90 
85 
84 

l 
l 

27 

28 
28 
32 

6 
5 
5 

143 

142 

96 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 

1 

0 
0 

0 

9.86 
10.51 
10.80 

5.22 

3.25 
3.25 

2.74 

24 
24 
24 

.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 

7 
10 
12 

3 

3 
7 

3 

3 

4 

DIVISION 

62.3 

.2 

9.70 

4.27 

.0 

*    #    * 

EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

75.3 
72.2 
72.4 
73.2 
73.9 

51.0 
48.4 
51.1 
51.2 
53.3 

63.2 

60.3 
61.8 
62.2 
63.6 

-  1.9 

87 
85 
83 
82 
84 

1 

1 
27 

1 
27* 

31 
28 
31 
34 
36 

5 
5 
6 
10 
5 

124 

164 
128 
120 
102 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

1 

2 

2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.39 
10.  2B 
8.67 
9.78 
8.58 

5.10 

1.73 
3.05 
2.30 
2.65 
2.65 

30 
24 
26 
26 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

9 

9 
9 
9 

8 

5 
6 
5 

6 

5 

3 
3 
3 
3 

4 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

72. 9M 

73.1 
75.0 
74. 6M 
72.4 

51.  5M 
47.2 

50.8 

M 
48. 9M 

62. 2M 

60.2 

62.9 

M 
60. 7M 

-  2.6 

82 

84 
84 
84 
84 

27. 

29. 

27 

17 

21* 

28 
32 
28 
32 

6. 
6 
5 
5 

126 

178 
112 

169 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

1 

2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

9.07 
6.43 

8.68 
7.26 
6.66 

1.33 
2.63 

2.13 
2.07 
2.63 

2.00 
1.78 

24 

21 
24 

20 
30. 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

10 
9 
8 

9 

6 
4 
6 
4 
3 

4 
2 
3 
4 
3 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

73.4 
72.5 
73.1 
72. 9M 

52.9 

50.2 
50.7 
49.8 

63.2 
61.4 
61.9 
61. 4M 

.2 

84 
85 
82 
82 

27 

1 
27 
27. 

35 

32 
32 
30 

5 
5 
6 
5 

U3 
145 
135 
159 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

10.22 
6.37 
6.19 

6.81 

5.20 

4.15 
2.24 

1.70 
2.11 

26 

24 

20 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
7 
10 
7 

5 
5 
4 
5 

4 
3 
3 
2 

DIVISION 

61.9 

-   .3 

7.96 

3.07 

.0 

*    #    # 

SOUTHWEST            07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

76.1 
76.6 
75.1 
74.3 
75.3 

50.1 
47.6 
48.4 
47.1 
45.8 

63.1 
62.1 
61.8 
60.7 
60.6 

-  1.0 
.3 

88 
87 
87 

84 
88 

12 

12 
1 

29 
26 
32 
27 
27 

6. 
6. 
6 

6 

6. 

99 
135 
132 
155 
155 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 

1 
5 
3 

0 

0 
0 
0 
0 

8.75 

9.11 

15.16 

9.27 

9.71 

9.56 
3.83 

3.52 
3.12 
6.73 
2.68 

2.83 

26 
26 
24 
26 
26 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 

11 
7 

11 

4 
4 
5 
5 
6 

4 
3 
3 
3 

3 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

74.5 
77.0 
75.4 
75.5 

45.7 
51.6 
50. 9M 
52.9 

60.1 
64.3 
63. 2M 
64.2 

-   .2 
.3 

87 
88 
85 
88 

1 

1 
28. 
12 

27 
31 
31 
36 

6 
2 

2 
5 

160 
91 
97 
82 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

2 
3 

0 

0 
0 

0 
0 

10.53 
12.97 
17.75 

16.65 

7.95 
11.35 

2.76 
4.27 
6.08 

4.47 

26 
24 
24 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

11 

10 
10 
10 

6 
7 
7 
9 

4 
5 
5 
6 

DIVISION 

62.2 

-   .5 

12.21 

6.71 

.0 

tt    ft    • 

SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  I 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FCRDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

75.1 
77.4 
75.0 
76.0 
77.7 

51.0 
52.9 
51.5 
52.2 

49. 6M 

63.1 
65.2 
63.3 
64.1 

63. 7M 

1.3 

-  1.2 

-  1.1 

84 
89 
85 

85 
85 

12* 

1 
28* 
27 
27. 

32 
33 

31 
34 
30 

6 
6 
5 
6 
6* 

103 
79 

104 
89 
91 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
2 
0 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

10.47 
11.99 
8.89 
12.44 
11.31 

4.79 
6.89 
3.42 

5.79 

4.00 
3.60 
1.40 
3.00 
3.51 

26 
24 
14 
30 
24 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 

10 
10 

10 

3 

6 

7 

8 

8 

2 

4 
6 
5 

4 

MCROBAY  LOCK  AND  DAM  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  W5W 
WARREN 

77.7 
76.6 
75. 7M 
75.5 

50.0 
51. 3M 

M 

52.2 

63.9 

64. OM 
M 
63.9 

-  .1 

-  .8 

89 

86 
85 
89 

1 
12 
12 
28 

30 
35 

34 

5 
6 

6 

104 
84 

99 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

Z 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6.85 
13.87 
13.03 

5.46 

8.51 

1.93 
6.00 
4.93 
1.33 

26 

24 
24 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

B 

10 
8 
8 

5 

3 
3 
6 

3 

3 
3 

1 

DIVISION 

63.9 

-   .2 

10.48 

5.06 

.0 

#    #    * 

SOUTHEAST            09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
ELDORA 
MCNTICELLO 

77.0 
75.6 
75.4 
78.2 
75.9 

53.0 
52.8 
52.3 
54.2 
52.3 

65.0 
64.2 
63.9 
66.2 
64.1 

1.2 
.1 

89 
87 
88 
88 
87 

28 
28 
28 

28 
28. 

31 
32 
31 
37 
34 

5 
5 
5 
5 
5 

83 

101 

104 

65 

87 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
G 

0 

l 

i 
i 

0 

a 

0 
0 
0 
0 
0 

5.07 
4.87 
4.77 
4.10 
5.16 

-  .24 

-  .23 

1.05 

1.60 

1.62 

.80 

.97 

25 
29 

30 
14 
30 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 

0 
0 

0 

0 

11 
10 
9 
7 
12 

3 
2 

2 
i 

5 

3 
2 
2 
0 
0 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

RCHWER  2  NNE 

STAR  CITY  *  ENE 

76.4 
73.4 
75. 6M 

74.0 
74.8 

54.0 
53.2 
51.5 

48.  3M 
51.8 

65.2 
63.3 
63.  6M 
61.  2M 
63.3 

.7 
-   .3 

85 
85 
85 
86 
85 

27. 

27 

28 

29 

27 

36 
35 
36 
33 

31 

5 

5 

7. 
5 
5 

74 
101 

98 
148 
U5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

a 

0 

0 
0 
0 
2 

0 

0 
0 
0 

0 

9.85 
14.69 
4.32 
2.83 
6.36 

4,49 
-   .67 

4.38 
1.65 
1.17 
2.03 

24 
21 

21 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
11 
11 

9 

e 

2 
1 
4 

4 
1 
1 

3 

DIVISION 

64.0 

.2 

6.20 

1.14 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE,        90.    0N    THE    1ST   AT    NIMRO0   DAM 

LOWEST    TEMPERATURE,  19*    ON    THE   6TH  AT   CALICO   ROCK 

GREATEST   TOTAL    PRECIPITATION,        17.75    INCHES   AT   STAMPS 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,     2.83    INCHES   AT    ROHWER   2   NNE 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,     6.73    INCHES    ON    THE    24TH   AT    HOPE    3    NE 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,        TRACE    AT    MAMMOTH    SPRING 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


11       12       13       14       15 


19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


NORTHWEST  01 

BEN70NV1LLE  5  WSW 

BERRYV1LLE  4  NW  3. 01 

BUFFALO  TOWER  7,30 

EUREKA  SPRINGS  4,69 

FAYETTEVILLE  FAA  AP  6.07 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVtTTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 
JASPtR 
LEAD  MILL 
LURTON 
OOELL  3  N 


NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK  7.97 

CLINTON  8.2C 

EVENING  SHADE  1  NE  7,50 

GILBERT  7.20 

GREERS  FERRY  DA"  10.2* 

MAMMOTH  SPRING  8,17 

MARSHALL  6.02 

MELBOURNE  5  WNW  8.93 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW  7,6* 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG  7,78 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE  6,56 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 


NORTHEAST  03 

ALICIA  11. SI 

BALD  KNOB  8,66 

BATESVILLE  LIVESTOCK  7,5! 

8ATESVILLE  L  AND  D  1  9.9< 

BEECH  GROVE  8,71 

BEEOEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BUROETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 

JONESBORO 

KEISER  6.59 

LAKE  CITY 

MARKED  TREE  8,09 

NEWPORT  11. TC 

OSCEOLA 

PARAGOULO  RADIO  KDRS  8.9C 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS  9.93 


WEST  CENTRAL        0* 

ABBOTT  4.5! 

ALY  10.1! 

APPLETON  7.8! 

BIG  FORK  9.*! 
BOONEVILL! 

CLARKSVILLE  6.06 

COVE  8.3* 

DANVILLE  9.3! 

DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  / 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  4  E 
GREENWOOD 
HECTOR 

MENA  7.03 

MOUNT  MAGAZINE  11.06 

MULBERRY  6  NNE  6.2! 

NATURAL  DAM 
OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  *  N 

SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK  10,31 

APLIN  1  W  11.28 

BENTON  13. AC 

BISMARCK  2  5E  9,62 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM  7,41 

BONNERDALE  9,97 

CARPENTER  DAM  10,1! 

CONWAY  8,89 

CRYSTAL  VALLEY  9,86 

DAMASCUS  9.69 

GREENBRIER  9.22 

HOT  SPRINGS  I  NNE  10. 5C 

JESSIEVILLE  9. A! 

LAKE  MAUMELLE  10. 4C 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WS  AIRPORT//R 
LITTLE  ROCK  F1LT  PLANT 
MALVERN 
MORRILTON 


.09 
.1! 


•  10 
.18 
.20 


.56 

•  22 
1.3) 

•  72 

.59 

.42 
.93 

.7e 

.35 


.60 

.02 

•  85 

.47 

.18 

.25 

.05 

.93 

.02 

.8* 

•  78 

.44 

•  SB 

.42 

•  OS 

.94 

.15 

.65 

•  76 

.32 

.07 

.20 

1.30 

.04 

1.78 

2.20 

.02  2.40 


1.85 

.35 

1,66 

.on 

1.10 

.95 

1.73 

.99 

•  98 

.12 

1.40 

.92 

,40  2.0C 

.06 

.2S 

•  15 

.01 

.8( 

T 

•  i' 

.49 

.1' 

.01 

.12 

.9C 

•  01 

.21 

.11 

.30 

■  10 

.»: 

T 

.v 

T 

.5; 

1.44 

.79 

.?4 

1.09 

.09 

•  67 

.03 

1.58 

.01 

1.80 

.40 

•  57 

.18 

1.65 

1.10 

.04 

1.22 

.05 

1.30 
.05 
.26 


1.33 
1.73 
1.37  1.47 
1.34  1.1 


.05  l.lt 

T    l.U 

1.21 


3.09  .02 
■15  1.28 
.70  .28 
.01 


2.22 


.09 


.08  2.4 

.05  2.5 

1.1 


.02  3.23   .02 


T     .47  1,82 

1,05   .83  .81 

1.37 

.92  .68 

.43  1.65 

.25   .93  1,70 

.78   ,73  .57 


2.47 
1,49 
2,11 


7C   .06 


.60  l.a 

.05  1.5 

.85  1.0 

2.55   .T 

.16  1.32 


1.91 


.01 


.50  1.15  3.42 
2.35   .45   .60 

2.40 

1.50 

•09   .33  2.54 


.26 
1.01 

.1! 

.8! 
1.4! 

.3! 

■  91 


3!   .23   .22 


.29  .68 

.47  2.07 

.40  .61 

.36  .14 


36   .13   .04   .03 
03   .33   .04   .42 


13  1.16  1.95 


1,70  .9 

.74  2.1 

3.00  2.7 

2.60  1.7 


.41  1.50 

1.97 

2,48  3.28 

1.49 
T    2,00 


.05  1.90   .12 


.20 

1.15 

.09 

.33 

03 

T 

.03 
.73 

Of 

.03 

.28 

01 

.02 

01 

T 

08 

.05 

.13 

1.73 
.22 
.06 

10 

.13 

.S>i 

05 

T 

T 

03 

.03 

.16 

4! 

1.20 

2.39 

02 

.  ia 

1.96  1.14   ,36   .22 


40   .32  3.3! 

.58 

17  1,21   ,91 

.17 

.10 

2.60  1.1! 

•  10 

.97 

.58   .95 

.05 

.74 

.44  2.75 

.12 

.Oi 

1.39  1.9' 

.19 

,06 

02 

.67 

0! 

.88 

34 

.45 

.85 

.10  4.25   ,32   .06 

1.10  3.06   .08  2.40   .03   .06 


1.70  3.15   .27  2.80 


.62 

3.2 

.33 

4*05 

2 

.01 

2.8{ 

.02 

2.60 

.54 

!.S 

.23 

3.16 

2 

.55 

1.9 

.14 

1.83 

3 

4fl 

2.? 

.09 

1.82 

07 

1 

?! 

3.4 

.93 

3.32 

1 

85 

3.1 

.34 

2.45 

27 

1 

06 

« 

1.87 

3.34 

3* 

3.6C 

.84 

2.29 

05 

2 

?5 

.6. 

1.36 

.99 

21 

2 

70 

.51 

• 

2.50 

14 

1 

64 

2.7' 

■  90 

2.48 

2 

07 

2.6 

.07 

1.33 

.02 

.26 

.06 

.02 

46 

.05 

05 

.90 

31 

.11 

31 

4* 

22 

61 

08 

.fi5 

.15 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   39    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14      15 


22       23      24 


NIMROD  DAM 
0WENSV1LLE 
PERRY 

REMMEL  DAM 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CARLISLE  1  S» 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  9  NW 
KEO 

MADISON 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  1  E 
OE  QUEEN 
DIERKS 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3 
HOPPER 
HORATIO 


NE 


INDEX 

LANGLEY 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE  3  E 

OOEN  2  W 

OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL      08 

AMITY  3  NE 
ARKADELPHIA 
BLUFF  CITY  S  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  I 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FOROYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  T  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 

HAMBURG 

MONTICELLO 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 


10.51 
11.55 
10.80 


6.3') 
10.25 
10.26 
8.67 
9.32 

9.78 
8.5i 
9.07 
6.43 
8.68 

7.25 
7.26 
6.66 
10.22 
6. 31 

6.15 


11.25 
8,66 
8.72 
8.75 
9.11 

15.45 
U,2< 
15.16 

9.92 
10.  4f 

13. 7C 
10.0* 
9.27 
9.71 
10.53 

9.11 

9.02 
10.23 
12.97 
10.24 

17.75 
10,76 
16.65 


10. 0< 
10.47 
12.  9C 
12. 5( 
11.99 

8,89 
12. 4« 
12,61 
11.31 

6.8! 


13.87 
13.03 
U.3C 
5.4( 


3.34 

5,01 
4.87 
4.77 


5,16 
9.8! 

14,6' 


•4 


.19      .77      .11 


1. 01 

.02 

1.08 

1.46 

.0! 

.93 

1.71 

T 

.90 

.43 

T 

.57 

,03 

.40 

T 

.43 

.04 

1.03 

.14        .04        ,42 


•  12       .06      .68 


2C       .02       .39 


1.4« 
.33  1.0! 
1.60 


2.94    3.29 

,30  3.60 
3.20    '. 

.46  3.8T 
1.27    2.74 


3.05 
.70    2.04 

l.oo  ; 


.89  2.98 

,90  2.37 

1.50  2.54 

1.04  1.9i 

1.46  2.1 

.33    9.3 

1.90    3,3. 
.23    6,73 
1.40    3. 
2.00    2. 

00 


.32  1.62      .69 

.90  2.29 

.27  2.30 

■50  2.67 


.81    4.19      .26 


.14  4.70 

.02  9.30 
2.82 

.12  3.92 

.06  3.12 

.29  4.96 

.22  2.90 

.30  4.25 

.10  2.91 


.30  6 

1.87  2 

2.32  2.6 

1.81  2.6 

1.61  2.3 


1.22   2.3 

1.90  1.0 
2.00  2.8 
1.10  6.2 
1.60    2.2 

,92    6.081      . 
2.40    3.20    3.09 
2.48    1.92    4.47 


1.51  1.75 
.04  3.44 
1,30    2.79 


1.6! 
1.1 


1.40    2.7C 
,35    3.8! 

,21  4,89 
.72  4.45 
.13    3.60 

.03      .61    1.02 

.04    1.09    2.97 

,08    9.39 

.92    3.91 

T  .02    1.09 


.30    6.0C 
.37    4.93 

.91    i    " 


.25  .3 
•  2.1 
.44   4.91 

.10      .20 


.06  4,02 

.36  4.00 

.29  3.89 

.12  3.91 

,20  2.75 


.64    1.84       .14 


.19  4.04 
.18  1.76 
.10    1.93 


.19    4.00      .45 


.39 

1.01 

.19    1.93 

.80    1.66 


.20  1.02 
T  .91 

.46 
1.07 

.71 

.16  2.55 
•  93 

.11  1.56 
.75 

.06    1.21 


1.39    2.11 
.64    2.43    1,24 


.16    1.06  1.1* 

T         1.30  3.00 

.12  1.17 

1.02  2.02 


24    1,09      .22 
.13      .36 

2C       .18      .39      ,11 


.20  1.75 

.07  2.91 

.03  2.44 

.31  .92 


1.00 
1.60      .49 
.03    1.61 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed    -   m.p.h. 

) 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Num 

Der  of  days  with 

precipitation 

*0          A. 

-    °    a 

s.a 

9  o  3 

s 

3 

Station 

♦*  a 

a  o 

4  -H 

♦*  *» 

•-«    U 

3   0 

n  u 

OJ-H 

«  o 

c 
<b  -a 

tn  m 

0 

« 

* 
i 

m 

> 
< 

1  . 
SI 

0 
§       1 

s    J 

JD 
_1 
•  • 
Q  J 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID            6    AM         NOON         6    PM 

8 

8 

8 

a 

s 

A 

cS 
I 

8. 

3 

0 

Hi 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 

4 

0.8 

8.7 

45 

w 

20 

73 

80 

54 

51 

2 

3 

8 

0 

4 

0 

17 

51 

6.6 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

19 

0.6 

9.0 

32 

NW 

20 

70 

78 

58 

56 

7 

2 

5 

2 

1 

1 

18 

47 

6.8 

TEXARKANA    WB    AIRPORT 

ie 

3.3 

9.9 

- 

- 

- 

72 

83 

60 

58 

2 

2 

1 

3 

3 

3 

14 

" 

5.9 

See  Reference  Note*]  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL  1966 


NORTHWEST  0 

BENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRIN65 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAVETTEVILIE  EXP  STA 
GRAvETTE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HUNTSVILIE 
LEAD  HILL 
ROGERS 
SILOAM  SPRINGS 


02 


NORTH  CENTRAL 
CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
YELLVILLE 
•    *    • 

NORTHEAST  0 

ALICIA 
BALD  KNOB 

8ATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  I 
8EEDEVILLE 
BLYTHEV1LLE 
CORNING 

jonesboro 
kEiser 
marked  tree 

NEWPORT 

PARAGCULD  radio  KDRS 


MAX 

Mm 


MAX 

miu 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MID 


MAX 
MM 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


Day  of  Month 


70   TO 
33   54 


72   79 

40   55 


73   66 
33   44 


73   71 
36   56 


73   68 
41   52 


71   69 
33   56 


71   65 
39   42 


72   79 
32   53 


72   72 
3  3   49 


70   68 
38   55 


76   67 
35   53 


72   74 
26   49 


78   75 
29   51 


73   73 
28   57 


69   71 
36   38 


68   71 
30   50 


72   71 
36   58 


70   72 
39   39 


67   70 
34   38 


68   73 
39   56 


72   71 
28   49 


75   72 
55   36 


74   72 
55   38 


77   69 
56   40 


84   72 
47   29 


59   37   54 


80   70 
52   42 


74   69 
55   37 


79   71 
58   44 


83   71 
59   37 


76   70 
57   42 


50   63 
32   30 


53   66 
28   24 


52   63 

30   28 


50   65 
32   26 


56   51 

35   30 


55   47 
35   35 


61   52 
36   32 


56   51 
33   34 


55 
27 


56   51 
37   28 


59   54 
36   31 


50   65 
30   31 


52   63 
35   32 


55   67 
26   21 


57   51 
35   32 


58   52 

29   26 


52   64 
31   33 


50   66 
27   22 


64   55   67 
37   31   36 


58   67 
31   29 


58   65 
33   29 


57   66 
35   32 


55   64 
33   30 


55   65 
36   35 


58   56 
29   25 


67   58   64 
39   35   34 


68   67 
35   42 


66   62 
42   45 


69   66   68 


69   66 

30   41 


68   61 
33   41 


67   58 
40   39 


70   61 
29   42 


38   39   36 


69   67 
40   42 


69   62 
36   44 


72   65 
25   28 


70   70 
29   30 


73   69 
27   39 


66   73   66 


37   39 
64   69 


36   39   36 


71   63 
39   42 


70   65 
26   37 


70 
42 


76   72   62 
38   47   37 


75   71   60 
41   46   41 


74   67   62 
38   46   37 


68 
58 


70 
52 


70 
58 


26  55  49 

65  70  67 

28  51  49 

68  72  71 


70   68 
48   52 


67   71   69 


74   65 
53   50 


53   51 

71 


58   64 
43   38 


54   63 
43   49 


55   65 
42   39 


52   65 
45   41 


59   64 
44   45 


57   66 
45   41 


51   66 
44   41 


54   68 
47   43 


53   67   72 
43   38   34 


44   42   40 


71 

70 

55 

53 

52 

46 

69 

67 

55 

49 

46 

44 

73 

70 

55 

52 

50 

45 

62 

74 

74 

45 

55 

46 

75 

73 

58 

49 

55 

47 

63 
47 


48   46   39 


46   47 
55   63 


79   79   73 
46   52   56 


78   63 
54   52 


79  78  73 

47  54  52 

77  79  77 
42  44  57 

76  78  65 

42  46  55 

78  78  71 
40  53  57 

73  80  78 

40  46  58 

78  78  75 

46  46  56 

81  80  69 

47  52  56 


82   74 
39   56 


80   75 
39   56 


81   77 
40   62 


74   79 
48   52 


80   74 
44   5  7 


79   75 
47   58 


74   81 
46   49 


72   80 
47   50 


80   71 
46   56 


81   65 
40   54 


69   83 
42   42 


73   82 
46   47 


73   82 
37   39 


71   82 
44   45 


70   81 
40   48 


69   82 
42   48 


69   68 
42   47 


46   47   60 


65   71   71   55   63   72 
32   53   49   46   46   42 

See  Reference  Noles  Following  Station  Inde 
-   41    - 


76   60 
36   28 


74   60 
38   29 


70   62 
35   29 


78   61 
38   29 


74   62 
36   28 


78   60 
40   34 


77   60 
34   33 


75   62 
38   29 


79   62 
41   34 


79   60 
35   28 


74   62 
37   29 


80   75 
49   41 


77   76 
61   63 


77   75 
63   63 


77   76 
56 


78   78 
61   65 


78   73 
62   62 


79   82 
62   63 


76   78 
60   62 


79   78 
61   63 


74   80 
64   63 


79   84 
62   64 


78   74 
58   65 


78   76 
61   63 


72   70   72 


72   75   70 


45   61   56 


70   72 
41   57 


72 

56   55 


72 
61 


43   61   56 


61   71   69 
40   53   60 


72   66   84 
53   54   54 


81   64   69 

50   47   49 


80   66 
51   53 


65   66   64 
54   54   51 


69   68 
53   55 


70   66 
52   49 


65   72 
54   56 


69   64   69 
53   53   50 


80   67   67 
52   51   55 


83   67   70 
57   55   58 


82   70   72 
47   52   52 


75   71   65 
51   53   51 


71 
57 


73   69   69 
58   56   57 


72   67   77 
49   55   54 


71 

69 

71 

72 

82 

80 

70 

71 

59 

57 

55 

56 

56 

57 

56 

57 

73 

73 

72 

71 

67 

81 

67 

70 

50 

57 

55 

55 

53 

56 

55 

56 

71 

73 

72 

71 

67 

82 

68 

66 

52 

57 

51 

56 

52 

57 

56 

57 

70 

71 

74 

6a 

81 

76 

69 

75 

60 

59 

57 

55 

63 

59 

55 

61 

75 

72 

71 

69 

84 

78 

67 

75 

61 

56 

54 

56 

51 

58 

55 

55 

71 
47 

72 

64 

76 
61 

73 
54 

70 
57 

70 
49 

68 
59 

71 
58 

80 
62 

76 

65 

78 
50 

75 

64 

69 
62 

74 
56 

73 
58 

71 

49 

70 
61 

72 
60 

72 
53 

68 
55 

73 

50 

68 
60 

69 

61 

69 

57 

68 
53 

54   74   70 


78   69 
53   55 


68   73 
55   58 


76   66   78 


57   57   56 


78 

66 

78 

62 

56 

63 

76 

67 

75 

66 

57 

63 

80 

72 

77 

60 

62 

57 

82 

75 

81 

65 

54 

56 

76 

70 

80 

65 

57 

65 

78 

72 

80 

67 

57 

63 

75 

66 

79 

60 

55 

63 

79 

70 

79 

66 

53 

64 

7,8 

74 

72 

65 

57 

60 

79 

74 

80 

66 

57 

64 

78 

68 

60 

66 

58 

63 

79 

70 

79 

56 

56 

65 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL    1966 


Day 

of  Month 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

POCAHONTAS  1 

MAX 

MIN 

76 
55 

69 
36 

74 
52 

60 
38 

53 
33 

64 

28 

71 
36 

66 
39 

60 
40 

64 
31 

68 
51 

67 
47 

56 

46 

64 
42 

72 
37 

68 
41 

78 

44 

76 
58 

75 
62 

74 
64 

65 
38 

72 

51 

69 
62 

73 

61 

70 
56 

67 
57 

76 
58 

76 
61 

66 
56 

78 
62 

68,9 
48.1 

SEARCY 

MAX 

MIN 

92 
52 

73 
40 

76 
55 

68 
42 

60 
33 

67 
33 

77 
41 

73 
50 

65 

41 

68 
37 

73 
96 

68 
54 

59 
49 

65 
47 

73 
39 

73 
45 

80 

45 

70 
55 

78 

64 

76 
66 

66 
40 

71 
53 

71 
66 

74 
62 

72 
56 

70 
56 

82 
58 

81 
67 

72 
59 

77 
62 

72.1 

50.9 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

»    »    * 

MAX 

Mm 

69 
57 

69 
39 

73 
47 

58 
38 

53 
33 

64 
29 

72 
39 

60 
42 

62 
39 

66 
34 

70 
52 

53 

47 

56 
47 

65 
45 

72 
39 

67 

41 

81 
44 

68 
59 

77 

62 

74 
44 

59 
39 

72 

50 

69 
62 

72 
61 

71 

57 

64 
57 

78 
58 

71 

59 

67 
56 

76 
57 

67.7 
47,8 

WEST  CENTRAL        04 

APPLETON 

MAX 

MIN 

73 

34 

69 
29 

66 

65 
29 

67 
28 

68 
31 

76 
35 

74 
37 

77 
40 

76 
44 

72 
55 

71 
44 

68 
41 

68 
43 

70 
32 

78 
40 

75 
57 

74 
62 

71 

63 

70 
58 

71 
42 

72 
45 

69 
54 

68 
46 

71 

47 

72 
48 

83 
43 

76 

49 

70 
52 

67 
46 

71.6 

44,0 

800NEVILLE 

MAX 

MIN 

81 
41 

81 
33 

78 
51 

78 
40 

60 
31 

70 
28 

79 

38 

74 
53 

71 
38 

77 

39 

77 
64 

85 
54 

68 
50 

72 
47 

75 
38 

86 
43 

85 
50 

74 
61 

86 
49 

78 
42 

66 
33 

73 
52 

77 
62 

70 
60 

69 
57 

73 
56 

69 
53 

78 

59 

70 
59 

66 
55 

75.6 
47,9 

CLARKSVILLE 

MAX 

MIN 

84 
51 

78 

34 

77 
55 

65 
41 

59 
29 

69 
29 

78 
40 

73 
52 

70 
43 

72 
40 

74 
62 

81 
56 

70 
52 

71 
59 

75 
41 

80 

46 

82 
50 

70 
59 

81 

60 

76 
47 

68 
37 

69 
52 

74 
63 

73 

60 

70 
59 

72 

57 

86 
53 

72 
61 

70 
61 

66 

60 

73,6 
50.3 

OARDANELLE 

MAX 

min 

83 
47 

79 
33 

76 
57 

67 

39 

60 
29 

69 

27 

79 

39 

72 
49 

71 
38 

73 
36 

75 
60 

82 
55 

68 
54 

71 
47 

77 
40 

81 

41 

91 
46 

77 
59 

80 
56 

77 
47 

66 
35 

70 
53 

72 

63 

75 
61 

71 
60 

72 
58 

84 
57 

79 
64 

70 
60 

69 
60 

74.2 

49.0 

DEVILS  KNOB 

MAX 

MIN 

78 
42 

69 

44 

69 
54 

55 
34 

51 
33 

62 
33 

70 

47 

69 
39 

60 
36 

62 

40 

68 
54 

72 
48 

67 
43 

62 
39 

71 
42 

7* 

47 

76 
51 

70 
51 

75 
53 

70 
40 

59 
31 

63 

54 

80 
54 

76 
50 

61 
52 

63 
57 

67.4 
44.9 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
42 

79 
37 

76 

50 

63 

35 

59 
35 

71 
29 

78 
40 

74 
48 

70 
38 

76 

40 

76 
54 

83 
52 

64 

51 

71 
48 

75 
42 

83 
45 

82 
49 

66 
54 

85 
54 

73 
38 

66 
35 

73 
51 

75 
62 

72 
61 

67 
59 

70 
58 

87 
54 

67 
59 

70 
60 

66 
57 

73.0 
47.9 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

MIN 

86 

49 

77 
32 

75 
53 

64 

34 

56 
30 

68 
26 

75 

37 

73 
49 

70 
37 

72 

33 

72 
61 

79 
50 

76 

49 

69 
43 

74 
38 

81 
39 

80 
44 

78 
57 

82 

52 

80 
42 

66 
36 

70 

47 

71 
57 

72 

58 

70 
53 

73 
55 

87 
54 

86 
56 

69 
56 

66 
55 

73.9 
46.2 

MENA 

MAX 
MIN 

no 
50 

75 
37 

74 
55 

63 

43 

59 

30 

69 
31 

79 

42 

72 
58 

67 
43 

70 

42 

73 
59 

83 
60 

8C 
44 

68 
45 

73 
40 

80 
44 

77 
53 

78 

57 

57 

81 
55 

72 
36 

65 
45 

69 
52 

69 

58 

70 
60 

69 
56 

82 
62 

76 
59 

67 
59 

66 
59 

72.6 

49.7 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

Mm 

62 

41 

54 
34 

49 
32 

60 
34 

70 
34 

65 
35 

65 
36 

63 
37 

69 
48 

70 
53 

73 

61 
38 

66 

45 

70 

45 

75 

47 

68 
50 

76 

44 

70 
36 

57 
31 

60 
3« 

62 
42 

62 
53 

6C 
49 

64 
52 

77 
52 

77 

52 

69 
49 

60 
42 

65.5 
42.4 

OZARK 

MAX 

Mm 

72 

43 

78 
35 

77 
53 

65 
37 

64 
34 

70 
30 

79 
41 

75 
54 

71 
41 

72 

41 

75 
63 

81 
55 

72 

48 

73 

47 

75 
43 

83 
45 

85 
50 

75 
60 

83 
55 

76 
45 

65 

36 

69 
50 

75 
62 

72 
61 

70 
58 

73 
58 

86 
55 

80 
60 

69 
59 

68 

57 

74.3 
49.2 

PARIS 

MAX 

Mm 

83 
50 

78 
38 

76 
58 

68 
35 

60 
35 

68 
28 

77 

42 

75 
51 

72 

35 

74 

34 

77 
63 

84 
54 

72 

50 

70 
45 

75 
39 

82 
41 

82 
45 

79 
59 

84 
53 

82 

42 

65 

34 

72 
51 

75 
62 

70 

60 

69 
56 

72 
56 

88 
53 

82 
60 

69 
58 

69 
55 

75.0 
48.1 

RUSSELLVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

86 
42 

78 
30 

76 
47 

74 
33 

60 
26 

69 
25 

78 
35 

76 
45 

70 
35 

73 
33 

76 
54 

82 
51 

80 
51 

72 
44 

76 
37 

81 
38 

83 
43 

79 
56 

81 
53 

79 
46 

67 
31 

70 
48 

72 
61 

74 
58 

73 
56 

72 
54 

86 

51 

81 
60 

69 

57 

70 
55 

75.4 
45.2 

SUBIACO 

MAX 

Mm 

82 

58 

78 
42 

75 
60 

62 
42 

58 
39 

68 
35 

78 
46 

73 
53 

69 
42 

73 

40 

76 
62 

81 
55 

67 

50 

70 
45 

74 
45 

82 

47 

82 
51 

74 
60 

83 
55 

77 
43 

66 
36 

72 
50 

74 
62 

70 
60 

67 
57 

69 
53 

86 
55 

76 
54 

77 
56 

68 
57 

73.6 
50.3 

WALDRON 

MAX 

Mm 

88 

46 

78 
33 

77 
61 

73 
40 

58 
29 

70 
28 

78 

38 

72 

38 

71 
38 

75 

34 

74 
64 

86 
54 

84 
51 

69 
48 

75 
39 

85 

40 

85 
48 

79 
59 

84 
56 

84 
44 

65 
35 

72 
52 

73 
64 

71 
60 

71 
57 

70 
57 

87 
53 

83 
59 

69 

59 

69 
52 

75,8 
47,9 

WHITE  ROCK 
*    *         » 

MAX 

Mm 

81 
52 

70 
42 

70 
56 

59 
35 

54 
34 

65 
33 

72 
49 

70 
41 

63 
36 

68 
41 

68 
54 

72 
49 

72 
43 

65 
39 

72 
45 

75 
49 

78 
51 

76 
52 

77 

53 

75 
37 

62 
32 

63 
52 

67 
32 

82 
55 

81 
50 

63 
53 

61 
57 

69,7 
46.0 

CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

MAX 

Mm 

88 
52 

78 
38 

78 
57 

69 
44 

62 
32 

68 
31 

79 
42 

78 

50 

70 
43 

74 
35 

73 
58 

83 
62 

81 
52 

68 
45 

77 
40 

83 
46 

83 
49 

80 
57 

80 

60 

79 
61 

66 
37 

71 

50 

71 
62 

74 
60 

73 
57 

71 
57 

83 
56 

92 
65 

75 

57 

71 
61 

75.6 
50.5 

BENTON 

MAX 

Mm 

84 

56 

78 
44 

74 
57 

67 
41 

62 
36 

71 
33 

80 
41 

71 
51 

68 
35 

72 
34 

76 
66 

83 
67 

78 
53 

67 
47 

74 

79 

39 

80 
46 

77 
61 

80 

65 

76 
65 

65 
42 

73 
51 

69 
63 

72 
62 

70 
59 

68 
56 

83 
59 

80 
66 

76 
60 

72 
63 

74.2 
52.3 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

88 

40 

73 
32 

78 
38 

73 
41 

66 
28 

61 
29 

70 

34 

79 
43 

73 
37 

69 
32 

73 

40 

72 
60 

64 
54 

68 
48 

70 
37 

75 

38 

82 
41 

82 

47 

66 
57 

81 
64 

72 

36 

64 
42 

72 
54 

67 
62 

77 
61 

66 
59 

73 
55 

84 
56 

76 
61 

72 

61 

73.7 
46.2 

CONWAY 

MAX 

Mm 

86 

52 

78 
37 

75 
53 

71 
39 

62 
32 

68 
31 

78 
40 

76 
52 

67 
39 

70 
36 

76 
57 

81 
57 

80 
53 

68 
47 

74 
39 

77 
42 

81 
48 

79 
59 

80 
61 

78 
65 

67 

37 

73 
53 

71 
63 

76 
61 

75 
58 

70 
58 

84 
55 

83 
66 

74 
59 

75 
60 

75.1 
50.3 

GREENBRIER 

MAX 

Mm 

75 
51 

76 
31 

74 
51 

62 
33 

61 
27 

68 
28 

77 
37 

70 
48 

67 
36 

70 
33 

76 
58 

81 
53 

60 
51 

69 
47 

73 
37 

77 

40 

81 
45 

70 
59 

79 
60 

74 
51 

64 
36 

71 
51 

69 
64 

75 
61 

69 
57 

71 
57 

83 
55 

77 
64 

69 
56 

73 

60 

72.0 
48.0 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

Mm 

87 

57 

80 
47 

72 
57 

66 
43 

61 
39 

70 
37 

84 
47 

71 
53 

74 
42 

75 
42 

70 
58 

83 

66 

77 

53 

74 
45 

79 
44 

83 
48 

93 
57 

76 
59 

81 
62 

80 
66 

76 
37 

73 

50 

66 
61 

73 
60 

70 
56 

72 

56 

83 
58 

81 

64 

70 
59 

69 
61 

75.4 
52.8 

LEOLA 

MAX 

Mm 

81 

54 

80 
35 

71 
54 

68 
34 

64 
32 

73 
30 

82 

38 

70 
46 

68 
37 

74 

30 

73 
58 

85 
63 

77 

50 

66 
46 

75 
36 

82 

40 

93 
50 

77 
59 

82 
64 

79 
65 

70 
41 

77 
50 

70 
64 

73 
62 

68 
60 

76 
59 

84 
60 

81 
66 

74 
59 

70 
62 

75.1 
50.1 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

75 
50 

79 
43 

74 
49 

66 

44 

63 
35 

71 
36 

80 
44 

70 
52 

68 
43 

72 
38 

76 

60 

83 
57 

63 
54 

67 
45 

75 
41 

79 
47 

83 
45 

73 
61 

81 
63 

75 
48 

59 
42 

74 
53 

70 
64 

76 
63 

67 
62 

75 

60 

84 
61 

76 
64 

71 
61 

74 
61 

73.3 

51.5 

MALVERN 

MAX 

Mm 

86 
45 

81 
30 

77 
50 

70 
39 

64 
27 

74 
28 

82 
37 

80 
45 

72 
35 

75 
31 

73 
60 

85 
63 

83 

51 

71 
47 

78 
36 

83 
38 

84 
42 

81 
60 

84 
62 

83 
68 

70 
38 

76 
51 

68 
64 

74 
62 

71 
58 

74 
58 

85 
60 

82 
65 

76 
60 

70 
60 

77.1 
49.0 

MORRILTON 

MAX 

Mm 

78 
57 

79 
41 

77 
50 

72 
43 

62 
37 

68 
33 

78 
45 

77 
52 

70 
44 

72 
38 

74 
60 

82 
55 

78 
54 

70 
47 

75 
43 

76 
47 

82 

49 

79 
60 

80 
60 

78 
52 

68 
36 

72 
53 

71 
63 

72 
61 

71 
60 

70 
58 

83 
56 

80 
65 

73 
59 

74 
60 

74.8 
51.3 

NIMROD  DAM 

MAX 

Mm 

90 

52 

74 
35 

79 
46 

74 
42 

66 
35 

66 
28 

70 
39 

81 
46 

80 
39 

69 
30 

74 
42 

75 
54 

85 
52 

65 
49 

70 
39 

76 
39 

84 
45 

84 
61 

72 

57 

82 
64 

79 
32 

64 
40 

71 
55 

70 
61 

76 
60 

66 
56 

73 
54 

86 
62 

76 
61 

70 
59 

74.9 
47,8 

PERRY 

MAX 

Mm 

85 

55 

78 
42 

75 
52 

63 
36 

62 
28 

69 
34 

80 
38 

72 

46 

70 
41 

74 
30 

76 
57 

82 
60 

60 

4  8 

69 
46 

75 
38 

76 
42 

74 
45 

74 
47 

82 
58 

75 

60 

69 
33 

72 
48 

71 
56 

66 

56 

69 
58 

70 
60 

72 
62 

74 
64 

74 
60 

74 
63 

73,5 

48.8 

SHERIDAN  TOWER 
«    «    * 

MAX 

Mm 

77 
57 

80 

41 

74 
55 

69 
40 

68 
32 

71 
34 

81 
46 

75 
52 

68 
43 

75 

34 

72 

57 

83 
63 

8  0 
52 

66 
45 

75 
42 

80 
43 

82 
50 

77 

58 

79 
60 

80 
62 

70 
39 

70 
50 

69 
64 

73 
62 

73 
59 

75 
58 

94 
59 

81 
66 

70 
57 

72 

62 

75.0 
51.4 

EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

Mm 

87 
55 

75 
35 

74 
52 

66 
42 

65 
31 

71 
36 

81 

41 

78 
51 

67 
34 

71 
36 

73 
57 

78 
64 

78 

52 

63 

45 

73 
35 

79 
41 

81 
47 

78 
59 

80 
63 

80 
63 

64 
41 

78 
48 

74 
65 

71 
65 

66 
58 

81 
63 

84 
57 

84 
66 

77 
61 

79 
64 

75.3 

51.0 

BRINKLEY 

MAX 

Mm 

85 
52 

73 
37 

76 
43 

75 

40 

63 
28 

61 
30 

68 
38 

78 
46 

68 
38 

74 
44 

70 
52 

73 
54 

7  8 
48 

56 
46 

63 
36 

70 
44 

73 
52 

83 
57 

73 

58 

80 
63 

77 
41 

54 
42 

77 
52 

69 

60 

70 

60 

70 
57 

78 
61 

e2 

62 

75 
57 

73 
55 

72.2 

48.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
APRIL  1966 

Station 

Day  of  M 

onth 

01 
3 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 

CABOT  4  SW 

MAX 
MIN 

75 
57 

75 
41 

75 
52 

65 
43 

61 
32 

69 
31 

78 

45 

71 
50 

66 
44 

70 
39 

74 
57 

79 
56 

60 
52 

65 
46 

74 
39 

76 
46 

81 
47 

74 
59 

78 

62 

75 
56 

60 

40 

73 
52 

72 
63 

7* 
61 

72 
60 

71 
58 

83 
60 

78 
67 

70 
58 

77 
61 

72.4 
51.1 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

82 
54 

78 
42 

73 
57 

69 
42 

59 
36 

67 
35 

77 

48 

75 
49 

66 
43 

69 
34 

69 
53 

77 
56 

77 

48 

61 
44 

72 

40 

76 

45 

79 
48 

78 
58 

77 

61 

76 
61 

67 

42 

75 

48 

73 
64 

69 

60 

66 
60 

75 
58 

81 
60 

81 
67 

78 
58 

73 
64 

73.2 
51.2 

DES  ARC 

MAX 

Mm 

8* 

58 

78 
42 

76 
52 

72 

40 

61 
36 

68 
37 

78 
49 

76 
50 

67 

44 

69 
38 

72 
57 

70 
56 

66 

52 

63 

48 

7» 
42 

76 
48 

82 
56 

80 
65 

80 
65 

78 
64 

67 
44 

75 
54 

75 
64 

68 
62 

70 
60 

76 
59 

84 
64 

83 

6  8 

71 
59 

78 
65 

73.9 
53.3 

FORREST  CITY 

MAX 

Mm 

75 
53 

73 
36 

73 
56 

69 
36 

65 
32 

73 

41 

64 
54 

62 

38 

69 
39 

71 
56 

75 
55 

73 
48 

64 
47 

71 

38 

74 
44 

82 
53 

73 
61 

80 
62 

79 
63 

65 

43 

77 

50 

74 
65 

71 
61 

70 
58 

78 
57 

82 
61 

79 
63 

74 
59 

79 
64 

72.9 
51.5 

HELEN*  5  NW 

MAX 

Mm 

84 
47 

73 
33 

74 
41 

73 
39 

60 
28 

61 
28 

69 

30 

78 
49 

69 
35 

67 

38 

66 
44 

75 
54 

78 

4  9 

61 
46 

63 

36 

72 

40 

83 

47 

81 
55 

73 

60 

80 
62 

83 
41 

53 
40 

77 
50 

75 
62 

68 
60 

70 
60 

75 
59 

82 
60 

84 
59 

83 
63 

73.1 
47,2 

KEO 

MAX 

Mm 

82 

56 

77 
41 

75 
49 

70 
41 

63 
33 

70 
32 

80 
44 

73 
50 

66 
39 

71 
34 

72 

56 

81 
62 

78 
53 

67 
45 

75 
36 

80 
43 

82 

48 

80 
59 

80 

60 

78 
62 

71 
40 

75 
51 

73 
64 

71 

61 

71 

60 

76 
58 

84 

60 

81 
66 

73 
57 

74 
63 

75.0 

50.8 

MARIANNA  2  S 

MAX 

Mm 

82 
59 

82 
45 

74 

50 

71 
38 

59 
26 

68 
29 

77 
33 

75 
38 

66 
35 

69 
35 

74 

76 

75 

48 

65 
45 

72 
36 

75 

84 

75 

81 

83 

77 

73 

74 

78 

77 

82 

79 

73 
51 

68 
39 

74.6 

SAINT  CHARLES 

MAX 

Mm 

84 
54 

74 
40 

75 

47 

69 
43 

62 
32 

61 
35 

68 
38 

76 
42 

62 
36 

64 
37 

70 
49 

72 

56 

77 
51 

62 
47 

70 
41 

74 
40 

80 
42 

82 

75 
61 

60 
63 

84 

42 

52 

42 

77 
52 

71 
62 

72 
61 

65 
62 

77 
60 

83 
62 

80 
60 

73 
61 

72.* 

48.9 

STUTTGART 

MAX 

Mm 

79 
57 

75 
41 

70 
56 

68 
42 

63 
35 

70 
36 

79 

47 

70 
52 

65 
42 

70 
38 

72 
56 

79 
64 

74 
52 

63 
47 

74 
40 

79 

43 

81 
53 

75 
59 

80 
63 

78 
65 

65 
43 

77 

50 

72 
65 

71 
63 

67 
61 

77 
61 

84 
61 

78 
69 

72 
60 

75 
65 

73,4 
52.9 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

Mm 

85 
53 

74 

38 

75 
49 

71 
42 

63 
32 

63 
33 

69 
41 

79 
50 

69 
38 

65 
39 

70 
45 

72 
58 

79 
51 

61 
46 

63 

40 

74 
44 

78 
50 

82 

60 

74 

60 

79 
64 

79 
44 

54 
44 

77 
52 

70 
62 

72 
62 

67 
62 

76 
61 

82 
63 

78 
60 

74 
62 

72.5 

50.2 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

Mm 

90 
54 

72 

41 

69 
56 

67 
39 

58 
34 

65 
32 

72 
39 

73 
40 

68 
39 

66 
38 

72 

50 

76 

49 

74 
50 

65 
46 

70 
40 

71 

48 

80 
57 

72 
59 

77 
61 

80 
60 

74 
50 

79 
51 

78 
64 

73 
56 

72 

55 

73 
58 

82 

64 

80 
66 

75 
61 

80 
64 

73.1 

50,7 

WYNNE 

*    •    • 

MAX 

Mm 

82 
52 

72 
36 

75 
55 

67 
36 

58 
30 

66 
36 

75 
38 

73 
38 

65 
36 

68 

37 

74 
56 

74 
54 

61 

46 

62 
46 

71 
37 

75 

42 

82 
52 

75 
61 

80 
62 

79 
63 

67 
42 

76 
50 

75 
65 

69 
62 

57 

78 
55 

82 
63 

80 
67 

74 
57 

80 
64 

72,9 
49.8 

SOUTHWEST           07 

OE  OUEEN 

MAX 

Mm 

78 

46 

80 
34 

74 
52 

70 
36 

66 
29 

76 
29 

82 

40 

79 
53 

75 
42 

76 

42 

79 
63 

88 
61 

81 
44 

73 

48 

78 
43 

S3 

40 

80 
47 

72 
58 

85 
63 

77 
53 

69 

37 

71 
51 

67 
63 

76 
61 

68 
62 

74 
57 

82 
59 

79 
62 

78 
64 

68 
62 

76,1 
50.1 

DIERKS 

MAX 

Mm 

76 

40 

79 
29 

73 

44 

73 
32 

64 
26 

74 
26 

83 
33 

80 

45 

76 
36 

75 
35 

76 
62 

87 

64 

83 
49 

72 

49 

78 
39 

83 
36 

82 
42 

75 
57 

86 
60 

80 
54 

66 
32 

74 
51 

70 
63 

76 
62 

72 

60 

83 
58 

82 
52 

81 
64 

70 
63 

68 
64 

76.6 
47.6 

HOPE  3  NE 

MAX 

Mm 

87 
53 

79 
39 

79 

41 

74 
42 

66 
33 

65 
32 

73 
33 

81 
46 

76 
43 

70 

39 

75 
40 

75 
59 

85 
49 

79 
48 

69 
42 

74 
43 

79 

47 

81 
53 

75 

59 

84 
65 

73 

40 

58 
41 

74 
50 

68 
60 

73 
60 

64 
59 

76 
54 

83 
57 

84 
64 

7* 
62 

75.1 

48.4 

MOUNT  IDA 

MAX 

Mm 

80 
45 

76 
32 

73 
50 

67 
37 

60 
28 

71 
27 

80 
36 

74 
47 

70 
35 

72 

30 

72 
56 

84 
62 

77 

49 

69 
46 

75 
36 

81 
36 

80 
48 

74 
59 

83 
56 

77 
61 

70 
32 

71 
44 

68 
55 

77 
60 

71 
61 

73 
56 

83 
52 

76 
58 

74 
60 

70 
56 

74,3 
*7,1 

NARROWS  DAM 

MAX 

Mm 

88 
40 

76 
31 

78 
37 

70 
37 

66 
27 

63 
27 

73 

34 

63 
43 

78 

37 

74 
34 

75 
48 

74 
60 

86 
43 

78 
48 

73 
40 

79 
37 

82 
42 

81 
43 

73 

55 

84 
64 

75 
38 

65 
44 

72 
55 

66 

60 

76 
57 

63 
51 

74 
59 

82 
60 

82 
62 

70 
62 

75.3 

45.8 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

Mm 

87 

46 

77 
33 

78 

37 

70 

36 

65 
29 

63 
27 

73 
39 

81 
49 

77 
36 

72 
41 

74 
56 

74 
60 

85 

44 

79 
44 

70 
39 

76 

39 

80 
43 

78 
44 

73 

56 

84 
61 

73 
32 

64 
39 

70 
47 

66 
59 

75 
57 

64 
55 

74 
49 

80 
54 

82 
59 

71 
58 

74.5 
45.7 

OKAY 

MAX 

Mm 

88 
48 

79 
31 

74 
50 

72 

43 

66 
32 

74 
33 

83 
43 

83 
56 

76 
45 

77 

39 

77 
57 

77 
63 

77 

48 

74 
49 

76 
44 

80 
43 

80 
54 

75 
58 

86 
65 

84 
64 

66 
36 

71 
51 

70 
64 

75 
62 

74 
62 

75 
59 

83 
56 

83 
65 

77 
64 

77 
63 

77,0 
51.6 

STAMPS 

MAX 

Mm 

80 
56 

80 
31 

74 
56 

66 
41 

66 
32 

74 
32 

83 
45 

77 
55 

72 
50 

75 

4Q 

76 

85 
58 

82 
48 

71 
48 

75 
41 

80 
43 

79 
50 

77 
58 

S3 

64 

76 
54 

60 
43 

73 
49 

70 
62 

72 
61 

65 

60 

77 
58 

83 
55 

85 
63 

72 
62 

74 
60 

75,4 
50.9 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

#    »    • 

MAX 

Mm 

81 
49 

SO 
42 

76 
58 

66 
45 

65 
36 

74 
38 

83 
47 

78 
56 

71 

49 

77 
43 

78 
63 

66 
59 

82 
47 

68 
49 

74 
47 

81 

47 

76 
53 

76 

60 

86 
67 

73 
45 

58 

42 

72 
51 

71 
65 

73 
61 

66 
61 

76 
60 

84 
56 

82 
65 

72 

64 

77 
62 

75.5 

52.9 

SOUTH  CENTRAL       06 

ARKADELPHIA 

MAX 

Mm 

84 

50 

80 
37 

74 
51 

68 
42 

62 
33 

72 
32 

81 
40 

78 
50 

68 
42 

73 

40 

74 
57 

84 
62 

81 

53 

68 
47 

75 
41 

80 
42 

62 
47 

79 
56 

8  2 
63 

79 
67 

69 

40 

75 
50 

73 
64 

71 
60 

69 
59 

71 
57 

81 
59 

79 
67 

72 
59 

69 
62 

75.1 
51.0 

CAMDEN  1 

MAX 

Mm 

89 
56 

SO 
39 

80 
57 

71 

44 

76 
35 

73 
33 

si 

44 

81 
55 

73 
46 

73 
35 

76 
59 

83 
61 

83 
52 

71 
48 

73 
42 

B2 

44 

82 
51 

79 
58 

83 
65 

82 

67 

67 
42 

71 

50 

70 
67 

72 
63 

72 
58 

74 
59 

85 
58 

85 
70 

80 
64 

7* 
66 

77,4 
52.9 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

81 

50 

80 

36 

74 
58 

65 

46 

67 
31 

75 
32 

83 
47 

76 
55 

73 
45 

75 
38 

75 
59 

83 
65 

79 
54 

62 

45 

74 
41 

81 
44 

81 
46 

80 
59 

81 
65 

76 
49 

52 

46 

Tl 

50 

70 
64 

70 
56 

68 
57 

79 
60 

85 
54 

85 
65 

70 
66 

80 
61 

75.0 
51.5 

EORDYCE 

MAX 

Mm 

84 

56 

81 
44 

78 
49 

70 

44 

64 
37 

71 
34 

82 
39 

81 
55 

70 
41 

74 
39 

75 
59 

82 
63 

no 

5  5 

65 
45 

74 
40 

80 

45 

81 
51 

78 
58 

82 
64 

80 
62 

67 
44 

76 
50 

70 
64 

71 
62 

71 

58 

76 
58 

85 
56 

84 
68 

75 
62 

72 
63 

76.0 
52.2 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

Mm 

85 
54 

80 
32 

79 
55 

71 

4*. 

67 
30 

74 
30 

83 

42 

81 
52 

71 
48 

75 

40 

76 
58 

65 
60 

8  3 
48 

74 
48 

75 
38 

81 
4  1 

81 
49 

79 
55 

84 
63 

80 
59 

75 
44 

73 

52 

71 
62 

72 
59 

73 
56 

80 
58 

65 
61 

84 

73 

82 

77,7 
49.6 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 

Mm 

89 
45 

80 
35 

80 
38 

73 

47 

66 

30 

67 
31 

74 
43 

83 
37 

74 
46 

87 

3  4 

86 
59 

83 
57 

79 
55 

72 
48 

75 
41 

82 
44 

81 
47 

80 
47 

83 
56 

78 
63 

63 

46 

75 

50 

71 
69 

71 
64 

68 
51 

81 
62 

86 
64 

87 
66 

75 
63 

81 
62 

77.7 
50.0 

PRESCCTT 

MAX 

Mm 

82 
56 

SO 
44 

73 
42 

67 
43 

65 
37 

68 
35 

83 
46 

79 
55 

74 
46 

72 
41 

72 

86 
65 

83 
52 

76 
48 

75 
45 

82 
45 

82 
54 

74 
53 

85 
65 

80 
62 

72 

41 

74 
52 

73 
60 

74 
63 

73 
54 

77 
60 

84 
55 

84 
56 

78 
54 

72 
60 

76.6 
51.3 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 

Mm 

81 

80 

81 

69 

64 

72 

82 

70 

70 

74 

65 
62 

83 
48 

68 

47 

75 
39 

82 
40 

81 
45 

76 
59 

82 
63 

76 
63 

70 
40 

77 
50 

69 
63 

74 
61 

75.7 

WARREN 

MAX 

Mm 

81 

58 

79 
40 

72 
56 

67 

43 

68 
41 

73 
34 

82 
42 

80 
55 

72 
37 

73 
35 

74 
59 

82 
63 

73 
52 

62 

46 

74 
39 

82 
46 

80 

49 

77 
60 

80 
64 

77 
61 

67 
44 

76 
48 

71 
61 

69 
63 

67 

55 

80 
62 

85 
65 

89 
66 

74 
61 

79 
62 

75.5 
52.2 

SOUTHEAST           09 

CROSSETT  7  s 

MAX 

Mm 

87 

57 

79 
36 

75 
58 

65 

47 

68 
31 

73 
33 

82 
44 

79 
52 

73 
52 

74 
37 

75 
53 

80 
64 

80 
62 

71 

47 

74 
41 

83 
44 

80 
47 

80 
59 

80 
64 

78 
65 

68 
46 

76 
49 

72 
65 

69 
65 

71 
56 

82 
65 

86 
54 

89 

67 

80 

65 

82 
65 

77.0 
53.0 

OERMOTT  3  NE 

MAX 

Mm 

B2 

59 

77 
39 

75 
56 

66 
47 

66 
32 

72 
35 

SI 

45 

77 
55 

66 
39 

71 

35 

74 
55 

79 
65 

77 
56 

64 
49 

73 
38 

80 

46 

81 
51 

78 
56 

80 
63 

78 
64 

65 

45 

76 
49 

74 
65 

73 
66 

68 

56 

80 
64 

83 
62 

87 
68 

84 

60 

80 
65 

75.6 
52.8 

DUMAS 

MAX 

Mm 

82 
58 

78 

40 

73 

50 

66 
42 

65 
31 

72 
36 

83 
44 

77 
54 

70 
42 

73 
37 

74 
51 

79 
62 

76 
53 

60 

46 

75 
41 

82 
45 

81 
50 

76 
64 

80 
64 

81 
62 

64 
43 

78 
50 

73 
65 

71 
65 

67 
69 

81 
63 

85 
58 

88 
68 

75 
62 

78 
65 

75.4 
52.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
APRIL    1966 

Station 

Day  ot  Month 

s 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 

< 

EUDOPA 

MAX 

Mm 

83 
60 

78 
44 

76 
57 

73 

45 

68 
37 

73 
39 

82 
48 

B0 
54 

71 
50 

74 
43 

75 
54 

SO 
62 

79 
60 

70 
46 

72 

40 

81       82 

49       48 

80 
60 

82 

60 

84 
62 

73 
47 

78 
50 

78 
65 

75 
65 

70 
56 

80 
64 

87 
59 

88 

67 

86 

67 

87 
68 

T8.2 
54,2 

MONTICELLO 

MAX 

MM 

80 

5* 

81 
39 

74 
53 

65 
44 

84 
34 

73 
36 

82 

46 

71 

55 

71 
42 

74 
39 

74 
56 

82 
63 

76 
56 

61 
45 

75 
40 

81       81 
46      52 

71 
60 

80 
63 

78 
62 

65 
43 

80 
43 

71 
65 

TO 
64 

68 
58 

81 
63 

87 
57 

87 
66 

75 
62 

78 
64 

75.9 
52.3 

PINE    BLUFF 

MAX 
MIN 

85 
59 

79 
44 

76 
57 

75 
45 

64 
36 

73 
39 

81 
47 

78 
54 

69 
43 

73 
41 

76 
58 

82 
64 

79 
55 

69 
47 

75 
42 

79      81 
49       54 

77 
60 

81 
64 

80 
65 

69 
43 

77 
50 

74 
65 

70 
63 

71 
61 

80 
61 

85 
60 

84 
69 

75 
61 

75 
64 

T6.4 
54.0 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPOBT 

MAX 

Mm 

77 
53 

81 
42 

73 
55 

63 

46 

64 
35 

72 
40 

82 

45 

69 

^3 

67 
42 

73 

40 

73 
59 

81 
63 

63 

54 

63 
48 

75 
43 

78      82 
49      54 

77 
61 

82 
64 

77 
52 

55 

44 

77 
51 

69 
65 

72 
63 

66 
60 

78 
61 

85 
60 

80 
66 

73 
62 

76 
65 

T3.4 
53.2 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

81 
55 

78 
45 

75 
55 

70 
46 

68 
36 

74 
36 

82 
36 

75 
52 

70 
47 

74 
38 

72 
50 

80 
60 

77 
60 

62 
46 

75 
40 

80      81 
47       48 

79 
48 

80 
58 

79 
61 

67 
47 

75 
48 

72 
50 

72 
64 

70 
57 

79 
63 

82 
59 

85 
6T 

TT 
64 

62 

T5.6 
SI. 5 

P.OHWFR    2    NNE 

MAX 

Mm 

M 
56 

77 
40 

75 

43 

72 
43 

62 
33 

65 
34 

71 
42 

80 
50 

72 
34 

68 
35 

71 
44 

75 
53 

80 
54 

70 
47 

59 
38 

80      81 
41      48 

79 
49 

T5 

80 
64 

80 
45 

5* 
44 

75 
53 

72 
50 

T5 
52 

68 
62 

79 
60 

83 
63 

86 
63 

73 
62 

T4.0 
48.3 

STAR    CITY    4    ENE 

MAX 

Mm 

78 
57 

78 
36 

74 
53 

69 
44 

65 
31 

72 
34 

81 
42 

73 

50 

67 
35 

72 
32 

74 
58 

80 
65 

75 
55 

62 

46 

75 
36 

80 
43 

82 
52 

78 

60 

80 
63 

80 
62 

65 
44 

76 
50 

73 
64 

70 
64 

69 

59 

80 
63 

85 
59 

83 
TO 

74 
62 

75 
64 

T4.8 
51.8 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  month  of  April  represented  the  most  ex- 
tensive flooding  for  the  State  since  1961.  Except 
for  the  extreme  southeast  counties,  the  entire 
State  received  well  above  normal  rainfall  for 
the  month.  Rainfall  exceeded  normal  by  25  to 
50  percent  in  the  north  and  central  and  by  as  much 
as  200  percent  in  the  southwest  sections.  Hope 
was  over  13  inches  above  normal  with  a  monthly 
total  of  18.57  inches. 

The  rainfall  in  the  last  2  or  3  weeks  of  the 
month  was  all  the  more  remarkable  since  it 
came  on  the  heels  of  what  had  been  a  6  months 
dry  spell  for  many  sections  of  the  State.  Flood 
stages  were  reached  in  the  White  River  and 
Black  River  sections  of  the  northeast  on  the 
24th  and  remained  in  a  flooded  condition  for 
the    balance   of   the  month.    The  Ouachita  River 


and  tributaries  rose  sharply  on  the  24th  and 
25th.  By  the  end  of  the  month  Arkadelphia  had 
crested  8  feet  above  a  flood  stage  of  17  feet, 
while  Camden  reached  39  feet,  or  13  feet  above 
their  flood  stage.  The  Smackover  Creek  drainage 
area  midway  between  Camden  and  El  Dorado 
came  within  less  than  1  foot  of  equaling  all- 
time  high  stage  records.  Many  roads  were  under 
water  in  the  lower  Ouachita  River  sections  of 
the  State. 

Early  spring  crop  damage  was  experienced  in 
the  east-central  and  northeast  sections,  with 
large  farmland  areas  under  water. 

A  tornado  with  large  hail  occurred  north  of 
Pine  Bluff  in  the  Sheridan  area  on  the  evening 
of  the  1 2th. 


R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas   72202 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


ARKANSAS 
APRIL  1966 


NORTH  CENTRAL 
MAMMOTH  SPRING 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


12        3        4        5        6        7 


10      11       12      13      14      15       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

"5  u  d> 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•        #        • 
NORTH    CENTRAL                02 

MOUNTAIN    HOME    C    OF    ENG 

EVAP 
WIND 
"AX 
MIN 

.28 
42 

78 
47 

.26 

48 
79 
40 

.21 

40 
73 

40 

.18 
50 
78 
40 

.16 

40 
70 
38 

40 

60 
73 
36 

.22 

50 
80 
40 

.13 
20 
76 
42 

.18 
30 
78 
41 

.24 

60 
75 
42 

.20 
60 
71 
32 

.08 
30 
66 
48 

.06 
30 
63 
45 

.19 
20 
81 
45 

.25 
34 

75 
47 

.19 

30 
74 
47 

.27 

54 

7<3 
49 

.14 
23 
60 
55 

.22 

80 
791 
96 

.12 
63 
75 
39 

.15 
24 
70 
39 

30 
70 
50 

.19 
23 
72 

60 

.08 

5 

72 

57 

.13 
28 
71 
57 

.07 

• 

68 

57 

.27 
67 
86 
57 

.20 
28 
78 
55 

.03 

8 

66 

55 

5.  228 

1128 
73.7 
47.4 

•        ft        ft 
WEST    CENTRAL                  04 

RUSSELLVILLE    4    N 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.28 
71 
78 
49 

.19 

34 
70 
40 

.17 
28 
69 
54 

.23 

54 
67 
44 

.16 
60 
62 
38 

.17 
49 
68 
38 

.17 
28 
78 
44 

.20 
25 
80 
52 

.19 
23 
74 
45 

.19 
49 
68 
42 

.13 
42 

69 
56 

.13 
28 

81 
57 

.13 

30 
79 
56 

.16 
18 
80 
51 

.18 
32 

80 
43 

.18 
30 
82 
46 

.26 

29 
84 
51 

.06 
28 
71 
5? 

.07 
24 
77 
58 

.09 
28 

77 
62 

.12 

10 
86 
62 

.12 

79 
71 
53 

.10 
17 
70 
64 

23 

77 
61 

.11 
22 

76 
57 

.05 
25 
71 
58 

.16 
32 
81 

59 

.19 
18 
82 
66 

.09 
13 
75 
61 

4 
68 
61 

4.59B 
955 

75,4 
53.0 

«        ft        ft 
CENTRAL                              05 

BLAKELY   MOUNTAIN    0AM 

EVAP 
WIND 

.19 
32 

.24 
57 

.21 

42 

.16 
47 

.20 
59 

.19 
56 

.16 
32 

.IS 
29 

.16 
36 

.14 
19 

.19 

80 

.01 

28 

.15    .13 
61      55 

.16 
32 

.19 
27 

.22 
2« 

.2! 
M 

.01 
26 

.13 

51 

.11 

7! 

•  1! 

M 

.06 
36 

2S 

.16 

14 

.02 
31 

.05 
14 

.19 
35 

.17 
36 

.07 
1* 

4.44B 
1195 

NIMRO0   DAM 

EVAP 
WIND 

.14 

8 

.18 

19 

.19 

18 

.13    .13 
121     19 

.13 
18 

.10 
11 

.17 
13 

.09 
13 

.15 
11 

.11 
20 

.05 
18 

.11 

12 

.09 
5 

.10 

9 

.13 

6 

.1! 

1 

.1' 
1! 

• 
1 

.03 

11 

.09 
11 

.01 

li 

12 

1 

.02 
3 

u 

.00 
( 

.09 
15 

.08 

9 

.01 
3 

3.028 
348 

•        ft        ft 
EAST    CENTRAL                  06 

STUTTGART    9    ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.34 

80 
80 
47 

.36 
113 
72 
42 

■  34 
HI 
76 

47 

.IB 
137 
66 
43 

.22 

101 
69 
39 

.30 

107 

66 

39 

.29 
149 

69 
40 

.30 
52 

77 
48 

.17 
60 
73 
45 

.24 

50 

« 

43 

.29 

114 
74 
42 

.12 

160 

66 

52 

.20 

157 
76 

57 

.16 
89 
71 
49 

.11 
44 
68 
47 

.22 

4! 

8C 

41 

.2! 

4! 

81 
5C 

,4( 
15 

51 

•  OS 
181 
7i 

.21 

17i 
71 
61 

.33 

141 

76 
41 

•  01 

s< 

r 

.12 
91 
77 
52 

7< 
6< 
6' 

.01 
68 
71 
64 

.12    .09 

471      84 
68      78 

64       64 

.27 
163 
83 

64 

.21 

65 
87 
63 

.02 
80 
75 
63 

6,296 
3014 
73.6 
51.6 

ft        ft        ft 
SOUTHWEST                         07 

HOPE    3   NE 

EVAP 
WIND 

.23 

31 

.37 

76 

.27 

60 

.13 
56 

.17 
74 

.14 
59 

.31 

42 

.22 

40 

.18 
32 

.19 
29 

.23 
'2 

.01 
67 

.24 
53 

.26 
63 

.11 
27 

.1' 

It 

.20 

4C 

.2 
6 

.1 
3: 

.1! 

5< 

.2! 

6C 

.0 
4 

.04 
37 

3( 

.12 

11 

.18    .1* 

36      21 

.27 
49 

.09 
24 

.10 
24 

5.66B 
1354 

NARROWS   0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 
29 
79 
44 

.21 

37 
74 
43 

.24 

48 
73 
43 

.16 
23 
62 
46 

.17 
42 
70 
45 

.18 
36 

70 
48 

.22 

49 
72 
44 

.23 

21 

77 
45 

.13 

17 
76 
30 

.23 
24 
75 
45 

.20 
81 
71 
46 

.09 
60 
79 
58 

.21 
32 
81 
55 

.24 
44 
76 
52 

.13 
23 

78 

50 

.1! 

1< 

e< 

41 

.22 

27 

ac 

48 

.1 
5 
7 
5 

.11 

»      3i 
61 
61 

1      8 

6 

.1^ 
4] 
7i 
»! 

.1 

2 
6 

4 

- 
26 

i      70 

1    " 

3 
6 
6 

V. 

71 

6; 

-      .0* 
23      11 
65      78 
62      59 

.26 

67 
88 
62 

.11 

15 
82 
65 

•  07 
18 
80 
92 

S.25B 

1046 
74.5 
51.8 

ft        ft        • 

SOUTH   CENTRAL                08 

WARREN 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.26 
13 
83 

49 

.23 

4 
82 
48 

.30 
21 

SO 
49 

.04 

4 

67 

48 

.19 
3 

77 
43 

.19 

8 

75 

43 

.17 

T 

75 

42 

.20 
T 
86 

.10 

2 

73 

52 

.20 
3 

80 
48 

.23 
17 

75 
49 

.07 
1* 
70 
51 

ft 

8 
79 
62 

.28 
12 

79 
51 

.07 

2 

63 

47 

.1 

8 
4 

j  S 

.2 
2 
8 
6 

i  .1 

1    7 

3    * 

.1 

1 

8 

3      6 

•  1< 
1( 

"' 
3! 

.0 

i 

.10 
3       11 
i        71 

\       " 

.0 

7 
6 

.0; 

! 
7 
6 

.05    .11 
4       12 

69      82 
65      62 

.21 

10 
89 
62 

.21 
3 

95 
61 

2 

7S 
67 

4.55B 

246 
77,7 
54,4 

AS* 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

a 
o> 
g 

5 
> 
< 

Station 
and  Depth 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WARREN 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

76 
57 

76 
59 

67 
56 

72 

59 

72 

55 

72 
55 

77 
55 

72 
56 

78 
60 

76 
59 

68 
59 

74 
63 

76 
64 

66 
62 

73 

57 

77 
56 

76 

58 

73 
62 

75 

66 

73 
66 

66 
63 

72 

61 

71 

61 

70 
67 

67 
66 

74 
66 

78 
65 

82 
66 

74 
69 

76 

70 

73.3 
61.3 

SLOPE  OF  GROUND,   LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.   SOIL  TYPE,   SANDY  LOAM.   GROUNO  COVER,   GRASS.   INSTROMENTATION,   PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


++ 

U 

OBSERVATION 

O 

z 

UJ 

U 

1 

TIME  AND 

z 

0 

a 

a 

K 
Q 

S 

p 

TABLES 

STATION 

| 

P 

COUNTY 

5 
25 

0 

< 

i 

OBSERVER 

1 

a 

1 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

35  04 

94  12 

624 

7A 

JAMES  V*  WILLIAMS 

ALICIA 

03 

LAWRENCE 

35  34 

91  05 

236 

ss 

7A 

RUBY  B.  OWENS 

ALUM  FORK 

0130 

05 

SALINE 

34  48 

92  52 

780 

5P 

5P 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

01  36 

04 

YELL 

34  47 

93  29 

834 

7A 

REBA  Y.  SwAIM 

AMITY  3  NE 

0150 

06 

CLARK 

34  17 

93  25 

475 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 

0178 

07 

PIKE 

34  02 

285 

SA 

OWEN  B.  HEHOR1X 

APLIN  1  w 

oiee 

05 

PERRY 

34  38 

93  00 

400 

6P 

HOBART  WATTS 

APPLETON 

0196 

04i POPE 

33  23 

92  53 

522 

SS 

S5 

RONNIE  BARTLETT 

ARKADELPHIA 

0220 

08  CLARK 

34  07 

93  03 

200 

7A 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

0234 

09  DESHA 

33  37 

91  12 

145 

7A 

CLARENCE  L.WESTMORELANB 

ARKANSAS  POST 

0240 

06  ARKANSAS 

34  02 

91  21 

176 

ss 

SS 

NATIONAL  PARK  SERVICE  I 

ATHENS 

0300 

07i HOWARD 

34  19 

960 

7A 

PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUSTA 

0326i 061 WOODRUFF 

35  16 

91  22 

218 

6A 

TOMMIE  0.    PEEBLES 

BALD  KNOB 

0350 

031  WHITE 

39  18 

91  34 

230 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

04H 

03  INDEPENDENCE 

39  49 

91  47 

571 

5P 

ip 

'UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

OhfcO 

03  INDEPENDENCE 

33  45 

91  38 

277 

SP 

7A 

DONNIE  BRYANT 

BEEBE 

0530 

03  WHITE           7 

35  04 

91  53 

D.  C>  HENRY 

BEECH  GROVE 

0534 

03  GREENE         7 

36  11 

90  38 

298 

BA 

B.  B.  HAMMOND 

BEEDEVILLE 

0536 

03  JACKSON        7 

39  26 

91  06 

221 

6P 

6P 

P.  M,  BRECKENRIOGE 

BENTON 

0582 

05  SALINE         6 

34  33 

92  37 

265 

5P 

6A 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONVILLE  5  HSW 

0586 

01  BENTON         1 

36  21 

94  17 

1264 

5P 

7A 

CENTERTON  STATE  HTCMRY 

BERRYVILLE  4  NW 

0616 

01 j CARROLL        7  36  24 

93  37 

1160 

7A 

EDWIN  L.  CHAHPL1N 

BIG  FORK 

0664 

04l  POLK         '  9  34  29 

93  5B 

1100 

7A 

ANNA  H.  LILES 

BISMARCK  2  SE 

07241  05i  HOT  SPRING    ,  3j  34  IS 

93  09 

300 

7A 

MRS.  LOUISE  H,  YATES   | 

BLACK  ROCK 

07461  03i  LAWRENCE      '  7  36  07 

91  06 

259 

7A 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0764,  05  GARLAND       !  3  34  36 

93  11 

426 

8* 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798i  04!  YELL          ,  1  35  06 

93  39 

426 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

0800  OB  NEVADA        |  3|  33  41 

93  09 

360 

7A 

R.  P.  PLYLER 

BLYTHEVILLE 

0606' 03 

MISSISSIPPI   |  5i  33  35 

89  55 

SP 

7A 

JOE  E.  ATKINSON 

bonneRdale 

0620, 05 

HOT  SPRING 

3|  34  23 

93  23 

1000 

7* 

0.  E.  KETCHUM 

BOONEVILLE  6  NW 

OB25I 04 

LOGAN 

1  33  12 

93  59 

600 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  7  NE 

0026, 04  LOGAN 

1  33  13 

93  50 

730 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  6  NNE 

0827  04  LOGAN 

1  35  13 

93  54 

610 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE   | 

BOONEVILLE 

0830  04  LOGAN         '  ll  39  09 

93  55 

511 

7P 

CLEO  E.  YANDELL 

BOTKINBURG  2  5 

0842  02;  VAN  BUREN       7'  35  39 

1200 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGHTON 

0848  08  NEVADA          3  33  32 

93  20 

235 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BRANCH  4  NW 

0887  04'  FRANKLIN       1'  39  21 

94  00 

470 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE   j 

BRANCH  3  SW 

0988'  04!  FRANKLIN        1  35  16 

93  59 

500 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BR1NKLEY 

09361 06! MONROE        |  T 

34  53 

91  12 

205 

7A 

7A 

:  h 

RICHARD  K.  WIES 

BUFFALO  TOWER 

1010,  01|  NEWTON 

39  32 

93  30 

2578 

7A 

WILLIAM  R,  WYATT 

Bull  shoals  dam 

10201 02  BAXTER 

36  22 

92  34 

480 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BUROETTE 

1052, 03  MISSISSIPPI 

33  49 

89  37 

240 

6P 

G.  A.  HALE 

CABOT  4  SW 

1102  06  PULASKI 

34  57 

92  04 

289 

6P 

6P 

B.  M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1132' 02  IZARD 

36  07 

92  08 

6P 

7* 

AUSTIN  D.  HARRIS 

CAMDEN  I 

1152  08  OUACHITA 

33  36 

92  49 

116 

5P 

7A 

H   j  MlXON  M.  BAILEY 

CAMDEN  2 

1154  08  OUACHITA 

33  35 

92  51 

155 

I      MARY  REIOER 

CARLISLE  1  SW 

1224.  06  LONOKE 

34  47 

91  45 

235 

CARPENTER  DAM 

1238| 05  GARLAND 

34  27 

93  01 

405 

7A 

ARK  POWER  ANO  LIGHT  CO 

CLARENDON 

1442  06'  MONROE 

34  41 

91  18 

172 

5P 

7A 

JOE  V.  HAVENER 

CLARKSVILLE 

1455 

04 j JOHNSON 

35  28 

93  28 

436 

6P 

7A 

DR.  IRVING  T.  BEACH 

CLARKSV1LLE  6  NNE 

U57 

04  JOHNSON 

35  32 

93  25 

640 

C 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1492 

02  VAN  BUREN    1  7 

33  35 

92  28 

310 

EARL  B.  RIODICK 

COMBS  3  SE 

1574 

01| MAOISON         7 

35  48 

93  49 

1400 

OTTO  DAVIS 

COMPTON 

1582 

01 

NEWTON         7 

36  05 

93  18 

:      JONAH  LEt 

CONWAY 

1596 

FAULKNER       1 

33  03 

92  26 

316 

5P 

7A 

H   1  BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

03 

CLAY           7 

36  24 

90  35 

293 

7A 

C  H   '  WINFRED  D.  POLK 

COVE 

1666 

04 

34  26 

94  25 

1050 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  7  S 

1730 

09 

ASHLEY          3 

33  02 

91  36 

175 

5P 

5P 

H  |  U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

1  750 

PULASKI         1 

34  42 

92  27 

350 

7A 

WALTER  C.  TIMMING 

DAISY  1  E 

1814 

07 

PIKE 

34  13 

93  43 

650 

7A 

C 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1829 

09 

FAULKNER 

35  22 

92  25 

705 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

33  03 

93  24 

370 

7A 

JOSEPH  A.  MOUDY.  JR. 

DANVILLE  SCS 

1G35 

YELL 

35  04 

93  24 

370 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1  6  3  8 

04 

YELL 

33  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

JACK  E.  BURKS 

DE  OUEEN 

1948 

07 

SEVIER 

34  02 

94  21 

420 

7A 

0.  TUCKER  VASSER 

DERMOTT 

I960 

09 

CHICOT 

33  31 

91  26 

140 

8A 

CLOSED  2/8/66 

DERMOTT  3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

33  33 

91  23 

143 

6P 

7A 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

1968  06 

PRAIRIE 

34  56 

91  30 

204 

5P 

7fl 

C.  J.  RISTER 

DEVILS  KNOB 

1982  04 

JOHNSON 

35  43 

93  24 

2350 

5P 

MRS.  GLORIA  M.  V1CKERS 

DIERKS 

2015  07 

HOWARD 

34  07 

94  02 

422 

5P 

7A 

1  THOMAS  F.  HINSLEY 

DUMAS 

2148  09 

OESHA 

33  53 

91  29 

162 

6P 

7A 

-  H    TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300  06 

UNION          3  33  13 

92  48 

252 

MID 

MID 

H    US  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORA 

2355  09 

CHICOT          2'  33  07 

91  16 

135 

5P 

5P           CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

2356  01 

CARROLL         7  36  24 

1465 

7A    C  H   WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  =.HflOF  1  NE 

2366  02 

SHARP          7.  36  05 

91  37 

SS 

7Aj           OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2443  01 

WASHINGTON      7  36  00 

94  10 

1251 

MIC 

MID 

H   |U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2444  01 

WASHINGTON 

36  06 

94  10 

1270 

5P 

5P 

!  UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540  08 

DALLAS 

33  49 

92  25 

264 

5P 

5P 

'  ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

2544'  07 

LITTLE  RIVER 

33  43 

94  24 

400 

C     LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564  06  ST  FRANCIS 

35  01 

90  47 

261 

5P 

5P 

C      THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

2574J  04  SEBASTIAN 

35  20 

94  22 

447 

MID 

MID 

C  HJ  j  U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2378, 04' CRAWFORD 

35  39 

94  09 

793 

5P 

76 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

26701 07; HEMPSTEAO 

33  37 

93  48 

260 

BA 

IN*  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2760  03, WHITE         1  7 

35  06 

91  27 

200 

7* 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

2794| 02  SEARCY         7 

35  59 

92  43 

395 

SP 

7A 

MRS  I0A  A  KILLION 

GLENWOOD 

2042. 07  PIKE            3 

34  19 

93  33 

547 

7A 

CLOIOE  w.  BENEDICT 

GRAVELLY  4  E 

2922  04  YELL            1 

34  53 

93  38 

451 

7A 

GEORGE  W.  ODGEN 

GRAVETTE 

2930; Oli BENTON       |  1 

36  24 

94  26 

1250 

SS 

SS 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

29461  Oil  CARRO'-L 

36  18 

93  22 

1300 

7A 

RALPH  L.  BANTA 

GREENBRIER 

2962 

OS  FAULKNER 

35  14 

92  23 

360 

7P 

7A 

M 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBASTIAN 

33  13 

94  15 

318 

7A 

DOROTHY  M.  BEEN 

GREERS  FERRY  DAM 

2976 

02 

CLEBURNE 

35  31 

92  00 

527 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GUROON 

3074 

08 

CLARK 

33  53 

93  09 

210 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

3088  09 

ASHLEY 

33  14 

91  4B 

177 

6P 

ALLEN  J.  LINDER 

HARDY 

3132' 02 

SHARP 

36  19 

362 

THERESA  DONAL0S0N 

HARRISON 

3164: 01 

BOONE 

36  14 

93  07 

1150 

6P 

7A 

BEA  GRAY  BEENE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3165' 01 

BOONE 

36  16 

93  09 

1370 

MID 

MID 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

HECTOR 

3235  04 

POPE 

33  26 

92  58 

595 

7A 

MRS.  ETTA  G.  LAUN1US 

HELENA  5  NW 

3242*  06 

PHILLIPS 

34  34 

90  40 

220 

7A 

7A 

DURWOOD  E.  JOHNSON.  JR. 

HOPE  3  NE 

3428|  07 

HEMPSTEAD 

3 

33  43 

93  33 

373 

6A 

8A 

8A 

:  h 

RUTH  HAMILTON 

HOPPER 

34381 07l  MONTGOMERY 

3 

34  22 

93  41 

700 

7A 

AVADELLE  whisenhunt 

HORATIO 

3442 

071  SEVIER 

33  36 

94  22 

337 

6A 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3&66 

03! GARLAND 

3 

34  31 

93  03 

710 

5P 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSV1LLE 

3540 

01  MADISON 

7 

36  05 

93  44 

1453 

6P 

7A 

MAY  PEARL  MARKLEY 

HUTTIG  DAM 

3596 

OB  UNION 

3 

33  02 

92  05 

60 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

3584 

07i  LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

7A 

W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 

01  NEWTON 

36  01 

93  11 

7A 

JAMES  S*  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

370<- 

05 

GARLAND         3 

34  42 

93  04 

7  30 

7A 

LURA  B.  SYKES 

JONESBORO 

3734 

03 

CRAIGHEAO     i  7 

39  50 

90  42 

345 

SS 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 

KEISER 

3821 

03 

MISSISSIPPI     2 

33  41 

90  05 

232 

7A 

7A 

MAXSIE  TAYLOR 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MAOISON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MAUMEE 
MELBOURNE  5  WNW 


MILLWOOD  DAM 
j MONT  I CELLO 
I  MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 
.MORRILTON 
I  MOUNT  IDA 
I  MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
, MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  0AM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NASHVILLE 
NATHAN  4  WNW 
NATURAL  DAM 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
N1MROD  DAM 

NORFORK  DAM 

ODELL  3  N 

ODEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PARIS  4  WSW 

PARKIN  2  W 

PARKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PINE  RIDGE 

PINEY  GROVE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
PYATT 

RATCLIFF  2  S 
RATCLIFF  3  NE 
RATCLIFF  5  NNW 
RATCLIFF 
RAVANA 
REMMEL  DAM 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 

RUSSELLVILLE  4  N 

SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  3  WSW 

STAMPS 

STAR  CITY  4  ENE 

STORY 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

WALDRON 

WALNUT    RIDGE    FAA    AP 

WARREN 

WEST   FORK 

WEST   MEMPHIS 

WHEELING 

WHITE    ROCK 

WING 


CLOSED   STATIONS 
OERMOTT 


4348 
4550: 08 
4562    05 


LONOKE 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

PIKE 

BOONE 

GRANT 

PULASKI 

PULASK I 

NEWTON 

ST    FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

HOT    SPRING 

FULTON 

LEE 

POINSETT 

SEARCY 

SEARCY 

IZARD 

POLK 

LITTLE    RIVER 

DREW 

ASHLEY 

CALHOUN 
CONWAY 
MONTGOMERY 
LOGAN 


TE» 


4934 

4938  03 

4988  0' 

5010  04 

5036  02 

5038  02| BAXTER 

50*6 
5072 
5110 
5112 
5114 
5158 
5160 
5174 
5166 
5200 


02  BAXTER 

01  WASHINGTON 
07  MONTGOMERY 
07  HOWARD 
03, MISSISSIPPI 
09. SALINE 
041 FRANKLIN 
04! JOHNSON 

03  GREENE 

04  LOGAN 


5577 
5386  06 
5591  04 
5602  01 
3691  05 
5754  09 
5756  09 
5760  07 
5770  08 
5820  03 

5866  09 

5906  08 
6910  08 
5970  02 

6005  0. 


LOGAN 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 
NEVADA 
NEVAOA 
MARION 
LOGAN 


04  FRANKLIN 

6007  04  FRANKLIN 

6008  04  LOGAN 
6016  07  MILLER 
61021 05  HOT  SPRING 

62481  01  BENTON 
6233  09  DESHA 
6352  04  POPE 
6376  06  ARKANSAS 
6380  03  CLAY 
6403  02,  FULTON 
6506  I 


Si  ..  1 


DALLAS 

LAFAYETTE 

LINCOLN 

MONTGOMERY 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

SCOTT 

LAWRENCE 

BRADLEY 

WASHINGTON 

CRITTENDEN 

FULTON 

FRANKLIN 

YELL 

CROSS 

MARION 


34  36 
33    30 

33  49 

34  51 
34    19 

36  23 
34  10 
34  44 
34  46 
33    46 


33    19 

33  20 

34  23 
36    29 

34  44 

35  32 

35  54 

36  03 
36    03 

34  35 
33  41 
33  36 
33    19 

33  19 
39    08 

34  33 

35  10 

36  20 
36    20 

35    51 


35  3  8 

3*  14 

3^  36 

34  57 


36   03 

33*  18 


33  14 

33  48 

33  48 

36  13 

35  17 

35  21 

35  22 
39  IB 

33  04 

34  26 

36  20 

33  48 

35  20 

34  23 

36  27 
36    23 

35  15 

34  27 

35  39 

36  11 

33    54 


33  06 

33  27 

34  94 

36  08 

33  36 

35  39 

35  08 

36  19 
35  41 

34  37 

35  14 

36  13 


90    26 

92  26 

93  51 
92    95 

92    33 

92    14 

92  19 

93  05 

90  43 
93  14 
93  13 
92    49 

91  32 
90    46 

90  23 

92  36 
92    39 

91  39 


91    47 

91  29 

92  27 


93  43 
93  56 
93    52 

93  52 

94  23 
93  50 
91  17 
93    10 


93  50 
93  27 
90  29 
93    43 


90    35 

93  57 
93  15 
92    48 


94  07 
91  16 
93  09 
91    08 

90  08 

91  50 

91  45 

92  21 


93  29 
91  47 
93  31 
91  32 
91  25 
93    39 

93  27 

94  00 
94    06 


91  52 
93  57 
93    28 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


R.  A.  WALLER 
ARKANSAS  FORESTRY  COMH 
TRESSA  ST,  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
MABEL  L.  FORRESTER 
ETHEL  PUMPHREY 
PIERCE  A.  REEDER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
LOLA  D  JOHNSON 


ARKANSAS  I 


.  CO. 
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JOHN  H.  MCKEE 
THOMAS  B.  TURNER 
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MINNIE  MORTON 
KENNETH  DELOY  SMITH 
MRS.  JUAN1TA  COOPER 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 
U  S  ENGINEERS 
RADIO  STATION  KH6M 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PERRY  D.  MALLETT 
WILLIAM  E.  BLACK 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
RADIO  STATION  KTLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NELL  A.  TAPLEY 
HENRY  G.  ARVIN 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HOWARD  CO.  HOSPITAL 

EDNA  J.  WESTFALL 

MRS.  NONA  L.  HAILEY 

ELSIE  F.  WARD 

LEVI  W.  TIMS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  CLARA  W.  HURST 
U  S  FOREST  SERVICE 
J.  T.  HARGIS 
WILLIAM  T  WALLACE 
MRS.  GUY  E.  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 
MRS.  AMANDA  H.  FRITZ 
RADIO  STATION  KDRS 
FRANK  TAYLOR 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
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U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
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ARKAN5AS  FORESTRY  COMM 

REED  IS  ALLEN 

DR.  IRVIN  A.  WILLS 

MATTIE  D*  MIZELL 
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NORA  L.  MAY6ERRY 
SALLYE  HAYES  BORCHERT 
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NEW  SUBIACO  ABBEY 
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U  S  WEATHER  BUREAU 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Adams  Field,  Little  Rock,    Arkansas  72202,   or  to 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


<.  'PM-JRVATIUN  TIME:        The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..,   C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
tion" table,    "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;     consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:        Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow   and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12   SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Inde: 


C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R1.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunst... 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

#       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,    D.   C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  45  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:         93°    0N    THE    22+   AT    2    STATIONS 

LOWEST    TEMPERATURE:        33°    ON    THE    10TH    AT    MAMMOTH    SPRING 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION:         9.14    INCHES    AT    CORNING 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:      1.74    INCHES    AT    BATESVILLE    LIVESTOCK 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION:      5.63    INCHES    ON    THE    1ST    AT    CAMDEN    1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


*<3 

Day 

of  Month 

Station 

e2 

1   |  2  |  3 

4    |    5    |    6 

7    |    8    |    9 

10    |    11    | 

12 

13 

14  |  15 

16 

17       18 

19      20 

21 

22      23 

24 

25      26      27 

28      29      30 

31 

NORTHWEST           01 

8ENT0NVILLE  5  WSW 

A.2S 

.41 

.05 

1.48 

.09 

.74 

•70   .65 

.16 

BERRYVILLE  *  NW 

3.5* 

.66 

.46 

.60 

•  72 

.39 

•     .71 

ft 

T 

T 

BUFFALO  TOWER 

3.59 

.32 

.27 

.90 

.40 

.22 

.90   .48 

.23 

•  OS 

EUREKA  SPRINGS 

5.02 

.72 

.62 

1.97 

•  04 

.72 

.26   .69 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

3.T3 

.75 

•  44 

•  68 

T 

•01   .68 

.02 

.90 

7 

.36 

.09 

FAYETTEVILLE  EXP  5TA 

2.77 

.41 

.06 

.33 

.33 

.04 

T 

.59 

.57   .13 

.11 

T 

T 

GRAvETTE 

3.91 

.28 

T 

.12 

1.12 

T 

.08 

.91 

.74   ,55 

.11 

GREEN  FOREST  A  ESE 

5.21 

.51 

.52 

.12 

l.*3 

.11 

.63 

.36 

.62 

.82 

HARRISON 

3.13 

•  49 

.07 

.30 

1.12 

•  27 

.30 

.12   .26 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3. AS 

.70 

.13 

.36 

.97 

.01 

•01   .40 

.23 

.69   .02 

T 

HUNTSVILLE 

4.93 

.33 

1.65 

.70 

.30 

.67 

.90   .65 

.11 

JASPER 

2.62 

.24 

.27 

T 

.63 

.33 

.03 

•  49 

.41   .20 

LEAD  HILL 

5.51 

.36 

.60 

1.03 

1.48 

1.20 

.93   .29 

LURTON 

3.06 

.41 

.39 

.44 

.60 

.49 

.33   .28 

.08 

.06 

ODELL  3  N 

4.40 

.45 

2,08 

.10 

.30 

.30   .48 

.21 

•  68 

ROGERS 

3.47 

.42 

.10 

.33 

.96 

.02 

.08   T 

.65 

.45   .33 

.11 

T 

T 

SILOAM  SPRINGS 

5.25 

.83 

.10 

.02 

1.36 

.01 

.01 

1.39 

.44   .34 

7 

.26 

T 

.67 

.02  ! 

•    •    • 
NORTH  CENTRAL       02 

| 

CALICO  ROCK 

2.07 

.04 

.26 

.24 

T 

.23 

.09 

.85 

.20   .16 

T 

CLINTON 

3.49 

.32 

.62 

,64 

.91 

.38 

.10   .16 

.08 

.10 

EVENING  SHADE  t  NE 

2.63 

.32 

.22 

T 

.42 

.22 

•  36 

.12   .45 

.52 

GILBERT 

2.75 

.09 

.34 

.17 

T 

,36 

.26 

.02 

.62 

.60   .39 

T 

.10 

GREERS  FERRY  DAM 

2.66 

.40 

.43 

.02 

.60 

.31 

.29 

.12   .49 

.04 

7 

MAMMOTH  SPRING 

3.81 

.06 

.35 

.40 

.04 

.53 

.20 

1.18 

.20   .72 

.11 

MARSHALL 

2.63 

.42 

1 

.32 

•  35 

.72 

.38   .24 

MELBOURNE  S  MNW 

3.52 

T 

.42 

.25 

.63 

.68 

.38 

.40   .42 

.12 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

3.94 

.04 

.57 

.31 

.02 

.39 

.25 

1.12 

.99   .43 

T 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

4.35 

.05 

.55 

.50 

.68 

.40 

1.29 

.69   .39 

T 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

3.39 

.10 

.62 

i 

.20 

.97 

• 

•    1.30 

SALEM 

3.13 

.03 

.38 

1            •*' 

.37 

•  34 

.57 

.29   .47 

SHIRLEY 

3.74 

.65 

.73 

.02 

T 

.71 

.85 

.52 

.12   .08 

.06 

YELLVILLE 

3.39 

.46 

.14 

.32 

I 

.05 

.48 

.22 

.70 

.22   .32 

T 

T 

.26 

.26 

NORTHEAST           OS 

i 

ALICIA 

3.27 

.10 

.24 

.07 

1.30 

.18 

.10 

.06   .27 

.77 

.18 

BALO  KNOB 

3.5S 

1.33 

.32 

T 

T 

,76 

.29 

T 

.31 

.06   .31 

.02   T 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

1.74 

.31 

.08 

.06 

•  50 

•  23 

.19 

.24   .07 

.06 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

2.33 

.42 

.40 

1 

,83 

.08 

.06 

.17   .25 

T 

.14 

BEECH  GROVE 

4,89 

.40 

.22 

•  52 

1.98 

1.44 

.03   .30 

BEEDEVILLE 

4.94 

1.05 

.51 

1.43 

.13 

.13 

.68 

1.19 

BLACK  ROCK 

3.21 

.25                                 .23 

.05 

.92 

•  24 

.60 

7     .38 

T 

.92; 

BLYTHEVILLE 

8.21 

.45 

.13 

.63 

.11 

1.94 

1.93 

3.02 

8URDETTE 

6.22 

.57 

• 

.97 

2.18 

.08   .79 

1.63' 

CORNING 

9.14 

.71 

.21 

.27 

1.00 

1.38 

1.98 

.10   .58 

2.91 

GEORGETOWN 

5.56 

.67 

.37 

1.32 

1.70 

.40 

7     .90 

T 

JONESBORO 

4.58 

.11 

.17 

.01 

1.10 

.10 

T 

.55 

.05   .42 

.42   T 

1.69 

T 

KEISER 

7.93 

1.52 

.21 

7 

.67 

.37 

T 

2.52 

1.32 

1.24 

.08 

LAKE  CITY 

MARKED  TREE 

6.97 

1.09 

.30 

1            T 

.89 

.32 

1.07 

.01  1.33 

.06 

1.90 

NEWPORT 

2.67 

.46 

.44 

! 

T 

1.30 

.11 

.06 

T     .29 

.01 

T 

OSCEOLA 

7.24 

1.00 

.32 

.62 

.37 

2.30 

1.13 

1.19   .39 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

4.27 

.25 

.11 

.13 

• 

.59 

1.46 

.07   .57 

.13 

.96! 

POCAHONTAS  t 

3.90 

.29 

.13 

.41 

.58 

.10 

1.32 

.02   .41 

.66 

SAINT  FRANCIS 

5.72 

.21 

.14 

.12 

.02 

.71 

•  77 

.02 

2.07 

.01   .41 

1.26   T 

SEARCY 

4.59 

.85 

.63 

1 

1.32 

.62 

.26 

•03   .88 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

3.47 

.21 

.02 

.20 

.12 

1.07 

.15 

.99 

.18   .03 

.01 

.49 

WEST  CENTRAL        04 

ABBOTT 

4.59 

1.22 

.21 

.22 

1.02 

.07  1.85 

ALY 

4.03 

1.29 

.24 

.66 

.20 

T 

.36 

•19   .84 

.04 

.19 

T 

APPLETON 

1.95 

.25 

T 

.51 

.73 

.25 

.19   7 

BIG  FORK 

5.88 

2.18 

.25 

.26 

.11 

.54 

.06  2.37 

.09 

BOONEVILLE 

3.54 

1.09 

.23 

.01 

.26 

.36 

.60   .98 

.05 

.01 

.19 

T 

CLAAKSVtLLE 

3.97 

.18 

.24 

1 

T 

.37 

.31 

.31  1.28 

.16 

.15 

.79 

COVE 

2.77 

.91 

.13 

.06 

.12 

.49 

.02   .82 

.21 

.01 

DANVILLE 

5,46 

1.13 

.30 

.60 

.43 

.65 

.92  1.34 

.02 

.09 

OAROANELLE 

3.12 

.38 

.40 

T    T 

.63 

•  19 

.32 

.60   ,63 

.01 

T 

T 

DEVILS  KNOB 

3.66 

.38 

.24 

.90 

.09 

.76 

.28   .30 

.33 

T 

.18 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

3.14 

.30 

T     .01 

.55 

.01 

1.35 

.82   .06 

.03 

.01 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

4.36 

.49 

.47 

•  95 

T 

.71 

.11   .58 

T 

.46 

.04 

.55 

GRAVELLY  A  E 

4.93 

1.72 

.38 

.20 

.48 

.70 

.10   .92 

T 

.23 

GREENWOOD 

3.21 

.09 

1.43 

.85 

.20   .55 

.09 

HECTOR 

3.07 

.62 

.50 

.22 

.55 

T 

.26 

.16   .30 

.48 

T    . 

MENA 

4,94 

1.74 

.36 

1 

.13 

.45 

.32 

.03  1.45 

.22 

.04 

T 

MOUNT  MAGAZINE 

3.26 

.34 

• 

A 

A 

ft 

A 

A    2.46 

.46 

MULBERRY  6  NNE 

2.93 

.76 

.26 

.37 

.40 

.12   .37 

T 

.21 

7 

.19 

.07 

NATURAL  DAM 

4.33 

•  60 

.44 

1 

1.01 

.39 

.27   .60 

.28 

.20 

.56 

OZARK 

2.95 

.31 

.29 

1 

.63 

.01 

.36 

.05   .48 

T 

.38 

T 

.42 

OZONE 

3.52 

.80 

.40 

j 

.52 

.67 

.37 

*     .57 

.19 

T 

PARIS 

3.49 

.17 

.24 

.13 

.32 

.60 

.65   .98 

.06 

.36 

PARKS 

5.06 

1.65 

.43 

1 

.11 

.85 

.70 

1.30 

RATCLIFF 

3.94 

1.52 

.42   .18 

T 

.72 

A 

•    1.10 

T 

RUSSELLVILLE  A  N 

3.23 

.37 

.28 

7 

,40 

•  31 

T 

.31 

.13   .52 

.05   T 

T 

.06 

•  38 

SUBIACO 

5.23 

1.23 

.35 

.13 

.83 

.60 

.43  1.20 

.20 

.66 

WALDRON 

3.90 

1.02 

.53 

.03 

.09 

1.01 

.02  1.18 

T 

WHITE  ROCK 

2.88 

.36 

.93 

.06 

.22 

.17   .66 

.22 

.22 

.06 

AAA 

CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

6,36 

1.23 

.30 

•  83 

1.69 

.43 

.49  1.24 

.17 

APLIN  1  w 

4.41 

.12 

.33 

•  67 

.21 

.81 

.40  1.83 

.06 

BENTON 

3.92 

1.37 

.21 

.16 

.53 

.37 

.67   .63 

7 

T 

BISMARCK  2  5E 

3.46 

1.74 

.10 

.03 

.20 

.55 

.22   .49 

.09 

.06 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

3.30 

1.09 

.10 

.33 

.10 

.50 

.38   .77 

.02 

.01 

BONNERDALE 

„ 

.10 

. 

. 

.90 

.60 

.15 

.20 

CARPENTER  DAM 

2.99 

.81 

.16 

.03 

.61 

.45 

.61   .46 

T 

CONWAY 

3.52 

1.23 

.37 

.78 

.17 

•  47 

•06   .40 

.02 

CRYSTAL  VALLEY 

3.26 

.74 

.26 

.22 

.21 

7 

.34 

.08  1.34 

.07 

T 

DAMASCUS 

4.86 

.62 

.33   T 

T    T 

.11 

1.72 

.66 

.07   .42 

.03 

GREENBRIER 

6.13 

.39 

.97 

T 

T 

1.37 

2.20 

7 

.60 

.18   .42 

T 

T 

7 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3.65 

1.43 

.06 

.20 

.22 

.36 

.82   .96 

T 

JESSIEVILLE 

4.32 

1.33 

.33 

.33 

.65 

.64 

•60   .68 

.10 

T 

LAKE  MAUMELLE 

2.43 

.39 

.36 

.28 

1.20 

LEOLA 

3.54 

1.03 

.14 

.32 

.88 

.37   .66 

.14 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

2.23 

.23 

.11 

T 

T 

.54 

.01 

.28 

.12   .96 

T 

T 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

2.31 

.28 

T 

.20 

.03 

.35 

.13  1.30 

MALVERN 

3.63 

.30 

.06 

.16 

.06 

.64 

1.30   .73 

.18 

T 

MORRILTON 

3.14 

.73 

.33 

•  80 

..12 

.37 

.10   .63 

T 

Se«  rotai*nce  notes  following  Station    Lnd«x. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


NIMROO  DAM 
0WEN5V1LLE 
PERRY 

REMMEL  DAM 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CARLISLE  1  Sw 

CLARENDON 
0E5  ARC 
PORREST  CITY 
HELENA  S  NW 
KEO 

MADISON 
MAR1ANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 


SOUTHWEST  07 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  1  E 
DE  QUEEN 
DIERKS 

PULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 

LANGLEY 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  *  WNW 

NEWHOPE  3  E 

ODEN  2  W 

OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 


SOUTH  CENTRAL      08 

AMITY  3  NE 
ARKADELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
80UGHT0N 
CAMOEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  t 

PINEY  GROVE 
PRE  SCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  f  S 
OERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 

HAMBURG 

MONTICELLO 

PINE  BLUFF 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

PORTLAND 


'.55 
3,33 

2.76 


6.59 
3.71 
2.9* 
3.58 


Day  of  Month 


1.15 
.99 
.84 


1.46 
.40 
1.42 


.34 
.3? 
.10 
.13 


S.96 

1.95 

.58 

4.23 

• 

.67 

3.45 

•  88 

.22 

4.18 

1.65 

.20 

3.00 

.91 

.18 

4.96 

• 

.37 

3,48 

.30 

.04 

4.28 
2.14 
1.24 


4.55 

3.00 
4.55 


2.44 

1.87 
.18 


1.60 
4.40 
4.26 
5.63 


5.52 

.83 

1.37 


3.05  .30 

2.41  .25 

.94  .64 

2.55  .35 


FORT    SMITH   KB   AIRPORT 
LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 
TEXARKANA    WB    AIRPORT 


13       14       15 


16      17      18 


r 


.57  .93  1.15 

.47  .92  .96 

.34  .07  1.15 

.32  .82  1.08 

.43  .91  1.21 


19      20      21 


25      26       27 


.40 

1.42 

.45 

•  10 

.25 

1.03 

.90 

.13 

.08 

.53 

.02 

.77 

•  86 

.62 

•  30 

.63 
•  67 
1.60 
.77 
.55 


.85  .10 
1.05 

.26  .03, 

.51  .02 


.74 

.39 

1.03 

1.04 

.57 

.45 

.38 

.03 

.»e 

T 

.34 

.04 

.82 

.08 

.92 

.10 

.35 

•  SO 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -   m.p.h.) 


3    V 
M    U 

a  a 


2.6 
1.8 
2.9 


6.6 
7.2 
6.8 


Relative    humidity   averages  - 
percent 


CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID  6    AM        NOON         6    PM 


54 
59 


Number  of  days  with  precipitation 


73 
69 


5.6 
5.4 


yotea  following  Sl.t 
-    52    - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MAY    1966 


Station 


NORTHWEST  0 

BENTcNVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  5TA 
GRAvETTF 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HUNTSVII  LE 
UEAO  HILL 
ROGERS 
5ILOAM  SPRINGS 

•  *    • 

NORTH  CENTRAL       02 
CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
YELLVILI  E 

*  •    * 
NORTHEAST  C 

ALICIA 

BALO  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATE5VHLE  L  AND  D  1 

8EE0FVULE 

BIYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGCUi  D  RADIO  KDRS 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


Day  of  Month 


38   47 
70   81 


52 
45 

59 
48 

51 
«5 

57   70   80 
41   37   40 


39   40 

70   78 
38   47 


63  75  84 

48  41  38 

78  73  80 

50  43  40 

68  73  81 

50  42  39 

73  53  70 

53  45  43 

61  72  80 

47  43  39 

65  73  82 


74  52  72 

50  43  40 

65  73  82 
49  43  43 

66  72  81 
49  39  38 


73  68 

50  48 

70  67 
50  47 

64  72 

54  44 

67  73 

52  46 

71  71 
52  48 


70   68 
48   46 


72   67 
50   47 


79   55 
53   48 


70   6  7 
49   48 


71   70 
53   48 


77   67 
49   48 


79  83  84 

47  49  49 

83  80  84 

50  56  55 

79  83  85 

43  48  48 

79  8!  84 
47  52  50 

80  82  85 
46  4fi  48 

81  84  86 
45  46  48 


81   84   87 


43   46 
83   85 


82   84   87 
48   48   51 


83  87  89 

42  45  43 

80  85  89 

44  46  45 

82  85  87 

42  45  44 


79 
51 


80  80  85 

48  48  48 

82  83  87 
48  50  53 

83  86  87 


77  82  84 
52  52  54 

78  82  84 
41  47  42 

79  82  89 
45  47  47 

78  82  84 
55  55  57 

79  85  89 
55  56  58 

76  84  86 

51  52  53 


83   87 
55   57 


77   83 
53   56 


55   54   57 


78   80   84 


83   80 
5  7   40 


84   86   87 


89   8? 
54   46 


91   85 
57   45 


10   11   12   13 


58   60   46 


88   79 
56   47 


91   92 
48   49 


90   89 
52   51 


90   90 
49   49 


85   87 
55   55 


89   90 
54   52 


90   90 
56   63 


88   90 
58   60 


87   88 
53   54 


89   88 
62   60 


90   91 
50   52 


88   87   75 


89   89   85 


56   58   45 


86   88   79 
58   59   47 


63   69 
40   53 


64   70   67 


65   68 
39   51 


62   73 
40   53 


86   88 
57   61 


61   70 
39   52 


63   70 

37   49 


72   80 
50   55 


72   80 
50   58 


74   79 
52   56 


60   72 
43   55 


67   77 
47   56 


73   80 
53   53 


64   70 
40   56 


60   70 
41   56 


72   79 
52   58 


73   76 
51   56 


15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   2B   27   28   29   30   31 


72   83 
51   58 


73   79 
53   59 


71  79 
49  59 

74  79 

53  58 

63  78 

41  55 

76  78 

55  59 

72  80 
5*  58 


78   78 
44   56 


74   78 
42   53 


74   78 
53   59 


71  TO 

49  40 

80  72 

53  46 

76  75 

50  41 

79  55 

53  44 

74  69 

51  46 

73  74 

48  39 

77  55 

49  43 

77  55 

49  41 

71  76 

50  43 

67  75 

51  41 


80   68 
55   51 


71   71 
53   46 


81   73 
55   45 


76   72 
56   51 


77   67 
57   53 


77   67 
53   50 


74   69 
56   50 


78   65 
60   53 


76   67 
56   52 


79   70 
56   55 


84   83 
55   61 


83   87 
57   57 


84   84 
55   64 


84   83 
57   61 


86   84 
56   61 


36   82 
56   63 


85   79 
57   63 


87   81 
55   60 


83   79 
61   60 


85   86 
55   58 


86   86 
57   62 


76       67       t 
56      52      ■ 
Reference  Notes  Following  £ 
-    53    - 


87  78 

64  59 

85  80 

64  61 

84  79 

63  59 


85   78 
65   54 


88   86 
66   63 


85   81 
67   63 


78 

50 

79 
51 

79 
52 

80 
52 

80 
52 

80 
49 

82 
49 

78 


88   85 
67   63 


81   83 
41   44 


79   80 
47   46 


80   81 
48   46 


77   76 
53   50 


78   78 
48   47 


80   79 
52   48 


76   79 
52   53 


77   78 
46   49 


80   81 
47   47 


80   81 
53   52 


78   80 
57   52 


79   80 
49   48 


82   82 
48   46 


78   84 
58   52 


80   82 
59   56 


80   81 
53   52 


80   81 
57   55 


79   76 
59   54 


79   80 
59   55 


76   82 
56   55 


80   81 
59   56 


84  84 

56  71 

87  87 

56  69 

84  85 

53  65 

66  85 

55  73 

85  84 

57  70 

65  86 

58  70 

65  84 

57  62 

86  89 

54  70 

66  84 

57  68 

85  86 

54  68 

87  85 

58  68 


64   85 
59   59 


84   84 
62   60 


84   79 
65   60 


87   81 
65   62 


79   62 
48   51 


79   80 
50   51 


79   65 
45   49 


79   81 
47   52 


61   83 
46   50 


60 
46 


79 
51 


79 
46 


76   80 
49   49 


79 
*9 


79   81 
46   46 


78   60 
45   45 


73   76 
53   53 


85 

61 

66 

59 

81 

76 

66 

61 

83 

78 

69 

60 

87 

83 

68 

62 

85 

81 

67 

63 

B4 

79 

*5 

6l 

87 

84 

63 

63 

87 

82 

69 

59 

90 

89 

58 

63 

88 

83 

67 

58 

90 

85 

68 

59 

88 

91 

68 

61 

«S 

86 

68 

62 

88 

85 

68 

62 

89 

89 

69 

60 

81 
45 


81  66 
5*  54 

80  85 

56  58 

82  85 
»9  51 

64  89 

46  49 

80  84 

57  59 

83  86 
57  60 

81  85 
53  55 

80  85 

55  56 

75  80 

56  58 

61  84 

59  60 

79  79 

55  56 

81  85 

59  60 


87 
57 


87 
58 


83 
61 


83   63 
55   56 


66   66 

53   59 


83   76 

57   54 


85   76 
58   52 


80   78 
58   51 


82   78 
57   54 


80   74 
55   46 


76   76 
56   51 


80   77 
54   49 


80   80 
55   50 


80   85 
57   52 


86 
56 


83 
55 


82 
47 


66   89 
59   58 


83 

60 

81 
56 


86 
63 

84 
59 

81 
55 


82 

63 


91 

66 


80 
62 


62 

60 


8* 
63 


80 
54 


81 
55 


78 
53 


78 

49 


80 
50 


54   50 


80 
59 

80 
51 


82   80 
53   46 


82 
56 


SO 

57   54 


Continued 

Dl 

UL 

Y 

TE 

M] 

?E] 

RA 

TU 

RE 

:s 

ARKANSAS 
MAY  1966 

Station 

Day  ol  Month 

01 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

POCAHONTAS  1 

MAX 

MIN 

69 
49 

69 
46 

76 

43 

75 
53 

80 
50 

85 
52 

86 
55 

86 
56 

81 
44 

60 
36 

70 
51 

78 
60 

75 
54 

67 
50 

77 
49 

83 
63 

86 
65 

90 
62 

79 
57 

79 
51 

84 
64 

68 
64 

86 
64 

81 
59 

77 
54 

80 
56 

65 
59 

88 
57 

88 
57 

84 
57 

77 

50 

79.3 
54,4 

SEARCY 

MAX 
MIN 

70 
51 

70 
47 

75 
44 

'8 
50 

81 
52 

84 
52 

85 
54 

93 
55 

83 
56 

62 

41 

72 
55 

72 
59 

70 
56 

70 
46 

82 
50 

85 
63 

85 
71 

81 

64 

79 
58 

81 
52 

87 
62 

87 
64 

88 
69 

62 

64 

78 
55 

81 

56 

85 
54 

89 

56 

85 
56 

80 

se 

78 
54 

79.9 
55.7 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
«    *    # 

MAX 

Mm 

57 
49 

69 
48 

77 
47 

77 
54 

82 
54 

86 
55 

87 
59 

88 
60 

71 
45 

61 

39 

71 
52 

79 
60 

70 
54 

69 
52 

80 
52 

84 
64 

86 
63 

80 
60 

80 
57 

80 
55 

86 
67 

88 
66 

88 

70 

76 
59 

77 
54 

81 
55 

65 

57 

88 
60 

79 
62 

78 
54 

75 
52 

78.5 
56.0 

WEST  CENTRAL        04 

APPLFTON 

MAX 

MIN 

67 

48 

69 
47 

73 

45 

46 

49 

48 

55 

53 

45 

60 
43 

66 
44 

50 

68 
48 

73 
49 

71 
53 

79 
57 

82 
55 

86 
5* 

87 
57 

84 
56 

86 
62 

87 
59 

85 
68 

88 
60 

87 
53 

84 
52 

65 

60 

86 

61 

69 
SO 

84 
49 

85 
50 

79.7 
52.5 

BOONEVILLE 

MAX 

Mm 

65 
54 

75 
50 

81 
41 

84 
45 

85 
49 

88 
49 

89 
51 

91 
52 

80 
57 

67 
46 

79 
56 

85 
59 

70 
50 

83 
46 

85 
58 

91 
59 

84 
68 

82 
73 

81 
53 

87 
52 

88 
59 

93 
59 

90 
71 

81 
62 

60 
49 

47 

86 

91 
55 

85 

63 

91 
59 

83.1 
54.9 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

65 
53 

74 
48 

79 

44 

81 
50 

84 
52 

85 
51 

87 
53 

88 
55 

83 
55 

63 

46 

74 
55 

82 
59 

79 
53 

75 
46 

80 
57 

87 
59 

84 
68 

82 
63 

80 
54 

83 
52 

34 
61 

89 
60 

90 
73 

82 
65 

80 
S3 

82 
50 

85 
53 

67 
56 

89 

57 

81 
61 

78 
63 

81.4 
55.6 

DARDANELLE 

MAX 

Mm 

66 
53 

73 
47 

77 
44 

80 
48 

81 
51 

84 
51 

87 
53 

89 
55 

87 
53 

64 
45 

75 
56 

S3 
59 

76 
54 

76 
45 

81 
56 

88 
60 

85 

68 

82 
64 

80 
55 

83 
52 

85 
61 

89 
61 

89 
70 

82 
66 

80 
54 

S3 
51 

66 
54 

86 
56 

89 
57 

83 
57 

80 

5e 

81.6 
55.3 

DEVILS  KNOB 

MAX 

MIN 

60 
43 

67 
39 

72 
55 

75 
58 

79 
58 

81 
60 

82 
61 

83 

61 

80 
51 

58 
36 

63 
47 

76 
50 

70 
43 

70 
42 

73 
53 

80 
56 

76 
60 

73 

53 

73 
55 

75 
56 

77 
56 

80 
58 

82 
67 

75 
52 

70 
51 

73 
57 

79 
61 

82 
62 

85 
61 

72 
51 

71 
54 

74,6 
53.8 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

59 
53 

74 
52 

81 

47 

83 

48 

83 
53 

84 
53 

86 
55 

87 
57 

69 
52 

65 
48 

77 
58 

76 
56 

68 
51 

80 
48 

82 

59 

89 
62 

83 
67 

81 
6l 

79 
54 

83 
56 

85 
64 

88 
62 

89 
69 

80 

60 

81 
52 

82 
52 

83 
56 

85 
57 

88 
58 

83 
62 

79 

oO 

80.4 
56.2 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

MIN 

63 
51 

75 
44 

79 

41 

80 
44 

82 
47 

84 
46 

85 
50 

86 
50 

85 
51 

63 
42 

70 
54 

77 
57 

72 

47 

75 
45 

78 
61 

86 
56 

85 
69 

80 
60 

79 
48 

81 
48 

84 
58 

86 
53 

87 
73 

82 
61 

79 
46 

82 
45 

■  5 

48 

86 
51 

89 
53 

61 
55 

80 
57 

80.2 
52,0 

MENA 

MAX 
MIN 

62 
54 

70 
45 

76 
42 

80 
45 

80 
54 

82 
52 

85 
54 

85 
54 

81 
55 

62 
43 

74 
52 

83 
61 

70 
50 

78 
49 

80 
59 

82 
58 

80 
71 

77 

60 

76 
55 

77 
53 

85 
61 

85 

61 

84 
71 

77 
62 

76 
54 

78 
46 

81 
52 

85 
55 

85 

57 

83 

62 

77 
59 

78.6 
55.1 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

50 

40 

81 

80 
57 

79 
64 

76 
59 

78 
57 

80 
65 

72 
54 

73 
54 

74 
54 

76 

57 

77 
58 

78 
60 

79 
56 

75 
53 

OZARK 

MAX 

Mm 

65 
55 

72 

48 

78 
45 

82 
49 

84 
52 

84 
52 

85 
55 

87 
55 

83 
57 

62 
45 

76 
56 

80 
59 

70 
52 

77 
47 

81 
53 

85 
59 

82 
62 

83 

61 

78 
54 

81 
53 

85 
60 

67 
58 

88 

71 

81 
63 

60 
53 

82 
52 

83 
55 

86 
57 

89 
59 

81 
61 

79 
62 

80.5 
55.5 

PARIS 

MAX 

Mm 

65 
52 

73 
47 

80 
42 

83 

45 

82 

50 

85 
50 

85 
53 

88 
53 

80 
55 

65 
45 

77 
56 

90 
58 

68 
51 

76 
45 

82 
53 

89 
58 

85 
64 

80 
61 

80 
52 

84 
57 

83 
62 

90 
58 

90 
70 

82 
64 

79 

50 

81 
49 

65 
52 

85 
55 

89 
55 

85 
58 

80 
60 

81.2 
54.2 

RUSSELLVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

65 
50 

76 

44 

79 
40 

81 
44 

83 
47 

85 
47 

88 
47 

90 
50 

85 
51 

64 
41 

74 
52 

82 
55 

80 
51 

75 
41 

81 
52 

88 
56 

85 
65 

83 

59 

81 
49 

83 

47 

86 
57 

90 
57 

90 
65 

87 

62 

82 

48 

84 
47 

87 

89 
51 

90 
53 

84 
53 

82 
54 

62.5 
51.1 

SUBIAcO 

MAX 

Mm 

65 
50 

73 
48 

30 
45 

83 
49 

82 
53 

86 
55 

86 
52 

88 
57 

78 
55 

65 
45 

76 
56 

81 
59 

69 
51 

77 

46 

81 
57 

"9 
65 

84 
70 

flO 

63 

80 
53 

83 
52 

84 
63 

88 
63 

90 
59 

81 
64 

79 
54 

82 
53 

85 
55 

86 
57 

89 

60 

82 
59 

79 
61 

81,0 
55,8 

WALDRON 

MAX 

Mm 

65 
54 

73 
48 

79 
43 

83 
42 

84 
46 

85 
50 

89 

51 

90 
52 

90 
57 

61 
40 

76 
60 

87 
59 

74 
50 

83 
46 

82 
61 

89 
59 

88 
73 

82 
63 

81 
55 

84 
53 

87 
61 

90 
59 

89 

75 

82 
65 

79 

50 

82 
48 

65 
52 

89 
54 

91 
56 

86 
59 

83 
58 

82.9 
54,8 

WHITE  ROCK 
ft    »    « 

MAX 

Mm 

50 
46 

70 
40 

76 
52 

78 
56 

78 
56 

82 
58 

83 
60 

93 
60 

79 
49 

60 
37 

63 
48 

74 
53 

74 
41 

74 
41 

74 
41 

82 
56 

78 
63 

7* 

58 

75 
57 

76 
57 

80 
57 

83 
63 

83 
68 

76 
54 

74 
55 

73 
56 

80 
56 

84 
59 

77 
57 

73 
56 

75.8 
53,7 

CENTRAl              05 

ALUM  FORK 

MAX 

Mm 

68 
51 

71 
45 

78 
43 

81 
47 

82 

51 

86 
53 

88 
53 

91 
53 

88 
50 

68 
43 

73 
52 

83 

58 

82 
53 

77 
44 

82 
54 

88 
60 

87 
64 

78 
63 

79 
57 

80 
51 

96 
64 

89 

61 

89 
66 

87 
62 

79 
57 

82 
52 

89 

5* 

89 
58 

90 
60 

89 

60 

89 

60 

82,8 
54,8 

BENTON 

MAX 

Mm 

69 
54 

70 
48 

76 
42 

80 
47 

82 
50 

84 
51 

87 
54 

86 
52 

80 
57 

64 

44 

74 
51 

83 
58 

78 
55 

75 
41 

83 
50 

86 
60 

82 
65 

79 
63 

76 
56 

80 
50 

85 
60 

87 
59 

86 
65 

83 
64 

78 
50 

80 

47 

65 
50 

87 
53 

86 
55 

84 
55 

78 
56 

80,5 
53.6 

BIAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

71 
57 

64 
48 

72 

40 

77 
43 

81 
47 

81 
50 

85 
49 

86 
48 

89 
53 

69 
44 

65 
45 

76 
60 

86 
55 

69 
44 

78 
54 

82 
59 

86 
67 

81 
62 

80 
95 

78 
49 

81 
56 

84 
58 

87 
66 

87 
64 

78 
49 

79 
47 

62 

50 

86 
53 

68 
56 

90 
56 

84 
55 

80.1 
52.9 

CONWAV 

MAX 

Mm 

68 

53 

72 
46 

76 
43 

80 
46 

82 

49 

84 
52 

96 
53 

89 
53 

86 
52 

63 
44 

74 
54 

80 
59 

79 
56 

73 
43 

82 
52 

86 
62 

86 

71 

81 

65 

80 
56 

82 
51 

86 
64 

88 
61 

86 
70 

83 
66 

78 
51 

82 
49 

65 
53 

88 
56 

87 
58 

81 
57 

79 
54 

81.0 
54.9 

GREENBRIER 

MAX 

Mm 

66 
50 

73 

45 

79 
41 

81 
47 

83 
50 

85 
49 

36 
51 

88 
51 

75 
48 

62 

40 

73 
48 

81 
57 

65 
51 

73 
43 

83 
51 

86 
61 

86 
66 

81 
63 

78 
55 

82 
49 

86 
63 

90 
60 

86 
65 

78 
64 

78 
51 

82 
51 

85 
50 

88 
53 

67 
55 

81 

54 

79 
53 

80.2 
52.7 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

Mm 

67 
52 

75 
45 

80 
46 

85 
48 

85 
53 

88 
57 

89 

57 

90 
56 

88 
51 

66 
44 

72 
52 

84 
60 

82 
53 

79 
46 

81 
57 

87 
60 

81 
62 

82 

61 

80 
57 

81 
54 

85 
65 

89 

65 

87 
66 

80 

63 

84 
55 

86 
52 

66 
58 

89 
64 

92 

64 

90 
60 

83 
58 

83.0 
56.2 

LEOLA 

MAX 

Mm 

68 
54 

70 
47 

76 
40 

81 
45 

82 

48 

79 
52 

85 
51 

80 
51 

78 
55 

66 

44 

75 
49 

86 
62 

82 

60 

78 
45 

86 
52 

88 
62 

83 
69 

aO 
64 

77 
58 

82 
53 

87 
62 

89 
61 

87 
66 

80 
66 

79 
54 

81 
50 

85 
51 

88 
56 

89 
56 

66 
54 

78 
52 

81.3 
54.5 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

67 
51 

70 
49 

75 
47 

80 
51 

82 
52 

84 
55 

85 

58 

9  7 
57 

68 
50 

64 
46 

74 
55 

81 
62 

68 
50 

74 
46 

94 
52 

87 
64 

86 
73 

81 
63 

78 
58 

83 

54 

88 
64 

89 
63 

87 
71 

74 
60 

80 
57 

82 
57 

63 
57 

90 
59 

90 
63 

82 
59 

81 
55 

80.1 
.  56.7 

MALVERN 

MAX 

Mm 

68 
55 

72 
4/ 

BO 
4? 

83 
46 

86 
48 

86 
52 

87 
52 

88 
49 

85 
54 

67 
43 

76 
49 

97 
61 

83 
57 

79 
43 

83 
53 

85 
61 

83 
67 

82 
63 

80 
56 

82 
51 

87 
60 

88 

58 

86 
64 

82 
65 

82 
54 

83 
48 

66 
52 

88 

54 

69 
56 

66 
56 

83 

54 

82.6 
53.9 

MCRRILTON 

MAX 

Mm 

66 
54 

72 
46 

79 
45 

80 

50 

82 

53 

85 
55 

89 
56 

90 
56 

85 
60 

64 
44 

74 
56 

81 
59 

76 
56 

73 
45 

83 
55 

89 
62 

85 

68 

81 
64 

79 
58 

83 
53 

89 
65 

90 
63 

90 
69 

83 
65 

80 
55 

83 

54 

88 
57 

90 
60 

90 
62 

85 

60 

80 
59 

82,0 
56.9 

NIMROD  DAM 

MAX 

Mm 

69 
55 

56 
45 

73 

40 

80 
44 

82 

50 

83 
51 

84 
52 

87 
52 

91 
43 

63 
43 

65 
47 

77 
58 

85 
54 

65 
42 

75 
52 

54 
60 

89 
65 

84 
63 

79 
54 

88 
49 

85 
60 

86 
60 

90 
68 

90 
65 

78 
54 

80 
53 

82 
53 

85 

57 

89 
57 

69 
56 

82 
57 

80.5 
53.5 

PERRY 

MAX 

Mm 

67 
54 

77 
46 

78 

42 

78 
48 

80 
50 

82 
52 

84 
55 

90 
55 

77 

'6, 

70 
46 

75 
55 

82 
54 

67 
56 

76 
43 

84 
51 

88 

60 

86 
71 

80 
63 

82 
59 

84 
51 

86 
58 

89 
60 

91 

64 

85 
66 

83 
51 

81 
54 

82 
55 

91 
56 

69 

57 

83 
55 

90 
56 

81.5 
54,8 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

Mm 

69 
52 

69 
46 

75 

48 

80 
49 

81 
53 

82 
55 

86 
55 

88 
55 

91 

52 

64 
44 

74 
50 

84 
60 

76 
57 

75 
42 

85 
53 

88 
61 

85 
69 

79 
62 

77 
57 

83 
53 

88 
62 

91 
64 

68 

69 

82 

64 

77 
51 

81 
50 

65 
55 

88 
58 

89 
59 

84 
55 

79 
54 

81.1 
55.3 

EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

MIN 

75 

56 

68 
48 

76 
42 

81 

48 

82 
49 

81 
54 

83 
52 

97 
54 

84 

54 

66 
43 

79 
49 

83 
6? 

83 
63 

76 
45 

87 
52 

87 
62 

86 
68 

82 

63 

78 
61 

82 
54 

86 
65 

89 
61 

86 
66 

83 
65 

78 
51 

81 
52 

85 
55 

89 
55 

91 

57 

88 
59 

80 
51 

62.0 
55.* 

BRINKLEY 

MAX 

Mm 

78 
54 

58 
46 

68 
44 

77 
53 

80 
52 

83 
55 

<34 
56 

87 
58 

88 
55 

61 

40 

65 
45 

75 
58 

80 
58 

66 
48 

71 
51 

94 
62 

87 
66 

8.4 

62 

80 
57 

78 
54 

82 
65 

88 
66 

89 
67 

87 
61 

70 
55 

78 
55 

81 
57 

85 
56 

69 
59 

85 
59 

80 
54 

79.0 
55.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MAY    1966 


Station 

Day  of  Month 

o 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

CAROT  4  SW 

MAX 
MIN 

70 

51 

68 
46 

75 
43 

79 
50 

80 
55 

83 
53 

85 
56 

83 
5'. 

79 

50 

62 
43 

73 
53 

SO 
5  9 

75 
55 

72 
44 

83 
52 

85 
62 

84 
70 

80 

64 

76 
58 

81 
52 

86 
63 

87 
65 

82 
69 

78 
64 

77 

56 

80 
55 

84 
63 

88 
58 

85 

60 

79 
59 

77 
59 

79.4 
56.2 

CLARFNDON 

MAX 
MIN 

70 
53 

67 

.6 

49 

77 
55 

81 

55 

til 
59 

84 
60 

a; 

61 

80 

5  0 

61 

41 

78 
53 

79 
58 

79 
60 

70 
48 

84 
54 

84 
62 

83 
68 

80 
63 

76 
59 

85 
56 

87 

64 

87 
65 

84 
67 

83 

60 

76 
53 

80 
57 

86 
67 

89 

59 

87 
63 

84 
58 

78 
54 

80.1 
57.5 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

74 
53 

67 
49 

75 

51 

77 
56 

81 
56 

83 
60 

88 
62 

88 

61 

88 
50 

63 
45 

73 
6l 

82 
61 

79 
57 

69 
50 

84 
58 

85 
64 

87 
67 

81 
64 

78 
61 

63 
60 

87 
66 

89 
74 

88 

72 

85 
63 

78 

58 

80 
57 

84 
60 

90 
61 

89 
65 

80 
62 

SO 
57 

81.1 
59.5 

fcrrest  city 

MAX 
MIN 

74 
50 

68 
47 

76 
43 

79 
56 

84 
59 

85 
55 

86 

57 

85 
62 

S3 
48 

64 
39 

76 
52 

80 
60 

77 

58 

70 
49 

84 
53 

85 
63 

84 
70 

79 
63 

77 
59 

62 
54 

86 
55 

89 
68 

88 
71 

85 
63 

78 
54 

81 
53 

84 
56 

89 
62 

87 
61 

80 
59 

77 
57 

80.7 
56.6 

HELENA  5  NW 

MAX 

Mm 

7B 
54 

67 
48 

68 
48 

77 

4a 

80 
54 

82 
56 

82 
55 

84 
58 

88 
55 

62 
41 

65 
44 

60 
57 

60 
62 

70 
53 

81 
54 

67 
59 

85 
64 

83 
64 

80 
61 

77 
55 

82 
58 

86 
64 

90 
66 

89 
64 

75 

58 

80 
56 

81 
59 

85 
55 

87 
64 

88 
62 

82 
50 

SO.O 
56.3 

KFO 

MAX 
MIN 

71 
53 

68 
47 

75 
47 

80 
52 

82 
54 

83 
56 

85 
57 

88 
58 

78 
48 

63 
43 

75 
52 

60 

80 
57 

72 
45 

85 
53 

86 
61 

84 
68 

79 
63 

78 
59 

82 
56 

87 
64 

88 
63 

84 
68 

82 
63 

79 
54 

81 
53 

85 
57 

87 
57 

89 

61 

82 
59 

78 
55 

80,6 
56.2 

MARtANNA  2  S 

MAX 
MIN 

76 
54 

63 
46 

76 
46 

80 
53 

83 
53 

83 
57 

84 
56 

84 
59 

81 
53 

65 

40 

78 
51 

79 
58 

76 
59 

70 
50 

85 
50 

84 
62 

84 
67 

79 
62 

77 
60 

82 
55 

87 
64 

88 

65 

90 
67 

84 

64 

79 
56 

83 

54 

85 

57 

88 
56 

88 

57 

81 

57 

79 
52 

80.7 
56.1 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

76 
57 

60 
47 

67 

47 

75 
54 

80 
55 

81 
59 

83 
56 

65 

60 

85 
58 

62 

44 

64 
46 

76 

59 

78 
60 

69 
56 

78 
52 

65 

64 

85 
65 

82 
64 

79 
60 

76 
58 

85 
62 

85 
65 

89 

67 

85 
68 

69 

57 

77 
58 

80 
60 

80 

5e 

88 
59 

89 
59 

81 
56 

78.5 
57.7 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

71 
54 

68 
46 

75 
47 

81 
55 

82 
56 

63 
58 

65 
59 

68 

60 

75 
52 

65 

44 

76 
54 

81 
60 

74 
57 

74 
49 

86 
56 

87 
64 

83 
71 

81 
65 

78 
62 

81 
58 

88 
67 

88 
65 

85 
71 

79 
62 

79 
57 

81 
55 

86 
57 

89 
60 

89 

63 

81 
61 

78 
57 

80.5 
58.1 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

MIN 

75 
56 

59 

48 

68 
51 

75 
56 

80 
57 

81 
61 

81 

59 

84 
61 

86 

58 

61 
44 

64 
47 

76 
60 

80 
60 

66 
51 

72 
56 

85 
61 

64 
66 

62 

65 

79 
63 

77 
60 

81 
67 

87 
68 

87 
71 

84 
65 

68 
58 

77 
57 

80 
61 

85 
60 

88 
63 

89 
61 

81 
57 

78.1 
59.0 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

MIN 

76 
51 

68 
47 

76 
46 

78 

50 

84 
58 

85 
60 

85 
60 

87 
58 

85 
'9 

65 
41 

75 
57 

81 

57 

83 
55 

71 
54 

80 
53 

82 
60 

62 
64 

63 
68 

79 
60 

82 
58 

87 
61 

88 
69 

88 

67 

86 
61 

77 

61 

80 
57 

84 
64 

88 

60 

89 
60 

80 
58 

78 
50 

81.0 
57.2 

WYNNE 

MAX 

MIN 

75 
56 

68 
47 

75 
44 

78 
52 

84 
56 

85 
55 

66 
58 

65 
40 

76 
49 

85 
58 

76 
56 

50 

85 

84 
70 

80 
62 

77 
56 

53 

86 

89 
66 

90 
69 

85 

63 

78 
56 

80 
54 

85 
54 

88 

56 

79 

57 

76 

50 

80.6 
55.6 

SOUTHWEST           07 

DE  QUE EN 

MAX 

MIN 

65 
61 

76 
51 

79 
43 

81 

46 

62 
52 

85 
53 

87 

55 

88 
52 

77 
57 

69 
46 

76 
53 

84 
65 

77 
53 

79 
50 

86 
62 

86 
65 

83 
73 

63 
64 

78 
56 

80 
56 

86 
64 

89 
62 

86 
72 

80 
63 

81 
57 

83 

50 

85 

54 

86 
55 

87 
58 

86 
62 

81 
60 

81.6 
57.1 

DIFRKS 

MAX 

MIN 

66 
58 

74 
51 

79 
39 

83 
44 

82 

50 

85 
50 

88 
55 

87 
49 

78 
53 

65 
46 

77 
50 

86 
64 

80 
55 

51 
50 

85 
58 

87 
63 

83 
74 

82 
62 

79 
57 

62 
52 

67 
60 

90 
58 

86 
69 

82 
61 

80 
54 

82 
48 

85 
50 

66 
52 

90 
54 

85 

61 

81 
55 

82.0 
54,9 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

69 
62 

65 
47 

70 
43 

77 
49 

82 
54 

83 

56 

80 
55 

85 
54 

86 
58 

76 
45 

67 
46 

77 
58 

84 
62 

70 
51 

79 
53 

85 
63 

87 
64 

83 

63 

83 
55 

77 
56 

81 
60 

85 
62 

90 
61 

86 
63 

79 
57 

79 
55 

82 

54 

64 
58 

86 
59 

89 
61 

84 
57 

80,3 
56.2 

MOUNT  IDA 

MAX 

Mm 

63 
56 

72 
46 

78 
39 

83 
40 

83 
46 

85 
47 

87 
49 

88 
48 

81 
55 

72 
45 

75 
50 

84 
59 

77 
52 

79 

47 

82 
54 

85 
55 

82 
61 

80 
61 

78 
55 

83 
49 

86 
60 

88 

58 

66 
68 

79 
64 

79 
51 

81 

45 

83 
49 

87 
53 

88 
53 

83 

56 

80 
55 

81.2 
52,5 

NARROWS  DAM 

MAX 

Mm 

69 
60 

62 
48 

75 
39 

80 
46 

83 
51 

84 
54 

87 
50 

88 
46 

88 
52 

73 

45 

67 
47 

76 

58 

86 

57 

75 
49 

79 

57 

84 
62 

85 
65 

79 
63 

82 
55 

80 
57 

80 
60 

85 
57 

88 
66 

85 
59 

83 

54 

82 

47 

83 
50 

65 
52 

88 
53 

88 

59 

85 
53 

81.1 

54.0 

NASHVILLE  PEACH  SUB5TA 

MAX 

Mm 

68 
58 

63 
45 

73 
42 

77 
52 

81 
55 

82 
56 

84 
53 

65 
49 

86 
57 

75 
41 

63 
46 

77 
55 

84 
53 

74 
45 

77 
50 

84 
59 

84 
68 

79 
60 

81 
52 

77 
55 

78 
58 

86 
56 

87 
69 

84 
59 

el 

55 

80 
52 

82 
51 

83 
57 

85 
56 

87 
59 

84 
57 

79.7 
34,2 

OKAY 

MAX 

Mm 

68 

59 

73 
50 

78 
46 

83 

49 

86 
56 

84 
57 

85 
58 

86 
56 

85 
55 

65 

45 

78 
53 

85 
65 

83 

58 

79 
53 

86 
64 

87 

64 

67 
73 

63 
65 

80 
57 

79 
56 

86 
64 

89 
64 

88 

72 

82 
65 

80 
58 

81 
56 

84 
55 

B7 

5  9 

88 
60 

86 
62 

83 
59 

82.4 
58.5 

STAMPS 

MAX 

Mm 

67 
58 

70 
49 

76 
42 

81 
53 

82 
57 

81 
59 

85 

55 

87 
55 

80 
57 

65 
45 

75 

50 

85 

69 

75 
63 

79 
55 

86 
64 

B7 
62 

85 
73 

82 

64 

75 
56 

81 
58 

85 
63 

89 

53 

87 
57 

89 
60 

84 
63 

80 
58 

80.7 
57.6 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

»    •    # 

MAX 

Mm 

67 
54 

72 

50 

76 
44 

82 

50 

84 
57 

81 
57 

85 

59 

65 
55 

80 
56 

65 

47 

79 
50 

85 
68 

71 
60 

79 
57 

87 
67 

87 
66 

86 
74 

61 
66 

76 
57 

60 
57 

63 
64 

89 
62 

88 

67 

81 
64 

80 
56 

81 
54 

83 
54 

85 
57 

87 
60 

84 
64 

80 
56 

80.9 
58.4 

SOUTH  CENTRAL       OB 

ARKADELPHIA 

MAX 

MTN 

67 
55 

71 
47 

75 
45 

82 

50 

82 
56 

61 
56 

81 
55 

86 
54 

83 
57 

65 

44 

73 
50 

84 
65 

82 
57 

76 
46 

61 
56 

63 

60 

81 
72 

76 
64 

76 
55 

79 
55 

83 
62 

85 
63 

85 
69 

83 

64 

77 
55 

79 
53 

81 
53 

61 
56 

84 
58 

82 
61 

78 
38 

79.5 
56.5 

CAMDEN  1 

MAX 

Mm 

70 
59 

70 
50 

74 
48 

80 
48 

84 
57 

82 
60 

85 
58 

88 
58 

88 
59 

67 
46 

75 
52 

87 
69 

64 
64 

81 
52 

88 
55 

88 
64 

88 
72 

63 
65 

79 
58 

82 

57 

85 
65 

87 
64 

87 
70 

85 

65 

85 
55 

88 
55 

87 
50 

87 
60 

87 
60 

88 
61 

82 
54 

82.9 
58.4 

El  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
55 

71 
49 

77 
43 

82 
47 

64 
57 

81 
60 

85 
54 

87 
55 

79 
54 

67 
45 

79 
50 

85 
69 

79 
63 

80 
55 

87 
59 

86 
65 

86 
72 

82 

65 

76 

59 

82 
57 

64 
65 

88 
62 

84 
71 

76 
64 

80 
58 

82 
55 

84 
55 

86 
59 

88 
60 

83 

63 

80 
55 

81.2 
58.1 

FORDYCE 

MAX 

Mm 

68 
57 

70 
48 

77 
44 

82 

50 

82 
54 

83 
57 

85 

55 

88 
57 

86 
56 

64 
44 

76 
54 

86 
68 

81 
64 

80 
46 

87 
57 

88 
62 

85 
71 

63 
64 

80 
58 

82 
55 

86 
63 

89 
65 

87 
69 

80 
65 

80 
56 

83 
54 

84 
56 

87 
61 

88 
60 

85 

59 

82 
54 

82.1 
57.5 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

Mm 

69 
59 

70 
49 

76 
43 

82 

51 

82 
55 

81 
58 

84 
55 

67 
52 

85 

56 

67 
43 

75 
49 

82 

69 

77 
64 

81 
53 

86 
61 

67 
62 

87 
71 

82 
62 

80 
56 

83 

55 

84 
61 

89 
60 

84 
71 

79 

64 

79 
56 

81 
53 

84 
53 

66 
53 

88 

57 

89 

62 

79 
56 

81.5 
57.1 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 

Mm 

72 
60 

71 
50 

77 
50 

82 
54 

83 
57 

82 
60 

84 
58 

87 
54 

78 
60 

68 
48 

77 
56 

85 

66 

79 

68 

61 
55 

86 
61 

88 
64 

66 
70 

85 
64 

79 
59 

84 
59 

87 
67 

90 
65 

88 

69 

80 
66 

79 
59 

84 
55 

85 
54 

66 

59 

90 
60 

83 
63 

81 
55 

82.2 
59.6 

PRESCOTT 

MAX 

Mm 

68 
55 

76 
47 

78 
47 

84 
53 

84 
56 

63 
60 

85 

57 

68 

58 

63 
62 

65 
44 

75 
53 

85 
67 

80 

58 

79 
49 

86 
54 

84 
61 

85 
63 

86 
63 

84 
53 

83 
58 

87 
57 

87 
64 

89 
72 

82 

61 

79 
60 

81 
58 

84 
58 

66 
53 

88 
62 

86 
61 

80 
59 

82.3 
57,5 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 

Mm 

80 
46 

83 
49 

83 
52 

87 

54 

88 
53 

79 
56 

68 

44 

74 
50 

85 

46 

69 
60 

60 
47 

86 
56 

86 
63 

81 
72 

82 

46 

77 
57 

86 
54 

69 
63 

88 
67 

82 
56 

82 

54 

84 
53 

65 
55 

89 
57 

81 
58 

83 
54 

82.2 
54.8 

WARREN 

MAX 

Mm 

71 
58 

70 
51 

77 
43 

82 
50 

83 
53 

62 
58 

85 
55 

88 
55 

81 
56 

67 
42 

79 
52 

65 

79 
62 

79 
49 

86 
55 

87 
61 

84 
66 

65 
63 

78 
57 

63 

56 

87 
66 

89 
63 

84 
68 

80 
65 

80 
55 

84 
53 

85 
56 

67 
59 

89 

60 

84 
58 

81 
53 

81.9 
56.9 

SOUTHEAST            OS 

CROSSFTT  7  S 

MAX 

Mm 

75 
62 

67 
55 

77 
46 

84 
48 

84 
55 

81 
61 

86 
55 

87 
55 

SO 
57 

70 
46 

80 
50 

85 
68 

82 
65 

el 

57 

87 
57 

89 
65 

66 
71 

65 
66 

82 
62 

83 
57 

85 
68 

88 
62 

83 
68 

84 
68 

81 
61 

84 
58 

86 
57 

89 
61 

91 
60 

8* 
65 

so 

54 

82.8 
59.4 

DERMOTT  3  NE 

MAX 
MIN 

73 
59 

68 
50 

74 
47 

80 
53 

62 
55 

81 
60 

84 
56 

87 
57 

63 
57 

67 
45 

82 
54 

87 
62 

81 
65 

79 
54 

87 
59 

88 
63 

84 
71 

82 
64 

76 
62 

63 
58 

87 
70 

89 

65 

67 
69 

82 
68 

78 

60 

83 
55 

85 
60 

87 
58 

90 
61 

85 
63 

60 
55 

82.0 
59.2 

DUMAS 

MAX 

Mm 

72 
56 

71 
48 

78 

4fl 

84 
53 

84 
55 

83 
59 

87 
57 

89 
59 

81 
56 

68 
44 

80 
52 

85 
68 

81 
64 

80 
51 

87 
54 

89 
63 

83 
70 

85 
64 

80 
61 

S3 
59 

89 

66 

89 
65 

85 
69 

81 
66 

79 

59 

84 
57 

87 
60 

90 
61 

90 
62 

85 

60 

81 
56 

82.9 
58.8 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Inde: 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
MAY  1966 

Station 

Day  oi  Month 

o 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 

< 

EUDORA 

MAX 

MIN 

80 
63 

66 
51 

75 
48 

83 
55 

83 

58 

78 
64 

84 
58 

89 
58 

86 
59 

68 

47 

85 
56 

88 

68 

81 
66 

80 

57 

90 
59 

89   88 
6*   70 

85 
65 

80 

63 

86 
60 

86 
69 

91 
66 

88 
69 

87 
68 

80 
62 

85 

58 

87 
63 

89 
63 

91 
64 

89 
65 

S3 
58 

83.8 
61.1 

MONTICEI  LO 

MAX 

MIN 

71 
56 

69 
48 

76 
44 

82 
51 

83 
53 

81 
58 

85 
54 

89 
57 

80 
55 

67 
43 

81 
53 

87 
68 

77 
63 

78 
53 

88 
54 

89   85 
62   71 

85 
63 

77 
60 

84 
57 

88 
69 

89 
65 

85 

70 

80 
58 

84 
56 

86 
58 

88 

60 

89 
59 

90 
61 

86 

61 

80 
55 

82.5 
57.9 

PINF  BLUFF 

MAX 

MIN 

71 
56 

68 
49 

76 
47 

82 

56 

82 
58 

82 
59 

86 
57 

89 
59 

85 
53 

66 
46 

76 
54 

84 
62 

84 
60 

75 
48 

88 
58 

89   88 
62   72 

82 
65 

80 
61 

84 
58 

88 
67 

90 
65 

86 
72 

81 
63 

79 
59 

82 
58 

86 
59 

88 

59 

91 
61 

85 
64 

80 
6l 

82.4 
59.0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

68 
52 

68 
49 

77 
49 

82 
56 

82 

5R 

81 
60 

85 
58 

90 
60 

68 
52 

66 
47 

78 
55 

84 
63 

73 
54 

74 
50 

87 
57 

89   83 

64   7  3 

80 
65 

78 
63 

83 
60 

89 
68 

92 

67 

87 
72 

75 
63 

78 
60 

82 
58 

88 
60 

90 
61 

91 
63 

83 
64 

79 
60 

81.0 
59.4 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

SO 
65 

68 
50 

66 
48 

74 
52 

81 
57 

82 
61 

78 
59 

83 
59 

86 
63 

68 
46 

75 
52 

81 
60 

84 
65 

77 
56 

78 
56 

85   85 
62   68 

83 
64 

82 
63 

75 
60 

80 
68 

84 
66 

87 
69 

82 
70 

80 
61 

77 
58 

81 
63 

83 
63 

84 
65 

85 
64 

83 
56 

79. » 

60.3 

ROHwER  2  NNE 

MAX 

Mm 

79 
61 

66 

49 

68 
49 

75 
54 

80 
57 

80 
58 

79 
55 

84 
59 

87 
60 

67 
45 

66 
46 

80 
56 

87 
67 

75 
53 

77 
55 

88   87 
54   65 

81 
64 

81 
63 

76 
59 

82 
62 

87 
65 

85 
67 

85 

70 

79 
60 

78 
57 

82 
59 

85 

59 

88 
58 

90 
61 

82 
58 

80.2 
58.2 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

Mm 

71 
56 

68 
49 

75 
43 

81 
48 

82 

50 

82 
55 

84 
53 

88 
57 

83 
55 

66 
45 

78 
54 

85 
69 

75 
44 

76 
48 

86 
52 

89 
63 

83 
70 

85 
65 

78 
63 

81 
55 

88 
67 

88 
65 

85 

70 

79 
64 

78 
58 

82 
57 

86 
58 

88 
58 

88 
59 

84 
62 

79 
53 

81.3 
56.9 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Precipitation  excesses  in  the  northeast  counties 
continued  the  flooding  in  that  area.  Stretches 
of  the  White,  Black,  and  Cache  Rivers  in  the 
northeast  and  east-central  sections  remained 
above  flood  stage  throughout  the  month.  Locally 
heavy  rain  in  the  southwest  and  south-central 
counties  produced  flooding  stages  along  the 
Ouachita  River  and  tributaries  during  the  first 
week   to  10  days  of  the  month.    Rice  and  cotton 


spring  planting  was  severely  hampered.  Flooding 
and  cool  soil  temperatures  combined  to  delay 
cotton   planting    almost  30  days  in   some  areas. 

Maximum  sunshine  plus  cool  and  dry  weather 
set  in  during  the  last  2  weeks  of  the  month  and 
many  counties  in  the  central  sections  began  to 
feel  the  reinstatement  of  the  extended  6-month 
dry  spell  suffered  by  most  of  the  State, 

R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas    72202 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MAY    1966 


Station 

and  Depth 

Day  of  month 

9 
rj> 
K 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 
> 
< 

WARREN 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

73 
65 

79 
65 

78 
62 

76 

62 

78 
63 

77 
66 

82 
68 

83 
69 

78 
71 

75 
65 

72 
62 

80 
64 

80 
70 

78 
69 

82 
68 

87 
74 

81 
72 

86 
76 

60 
73 

82 
71 

86 

71 

88 
76 

82 
76 

80 
76 

80 
74 

87 
53 

83 
56 

86 
73 

88 
75 

86 
76 

84 
74 

81.2 
68.9 

i^s^rSss^^s.^^x  ^d5;?;1^  fr^RrENsysG^^'iT-M.5011-  typei  sandyloam-  <**>*>  ™*.  <****.  instrumentation.  PalmER 


EVAPORATION  AND  WIND 


NORTH  CENTRAL       02 
MOUNTAIN  HOME  C  OE  EN6 


WEST  CENTRAL 
RUSSELLVlLLE  4  N 


CENTRAL  05 

blakely  mountain  dam 


EAST  CENTRAL        06 
STUTT6ART  9  ESE 


SOUTHWEST 
HOPE  3  NE 

NARROWS  OAM 


SOUTH  CENTRAL 
WARREN 


EVAP 
WINi) 
MAX 


EVAP 
WINS 
MAX 
MIN 


Day  Ol  Month 


.121  , 
14  25 
831  85 
50      49 


10      11      12      13      14      15       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


EVAPI    .0*1   .03    .18 
WINoi      13!     231      33 


EVAP 
WIND 


19    .21 
25      22 


19    .22 
16      25 


20| 

.19 

22 

19 

92! 

95 

57 

57 

.20 
55 
92l  TO 
53      42 


,14     .19     .04 
37       36      41 


.07    .10    .09    .08    .12    .09 


EVAP 

.09 

.04 

.19 

WIND 

57| 

B* 

48 

MAX 

781 

6* 

80 

MIN 

63, 

'I 

51 

EVAP 

# 

•I'! 

WINO 

29 

47 

31 

EVAP 

.051 

.06 

•  231 

WINO 

10| 

12 

23 

MAX 

70 

7b 

ei< 

MIN 

5« 

65 

51' 

EVAP 

.04 

.13 

WINO 

l1 

1 

2 

MAX 

->9 

67 

78 

WIN 

65 

63 

53 

.10'  .09 
13       13 


.1*  .22  .26    .18 

28  22  28       34 

90,  93  90      93 

71,  66  58      55 


21    .18    .22    .20 
25]      2*!      32      37      171 


.19  .23 
31  28 
86       89 

5*1 


.15    .19 
21       17 


.15  .2*  .31  .20  .20  .24    .13    .13 

16  27  61  101  57  153      66      76 

87  99  94  66  80  74      87:      7*1 

6*  65  64  4*  45  55      65      54 


,19!  .20;  .15    .17    .04 
11!      1*1     50'     22      42 


.20  .21  .12  .14 

12  13   23  U 

92  92,  70  72 

51  62l  50  49 


.1* 

3*! 

.11' 
12 

55! 


•°, 


.18  .2^ 

*1  120 

B9|   89 

55   59, 


,16!  .25 

23   33 


.171  .22 
11  26 
93   96 


.1*  .27i  .27 
30  301  30 
93 

56 


91 
62 

93 
55 

.19 

.23 

17 

33 

91 

92 

67 

53 

-   .08  .21 

7    5   5| 


.20  .26  .17 

126  110  20 

85  91  85 

68  6*  63 


.20 


.17  .22  .1* 
IS   2l|  36! 


.07  .08  .13 

2)   3   15 


6.66 

593 

87.1 

56.1 


.26  .28  .28 
*9  *1  61  13* 
91   99  101   87 

6S   70|   70   70 


.21  .*3 
36   36 


1*  .1* 

15  is! 


.23  .24  .29  .14 

27l   35i  301   18   20 


.15  .12  .13  .11 

?!*!** 


.06  .21  .30!  .261  .40 

76  68  49   15  35 

71  83  91   97  96 

59  59  60l   6*  67 


.18  .2*  5.63 

12  12  763 

91  89  (8.6 

63  65  58.* 


.24  .26  9.56 

25   20   811 


.1*1  .10 

3l   3 


19  .19  .22  .34  .25 


19   531   »0   33 


.15  .2*  .16 

27   19  9 

89!   79   87  84 

61  6l! 


l   "| 


11  .15  .18  .17  .25  .25 

13   10   25   38!  23   19 
90   9*   88   90   90 


6TJ  at      66 


,18  .20  .22  .11  .24  .24  .19  .21  .11  .26  .06  .2*  .33I  .20I  .20  .251  .IS  .1t|  ,2*^  .25! 

1    5    1    l    1-    -    -    -,-i-   -,.'.    .   .|-i.,.'. 

96!   86J   91|   99|  100 
65   64   66   72!   73 


52   57   61 


89 
68 


92   98 
68   68 


21  .25 
12   15 


2.818 
199 


32  6.67 

37i  1907 
86.9 
60.6 


20  .22 

14,   15 


581   57   59   58 


.03  .23  .06  .50  .28 

7    9  6    1]    2 

93i  94  100  100   98 

55   54  54   56   68 


91 
57 


,26 


5.98B 
826 

5.21 

636 

83.7 

58.5 


,31!  6. 206 
2!   12    . 
99'  -  I  90.1 
70,  -   60.5 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


ALUM  FORK 
ALY 

M1TY  3  NE 
ANTOINE 
APLIN  I  W 
APPLETON 
ARKADELPMIA 
ARKANSAS  CITY 

ARKANSAS  POST 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALO  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0    1 

BEEBE 

BEECH  GROVE 

BEE0EV1LLE 

BENTON 

BENTONVILLE  9  WSW 
BERRYVILLE  4  NW 

.  FORK 
BISMARCK  2  5E 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUE  MOUNTAIN  OAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVlLLE 
BONNERDALE 

B00NEV1LLE  6  NW 
B00NEV1LLE  7  NE 
B00NEV1LLE  6  NNE 
BOONEVILLE 
BOTK1NBURG  2  S 
BOUGHTON 
BRANCH  4  NW 
BRANCH  3  SW 
8RJNKLEY 
BUFFALO  TOWER 

BULL  SHOALS  DAM 
BUROETTE 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMOEN  1 
CAMDEN  2 
CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 

CLARKSVILLE  6  NNE 

CLINTON 

COMBS  3  SE 

COMPTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CRQSSETT 

CRYSTAL 


0130  i 
0136  i 
0150  i 


0326 


PERRY 
i  POPE 
CLARK 
DESHA 

|  ARKANSAS 
1  HOWARD 
J  WOODRUFF 


i  03,  WHITE 


0460  i 


03  INDEPENDENCE 
1  INDEPENDENCE 
0530  03  WHITE 
0534|  03  GREENE 
i 0536! 03  JACKSON 
0582  05  SALINE 

| 0586  01  BENTON 
0616  01  CARROLL 
066to  04  POLK 

|  0724  05  HOT  SPRING 
0746  03  LAWRENCE 
0764  OV   GARLAND 
0798  0*|  YELL 

oeoo  oe  nevada 

0606  03  MISSISSIPPI 
il  05  HOT  SPRING 


0825  04 

0826  04 
627  0* 


LOGAN 
LOGAN 
LOGAN 


1020   02   BAXTER 
1052    03'  MISSISSIPPI 
| 1102;  06    PULASKI 
,  1132'  021  IZARD 
1 11521 08    OUACHITA 
115*|  08    OUACHITA 
122*1  06    LONOKE 
1236    OS1  GARLAND 
14421  06    MONROE 
1*5S|  0*    JOHNSON 


1*57'  0*.  JOHNSON 
'  1492>  02    VAN    l 
1574    Oil  MADI 
1582'  01|  NEWTON 
1596    05|  FAULi 
1632,  031  CLAY 
1666    0*|  POLK 
17  30    09,  ASHLEY 
"750    05.  PULASKI 


»EN 


NER 


6  I    <■ 


1   E 


iej4  07; 


IKE 


AIRPORT 


DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE    SCS 
DARDANELLE 
DE    QUEEN 
DERMOTT    3   NE 
DES    ARC 
OEvlLS    KNOB 
D1ERKS 
DUMAS 


EL    OORADO    I 

EUOORA 

EUREKA    SPRINGS 

EVENING    SHADE    1    NE 

ETTEVILLE    FAA    AP 
FAYETTEVILLE    EXP    STA 
FORDYCE 
FOREMAN 
FORREST    CITY 
FORT    SMITH   WB    AIRPORT 

FORT    SMITH   WATER    PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY  4  E 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREERS    FERRY    DAM 
GURDON 

HAMBURG 

HAROY 

HARRISON 

HARRISON    FAA    AIRPORT 

HECTOR 

HELENA   5   NW 

HOPE    3   NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

HUNTSVILLE 

HUTTIG    DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

REISER 

KEO 


1 1829    05    FAULKNER 

;  1B34  04  YELL 
1835|  041  YELL 
1338    o*    YELL 

I  1948,  07J  SEVIER 
1962  09!  CHICOT 
1968, 06    PRAIRIE 

l  19821  04  JOHNSON 
20151 07  HOWARD 
21*Bi  09J  DESHA 

23001  08    UNION 
2355   09   CHICOT 
235&I  01!  CARROLL 
|  23661  02,  SHARP 
1  2443    Oli  WASHINGT. 
■   WASHINGT' 


540'  08    DALI 


LITTLE  RIVE 
|  ST  FRANCIS 
SEBASTIAN 


2578  0*  CRAWFORD 
2670  07  HEMPSTEAD 
2760!  03  WHITE 
27941 02  SEARCY 
2842'  07  PIKE 
2922  04  YELL 
J  2930  01  BENTON 
2946  01  CARROLL 
2962  05  FAULKNER 
2976J  04,  SEBASTIAN 

|  297BJ  02  CLEBURNE 
|  3074;  08  CLARK 
!  3088  091  ASHLEY 
3132  02.  SHARP 
BOONE 
!  BOONE 
I  POPE 


HILLIP 


3*2 


3442i  07  SEVIER 

■  6  05  GARLAND 
3540|  01  MADISON 
3556J  08  UNION 

4  07'  LITTLE  RIVER 

0  01  NEWTON 
4  05  GARLAND 
4  03  CRAIGHEAD 

1  03  MISSISSIPPI 

2  06  LONOKE 


33    36 

3   33 

34   47 

34   27 

34   41 

35    28 

35   32 

35   35 

35    *8 

36    05 

3*  47 
34  17 
34  02 
34  58 


to 

07 

33 

37 

3* 

02 

19 

35 

18 

H 

18 

11 

49 

94 

A5 

35 

04 

36 

11 

15 

26 

3* 

33 

36 

21 

36 

34 

29 

34 

18 

36 

0/ 

W 

06 

33 

41 

^•> 

55 

34 

23 

35  12  | 
35  13 
35  13 


35 

39 

31 

52 

35 

21 

35 

16 

3* 

m 

35 

92 

36 

12 

35 

4V 

57 

36 

07 

35  04 
35  13 

34  02 


33  53 

33  13 

33  07  i 

36  24  ! 
36  05 
36  00  ; 
36  06  I 


35  39 
33  37 
35  08 


34  53 

36  2* 

36  18 

35  14 


94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 
93  25 


91  21 
93  58 
91  22 
91  34 
91  47 
91  38 
91  53 

90  38 

91  06 

92  37 


93  09 
91  06 
93  11 


93  59 
93  50 
93  54 
93  55 

92  28 

93  20 

94  00 
93  59 

91  12 
93  30 

92  34 

89  57 
92  04 

92  08 


93  18 
92  28 

90  35 
9*  25 

91  56 

92  27 

93  43 

92  25  i 

93  2*  , 
93  2*  , 

93  09 


6101 
511 

1200 


94  22 

94  09 

93  48 

91  27 

92  43 

93  33 

93  38 

94  26 

93  22 
92  23 

94  15 

39  31  I  92  00 

33  55  93  09 

33  1*  91  48 
36  19  91  29 
36  I*  '  93  07 
36  16  I  93  09 
35  2B  92  58 

34  3*  90  *0 

33  43  I  93  33 

34  22  93  41 


35  50 
35  *1 

34  36 


92  05 
94  03 

93  11 
93  0* 
90  42 
90  05 
92  00 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


6P<      7A 

5P|      7AI 
6PI      7A 


JAMES    V.    WILLIAMS 

RUBY    B.    OWENS 

LITTLE   ROCK   WATERWORKS 

REBA   Y.    SWAIM 

ALTA    F.    GARNER 

OWEN    B.    HENDRIX 

HOBART   WATTS 

RONNIE    BARTLETT 

TILLMAN    E.    LAWRENCE 

CLARENCE    L.WESTMORELANDI 

NATIONAL   PARK   SERVICE 
PAULINE   A   PINKERTON 
TOHMIE    D.    PEEBLES 
UNIVERSITY   OF    ARKANSAS 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS    I 

DONNIE    BRYANT 

0.     C.    HENRY 

B.    8-    HAMMOND 

P.   M.    BRECKENRIDGE 

ETTA    C.    BURKS 

CENTERTON    STATE    HTCHRY 

EDWIN    L>    CHAMPLIN 

ANNA    M.    LUES 

MRS*    LOUISE    H.    YATES         ! 

WILLIAM    R.    WILLIAMS 

U    S    CORPS   OF    ENGINEERS   ' 

U   S   CORPS   OF   ENGINEERS 

R.   P.    PLYLER 

JOE  E.  ATKINSON 

0.  E.  KETCHUM 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE   ' 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  E.  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  1NGERSOLL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE   < 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE  | 
RICHARD  I 


tflLLIA 


IYATT 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  HALE 

8.  m.  walther 

austin  d.  harris 

mixon  m.  bailey 

mary  reider 

john  l.  ta1t 

ark  power  ano  light  co 

joe  v.  havener 

dr.   irving  t.  beach 

university  of  arkansas 
earl  b.  ridoick 
otto  davis 
jonah  lee  sims 
bill  johnson 
winfred  0.  polk 
marvin  walker 
u  s  forest  service 
!  walter  c.  timm1ng 
ferna  jones  tedder 

i  william  a.  brown 
1  joseph  a*  moudy.  jr. 

u  s  soil  cons  service 

jack  e.  Burks 
1  0*  tucker  vasser 

radio  station  kvsa 

c.  j.  rister 

mrs.  gloria  m.  vickers 

thomas  f.  hinsley 
'  travis  c.  keahey 

u  £  fed  aviation  agency 
j  city  of  eudora 
walter  h.  peterson 
opha  wolfe 

u  s  fed  aviation  agency 
university  of  arkansas 
arkansas  forestry  comm 
leslie  p.  callens 
thomas  a.  moore 
u  s  weather  bureau 

james  l.  cr1stee 
'  ina  j.  logan 

bessie  £.  akers 

mrs  ida  a  killion 

cl01de  w.  benedict 

george  w.  odgen 
1  glenn  s.  justice 
1  ralph  l.  bant* 

charles  f.  ford 

dorothy  m.  been 

:  u  s  corps  of  engineers  ' 
!  roy  s*  robbs 

allen  j.  linder 

theresa  donaldson 

bea  gray  beene 

u  s  fed  aviation  age no 

mrs*  etta  g.  launius 

DURWOOO    E.    JOHNSON.    Jft , 
RUTH    HAMILTON 
AVAOELLE    WHISENHUNT 

ELIZABETH   W.    FRIDAY 
U   S   NATL   PARK   SERVICE 
MAY    PEARL    MARKLEY 
U   S   CORPS   OF   ENGINEERS 
W*    E.    MCDOWELL 
JAMES    S.    VAUGHAN 
LURA    B.    SYKES 
BENEDICTINE   SISTERS 
MAXSIE    TAYLOR 
R.    A.    WALLER 


STATION 


KINGSLAND    3    SSE 

LAKE    CITY 

LAKE    MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 
J  LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
I  LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
[  LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  5  N 

MALVERN 
MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 


i  OAM  8 


MAUMEE 

MELBOURNE  5  wi 
MENA 

MILLWOOD  DAM 
MONTI CELLO 
MONTROSE 


MORRILTON 
I  MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGA2INE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
I  MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
I  MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

'  MULBERRY  6  NNE 
. NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
| NASHVILLE 
l NATHAN  4  WNW 

NATURAL  DAM 

NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

NOR FORK  DAM 

ODELL  3  N 

ODEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA 

0WENSV1LLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PARIS 

PARIS  4  WSW 

PARKIN  2  W 

PARKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PINE  RIDGE 

PINEY  GROVE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 


1 RATCLIFF 

RAVANA 
I REMMEL  DAM 
I  ROGERS 

j  ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE  4  I 

; SAINT  CHARLES 

I  SAINT  FRANCIS 

i  SALEM 

i SEARCY 

I  SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

I  S1LOAM  SPRINGS 
5PARKMAN  3  WSW 


STAMPS 
| STAR  CITY  *  ENE 
| STORY 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 
i SU6IACO 
I  TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 
I WALDRON 
| WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 
WEST  FORK 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING 
WHITE  ROCK 
WING 
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OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

PIKE 

BOONE 

GRANT 

PULASKI 

PULASKI 
01  NEWTON 
06    ST    FRANCIS 

08    COLUMBIA 
08    COLUMBIA 
05    HOT    SPRING 
02'  FULTON 
06!  LEE 


INSETT 
4666|  02    SEARCY 
4696!  02i  SEARCY 
4746    02     IZARD 
47561  04     POLK 


LITTLE    RIVER 

DREW 

ASHLEY 

CALHOUN 

CONWAY 

MONTGOMERY 

LOGAN 

BAXTER 

BAXTER 

STONE 


FRANl 


4839!  07 
4900  09 
4906  09 
4934  08 
4938  05 
4989  07 
5010  0* 
5036  02 
5036  02 
5046  02 

5072J  04 


021  BAXTER 

I  5354  Ol!  WASHINGTON 
|  535B  07!  MONTGOMERY 

5376  07!  HOWARD 
,  5*80  03|  MISSISSIPPI 
5*98  05i  SALINE 
5508  0*  FRANKLIN 
j  551*,  0*  JOHNSON 
I  5562  03^  GREENE 

5576  0*  LOGAN 

5577  04  LOGAN 


33  50 

35  *9 

34  51 


34  44 
3*  46 

35  *6 


36  29 

33  32 

35  5* 

36  03 
36  05 

34  35 

33  41 
33  38 
33  19 
33  19 

35  08 
.  33 

33  10 


35  3* 

36  09 
34  00 

33  57  ! 

34  07 

33  38  I 

34  1* 

35  36 


CROSS 
SCOTT 

NEWTON 
PERRY 
JEFFERSON 

JEFFERSON 


5586  06 
I  5991  04 

5602  01 

5691  05 
'  5754,  09 
I  57561  0* 

5760|  Q7j 

5770  08  CLARK 

5820  03l  RANDOLPH 

5866  09|  ASHLEY 

5908  081  NEVADA 
5910,  08!  NEVADA 
59701  02,  MARION 
600S|  04'  LOGAN 
6OO61  0*  FRANKLIN 

!  6007J  0*  FRANKLIN 
6008  04  LOGAN 
6016  07;  MILLER 
6102  05  HOT  SPRING 

j  6248  01  BENTON 

I  6253J  09  DESHA 

6352! 0*  POPE 
.  6376  06  ARKANSAS 

6380  03'  CLAY 
1  64031  02  FULTON 

6506!  03!  WHITE 

6566  05|  GRANT 
,  6586,  02l  VAN  BUREN 

662*| 01,  BENTON 

67661  08    DALLAS 

680*    071  LAFAYETTE 
6823    091  LINCOLN 
6890J  07;  MONTGOMERY 
6918    06    ARKANSAS 


BRADLEY 

WASHINGTON 

CRITTENDEN 

FULTON 

FRANKLIN 

YELL 

CROSS 

MARION 


92  16 
90    26 

92  28 

93  51 
92  33 
92  35 
92    14 

92  19 

93  05 

90  43 

93   ! 

93  13 
92    *9 

91  32 
90    *6 

90  25 

92  38 
92    39 

91  59 

94  15 


35  48 
34  38 
33    46 

33  *3 

34  37 

35  29 

35  38 

36  03 

33  18 
35    16 

35   16 

34  *8 

35  97 


92  ■ 

93  36 

93  41 
92  23 
92   23 

92  03 

94  01 

93  43  I 
93  36  I 
93  52 
93    92 


1    57 
I  36    13         92    15 


34  10 
36  16 
33    14 

33  48 
33  *6 
36  13 
33  17  I 
39  21 
39  22 
39   18 

33  04 

34  26 
36    20 

33    46 

33  20 

34  23 
36  27 
36    23 

33  13 

34  27 
33  39 
36  11 
33    54 

33   22 

33  57 

34  42 


33  27 

34  54 

36    08 


35  55 

i    08 

36  19 
33  *1 
3*  37 
33  I* 
36    13 


94    2* 

93  48  : 
93    55    ' 

89  59    I 

92  49    I 

93  50  I 
93   27  I 

90  29  j 
93  43  I 
93    46    ! 

90  35 

93  57 
93  15 
92    46 

92  01 

91  56 

93  54 
93    12 

90  59 

91  30 

93    23 

93    23 

92  51 


arkansas  forestry  cow 
ressa  st.  clair 
i  little  rock  waterworks 
mabel  l.  forrester 
ethel  pumphrey 
pierce  a.  reeder 
u  s  weather  bureau 
little  rock  waterworks 
lola  d  johnson 
raymond  d.  burnett 

earle  e.  graham 
arkansas  p  +  l  co. 
radio  station  kbok 
john  h.  mckee 
thomas  b.  turner 
i  station  kpca 


396|   6P   7A 


318   5f*  7A 


1387;   SSI  SS 


91  16 

93  09 
91  08 

90  08 

91  50 

91  45 

92  21 
92  19 

94  33 

92  54 

93  29 
91  47 
93  31 
91  32 
91  25 
93  39 

93  27 

94  00 
94  06 
90  56 


90  11 

91  32 
93  57 


I  MINNIE  I 
BARBARA 


RICHARD 


J.  CRAIG 
II TA  COOPER 
U    ST.  JOHN 


U  5  ENGINEERS 
RADIO  STATION  KHBM 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PERRY  D.  MALLETT 
WILLIAM  E.  BLACK 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
RADIO  STATION  KTLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NELL  A.  TAPLEY 

HENRY  G.  ARVIN 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
HOWARD  CO.  HOSPITAL 
EDNA  J.  WESTFALL 
MRS.  NONA  L.  HA1LEY 
ELSIE  F.  WARD 
I  LEVI  W.  TIMS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  CLARA  W.  HURST 
U  S  FOREST  SERVICE 
J.  T.  HARGIS 
WILLIAM  T  WALLACE 
MRS.  GUY  E.  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 
MRS.  AMANDA  H.  FRITZ 
RADIO  STATION  KDRS 

I  FRANK  TAYLOR 

1  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

INACTIVE  10/1/63 

BOHAR    K.    HANSARD 
:  ETHEL    CARLTON 
j  A.    0.    HOLBROOK 

HARRY    W.    WHITE 
I  U    S    FEO    AVIATION    AGENCY 
I  MRS.    W1U-1E    GARRETT 
1  MRS.    NORMA    T*    JONES 

BENEDICTINE   SISTERS 
'  PEARL   NEWTON 

I  R.    P.    HAMBY 

<  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

1  EULICE  MARKLE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
I  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
i  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
I  LULA  M.  WEEKS 
I  PANSY  LA  RUTH  TERRY 
I  ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
j  HOWARD  FOWLER 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
1  J.  H.  FONDREN 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
,  GlLLIS  R.  NEELEY 

ALGER  B.  POMEROY 

ADAM  C.  MELTON 
1  ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

REEDIS  ALLEN 
I  DR.  1RV1N  A.  WILLS 

MATTIE  D.  M1ZELL 

HUBERT  A  BAKER 
I  8URNICE  FRIZZELL 
NORA  L.  MAYBERRY 
SALLYE  HAYES  BORCHERT 

N1VERSITY  OF  ARKANSAS 
NEW  SU8IAC0  ABBEY 
IDELLA  0.  NORWOOD 
u  S  WEATHER  BUREAU 
WILLIAM  0.  B1VENS 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CHARLEY  L.  SHARP 
IRENE  CANTRELL 
I  MEMPHIS  UTIL  COMM 
THOMAS  W.  CONE 

FOREST  SERVICE 
MILES  B  TURNER 
RADIO  STATION  KWYN 
CARL  WALKER 
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REFERENCE    NOTES  „«^V« 

MAY    1966 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Adams  Field,   Little  Rock,   Arkansas  72202,   or  to 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  bv  the  number  of  observations. 


OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snoi 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,   indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES;       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
-H-      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  stati. 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C       Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,    except  where  indicated  by  reference  'R\     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 

the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means    variable. 

ft       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.    C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintende 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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ft    ft    # 
NORTHWEST          01 

BENTONVlLLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

84.2 
85.0 
13.5 

94.8 
85.0 

60.0 
61.4 
59.3 

61.1 
60.1 
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.60 
1.02 

6 

6 
6 
6 

6 

.0 
.0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

1 
1 
2 

0 
0 

1 

0 

1 

SILOAM  SPRINGS 

85.3 

61.1 

73.2 

95 

30ft 

51 

1 

0 

7 

0 

0 

0 

3.25 

1.96 

6 

•  0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

72.6 

•  2.3 

1.91 

•  3.23 

.0 

*   tt   * 
NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

90.7 
89.4 
87.9 
85.8 
85.6 

55.3 

57,6 
56.9 
61.6 
58.0 

73.0 
73.5 
72.4 
73.7 
71.8 

-  3.7 

102 
101 
98 
97 
97 

28 

29 
29ft 
29 
28 

38 

41 
43 

46 
41 

i 

4 
3 

5 
8 

15 
12 
10 
11 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.25 

,69 

.76 

1.89 

2.78 

-  4.21 

.20 
.51 

.36 
1.28 
1.68 

6 
6 

30 
8 

14 

,0 
.0 
,0 
,0 
,0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

2 
3 

4 

0 
1 

0 

1 

2 

0 
0 

0 

1 
1 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

YELLVILLE 

87.4 
86.1 
85.6 
89.3 
87.8 

60.3 
62.3 
60.2 
61.6 
37,1 

73.9 

74.2 
72.9 
75.3 
72.5 

•  1.6 

99 
97 

98 
104 

100 

29ft 

30 
30 
29 
29ft 

44 
54 
43 
43 
41 

11 

2 

0 

5 
2 

4 

10 

6 

7 

11 

11 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

•  59 

1.12 

1.14 

.66 

.87 

-  3,33 

.37 
.61 
•  67 
.48 
.40 

30 
8 
6 
8 

6 

,0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 

2 
2 

0 
1 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

73.3 

•  2.4 

1,08 

-  3.19 

,0 

*   «    « 
NORTHEAST          03 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEEDEVILLE 

90.0 
89.7 
89,3 
91.6 
89.8 

61.9 
62.8 
61.0 
58.2 
63.4 

76.0 
76.3 
75.2 
74.9 
76.6 

101 
100 
100 
101 
101 

28 

28 

28 

29ft 

28ft 

46 
46 

44 
41 
47 

1 
1 
1 
1 
1 

2 

2 
3 
2 
1 

15 
15 
13 
18 
15 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.37 

.61 
.83 
,23 

1.95 

•  3.94 

,21 
.44 

•  39 
.09 

•  93 

30 

6 

30 

7 
7 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

Blytheville 

CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

92.1 

88.8 
90.2 
89.4 
90.2 

66.4 
62.5 
64.7 
65.1 
65.1 

79.3 
75.7 
77.5 
77.3 
77.7 

.7 

-  1.9 

-  .8 

-  ,3 

103 
98 
100 
100 
99 

27 

28. 
28* 
28 
28 

53 

47 
51 
49 

48 

1 
1 
1 
1 
1 

0 
1 

0 
4 
1 

20 
15 
17 
16 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.69 
3,29 

.90 
1.64 
1.06 

-  .60 

•  ,62 

•  2.80 

-  2.53 

1.19 

1.92 

.54 

.98 
.86 

14 
14 
14 
14 
13 

,0 
,0 
,0 

■  0 

■  0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
1 
2 
1 

1 
1 

0 
0 
0 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

89.0 
90.3 
87,9 
89.8 
89.2 

64,1 
65.3 
61.5 
62.9 
64,6 

76.6 

77.8 
74.7 
76.4 
76.9 

-  r.o 

-  2.5 

-  1.6 

98 
100 

98 
101 

100 

28. 

28 

28 

29 

28 

51 
32 

49 
46 
49 

1 
11* 
11 

1 

I 

0 
0 

1 

2 

0 

16 

17 
12 
17 
15 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.90 

1.33 

.95 

.50 
1.37 

•  2.19 

•  2.76 

•  3.49 

.82 
1.14 
.84 
.20 
.93 

9. 
13 
13 

6 
13 

•  0 
.0 
,0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 
0 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

76.6 

•  1.0 

1.31 

ft  2.44 

•  0 

ft   ft    ft 
WEST  CENTRAL       0* 

APPLETON 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
OARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

91.  2M 
90.6 
88.3 
89.5 
81. 7M 

M 
61,9 
63,8 
62.0 
63, 3M 

M 
76.3 
76.1 
75.8 

72. 5M 

•  1.8 
.  3.0 

98 
99 
98 
99 
92 

27. 

29. 

29 

28 

29. 

49 
51 
49 
51 

1 

1 

1 

10 

0 
0 
0 
2 

18 
11 
16 

4 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

•  00 

•  TT 
2.33 

.86 
1.41 

•  3,55 

•  3.34 

.00 
.47 
.98 
.44 
.89 

6 

6 

30 

6 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 

3 
2 
3 

0 
0 
3 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

87.7 
86.4 
86.4 

87.5 

63.7 
59.1 
62,2 

63,2 

73.7 
72.8 
74.3 

73.4 

•  2.9 

•  2.9 

•  2.4 

96 
95 
96 

99 

30. 
29. 
30« 

29 

55 

47 
49 

52 

1 
1 
1 

1 

0 
2 
0 

0 

11 
8 
6 

10 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

1.23 

2.74 

.26 

1.93 

-  3.12 

•  4,47 

•  2.19 

.42 

2.10 

.15 

1.24 

6 
6 
16 

6 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

0 
0 
0 

0 

5 
3 
1 

3 

0 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

1 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

89.2 
89.8 
88.3 
91.2 
81. 2M 

61,0 
58.1 
63.5 
62.1 
61, 8M 

75.1 

74,0 
75,9 
76.7 
71. 3M 

.  2.6 

98 
99 
96 
100 
91 

29 

28 

29. 

29ft 

29 

51 
45 
52 
49 
53 

3 

1 

20 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

1 

14 
17 
11 
19 

2 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

1,19 
.81 
,92 

.40 
3.00 

•  3,40 

.60 
.46 
.70 
.40 
2.27 

6 
6 
6 
16 
6 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

2 
1 

4 

1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

DIVISION 

74.8 

-  2.1 

1.28 

-  3.29 

.0 

*    *    ft 
CENTRAL             OS 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

90.2 
88.9 
89.2 
89.7 
89.0 

62.9 
60.0 
59.9 
62.4 
60.2 

76.6 
74.5 
74.6 
76.1 
74.6 

-  2.4 

98 
100 
100 

100 
100 

27 
29 
30 
29 
29 

48 
44 
43 
47 
45 

1 
1 
1 
1 
1 

0 
3 
4 
1 
2 

20 
13 
15 
16 
14 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.12 

T 

,19 

,42 

.76 

»  3.54 

.12 

T 
.11 
.23 
.39 

30 
30. 
14 
29 
6 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

.0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
0 
1 

2 

2 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRP0RT//R 

MALVERN 

MORRILTON 

90.7 
89.4 
91.6 
90.2 
90.9 

64.7 
61.2 
64.4 
59.6 
64,4 

77.7 
75.3 
78.0 
74,9 
77.7 

-  1.7 
•   .9 

-  .6 

100 
98 
101 
101 
102 

29. 

29 

29* 

29 

28 

51 

44 
49 
44 
49 

1 

1 
1 
1 
1 

0 
2 

0 
2 
0 

17 
13 

JO 
17 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.31 

T 

.69 
1.20 

.64 

-  3.00 

-  2.92 

-  3.26 

1.00 

T 
.27 
.77 
.41 

29 

18. 

29 

29 

29 

.0 
.0 
,0 
•  0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
3 

3 

2 

1 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
JUNE    1966 


Continued 


NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  *  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTSART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

DIVISION 


06 


07 


SOUTHWtST 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TtXARKANA  WB  AIRPORT  119. 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 


08 


ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

DIVISION 


SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  *  ENE 

DIVISION 


Temperature 


<S 


89.9 
90.7 
89.7 


90.7 
90.2 
88.9 
89.1 
90.6 

89.3 
89.  5 
89.* 
90.7 
89.8 

89.6 
88.9 
89.  5 

89.  *M 


89. 3M 

91.0 

88.6 

88.* 

89.* 

88.1 
90.3 
88.7 
89.2 


87.0 
90.3 
89.7 
89.6 
89. 5M 

90.0 
89.1 
89. 1M 
90.1 


90.* 
91.6 
91.9 
91. 9M 
89.8 

90.* 
90.8 
88.9 
90.2 
90.8 


61.2 
61.2 
62.* 


61.6 
62.8 
62.* 
62.2 
67.9 

6*,0 
62.$ 
62.9 
63.2 
63.9 

66.  5 

66.6 
63.5 
63,  1M 


63. 7M 

60.2 

63.1 

61.5 
59.* 

60.2 
65,0 
63,5 

65.0 


63.6 
6*. 3 
63.2 
6*.0 
61. 7M 

62.8 
65.8 
59,  8M 
61,9 


63 
63.6 
65.0 
66, *M 
6*. 2 

66.* 
66.* 
6*. 9 
63.7 
62.2 


75.6 
76.0 
76.1 


76.2 
76.5 
75.7 
75.7 
79.3 

76.7 
76,0 
76.2 
77.0 
76.9 

78.1 
77.8 
76.5 
76, 3M 

76.8 


76. 5M 

75.6 

75.9 

75.0 

7*.* 

T*,2 

77.7 
76.1 
77,1 

75.8 


75.3 
77.3 
76.5 
76.8 
75. 6M 

76.* 
77.5 
7*.5M 
76.0 

76.2 


76.8 
77.6 
78.5 
79. 2M 
77.0 

78.* 
78.6 
76.9 
77.0 
76.5 


1.9 


-  1.9 


-  2.7 

•  1.5 

•  1.0 


-  1.6 


2.9 
1 


2.3 
2.5 


2.1 
3.5 


4.0 


•  2.3 


-  3.3 


99 
100 
98 
97 
99 

98 
99 
99 
99 
97 

98 

98 

97 

100 


29 
29 
29. 
29 
28 

28 

30* 

29 

29 

28 

29. 
30* 
28 


98  29 
100  27 

99  30 
99  28 
99  30 


77.7 


1.9 


1.5 


Precipitation 


1 

18 

3 

22 

0 

22 

0 

22 

1 

19 

0 

17 

0 

20 

0 

16 

2 

18 

2 

19 

II 

Qu. 


.09 

.1* 

2.35 


.30 
,*1 
T 

■  19 
.TT 

1.15 

.38 
.05 
.00 
,68 

.02 
,06 
.56 

1.03 

.*0 


1.51 
•  *T 
.65 
.71 
.88 

.71 

.62 

2.00 

.78 

.93 


•  *7 
.30 
.25 

,08 
1.79 

.38 
.33 

.** 
.0* 

,*5 


.16 
.*5 
.80 
.73 
T 

.17 

.1* 

1.10 

.*0 

T 

.*0 


*.*0 


3.60 


•  3.8* 

-  2. 97 

-  3.11 

•  3.89 


.05 

.10 

2.25 


3.11 
3.0* 


3.06 
3.11 
2.98 

3,*9 
3.06 
2,88 

1.50 
3.56 

3.10 

3. 27 

2.46 

>    3. 21 
■   2.29 


l.*0   30 


,3* 
.65 
.68 
.56 

,60 

.57 

2.00 

.57 


.*7 
.30 
.23 
.08 
1.70 

•  38 
.33 

.*3 

.0* 


.09 
.38 
.80 
.53 

T 

.09 
.1* 
.95 
.36 

T 


.0 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:        10**    ON    THE    29TH    AT    MOUNTAIN    VIEW    2    ESE 

LOWEST    TEMPERATURE,  38'    ON    THE    1ST    AT    CALICO    ROCK 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,  3.75    INCHES    AT    GREEN    FOREST    4    ESE 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,  .00    INCH    AT    2    STATIONS 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,        2.27    INCHES    ON    THE    6TH    AT    WHITE    ROCK 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  62   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

"5 

H 

Day  of  Month 

1     2  |  3 

4  | 

5 

6 

7  ~[ 

8  |  9  1  10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19  1  20  |  21 

22      23   |  24 

25      26      27 

28   29 

30 

31 

•   *   • 

NORTHWEST           01 

BENTONVILLE  5  WSW 
BERRYVILLE  4  NW 
BUFFALO  TOMER 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 

1.96 
1.61 
.64 
1.62 
2. *T 

T 

T 

.56 

T 

.55 

.91 

1.50 

.93 
.05 
.71 
.66 

,86 
.56 

.04 

.50 
.18 

.13        .04 

.04 
.10 

,0A 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

ORAVETTE 

GREEN  FOREST  A  E5E 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPOPT 

2.60 
2.09 
3.T5 
.79 
1.08 

T 

T 
1.12 

T 

T 

1.64 
.65 

.65 

.80 

.80 
•  9A 
.82 

.28 

.14 

T 

T 

•  08        T 

•  A8 
.61 

T          T 

.08 

.02   T 
.36 

T 

.84 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON 
OOELL  3  N 

2. OS 
•  A3 
.93 
.80 

2.66 

1.55 
.33 

.60 

l.SA 

.35 

.25 

.10 

1 
.62 
.25      , 

.15 

T 
.10 

.06 

.50   .01 

.04 

T 
T 

.14 

ROGERS 

SILOAH  SPRINGS 

2.19 
3.  25 

T 

.10 
.02 

.03 
T 

1.02 
1.96 

.72 

.03 

.78 

.30 

,37 

.02   T 

.09   T 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  OAM 

.25 

.39 
.69 
.76 

l.»9 

T 

.20 

.15 

T 

.19 

.1. 

T 

.08 

.12 

.07 

.05 
.16 
.51 

1.28 

T 

.06 
•  11 

.08 

T          .15 

.06 
.36 
.17 

MAMHOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

2.78 
.59 

.98 
1.12 
1.1A 

.22 

.20 
.46 
.42 

T 

.61 

.78 
.61 
.67 

1*68 

T     .05 
.05 

.37 

T 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YeLLVILLE 

.66 
1.60 
.A3 
.«T 

T 

T 

.18 
.30 
.20 
.40 

.38 

.48 
.54 
.23 

.76 
.0*        T 

T     T 

.05 

NORTHEAST           03 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEECH  GROVE 

.3T 
.61 
.S3 
.23 
1,11 

T 

.44 

.29 

.06 
.03 

.12 
.09 
.01 
•  09 

.04 

.01 
.50 

1.24 

T 

T 
.14 

.21 

.08 
,39 

.07 
.95 

BEEOEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BUROETTE 
CORNING 

1.95 
.57 
2.69 
l.At 
3.29 

T 

.63 

T 

.93 
.09 
.01 
.55 

.32 

.59 

.68 

•  09 
1.19 
.59 

1.92 

.36 

.37 

.07 

.90 
.69 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
REISER 
LAKE  CITY 
{MARKED  TREE 

.61 
.90 
1.6A 
2.28 
1.06 

T 

.03 
.05 

.06 

.31 
.15 
.66 
.12 

.10 

.54   T 
•  98 
2.03 
.88 

T 

T 

.30 
.15 
T 

.10 
.03 

"'  NEWPORT 
OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 

1.90 
1.76 
1.33 

1.92 

.03 
.08 
T 

.82 

T 

.03 

.01 

.22   .82 

.30 

,76 

.03 
1.43 
1.14 
•  84 

•  87 

T 

! 

T 

T 

.01 
.01 
.16 

.28 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

,50 
1.37 

.20 
.03 

T 
.26 

.10 

.93 

.05 

T 

.15 

.13 

•    •    • 
WEST  CENTRAL        0* 

ABBOTT 
»LY 

APPLETON 
BIG  FORK 
BOONEVILLE 

.64 
■  1A 
.00 
.39 
.77 

T 

T 

.47 

T     T 

.20 

.64 
.19 

.11 

.14 
.19 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

2.33 
.2A 
.39 

.86 
l.*l 

T     T 

T 

.98 

.21 

.08 
.89 

.34 

.68 

T 
.17 

•  05 

.07 
T     .07 

T 

.02 

.03 
.17 

T 

T 

.02 

.57 

.11 
•  AA 
.33 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  A  E 

GREENWOOD 

HECTOR 

1.23 
2,74 
.37 
.«1 
.98 

T 

T 
T 

T 

.42 
2.10 
T 
.32 

.17 
.55 

.06 
.43 

.09        .30 
.18 
.11 

.12 

.40 

.59 

T 

.13 

.26 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

.26 

2. 34 
3.62 
1.95 

T 
•  02 

T 

.02 

.02 

1.47 
2.10 
1.2A 

T 
.02 

.30 
,19 
.18 

.07 
.06 

.15 

.57 

.74   .14 

.51 

T 
.37 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  A  N 

1.88 
1.19 

.58 
l.*9 

.81 

T 

1.36 

.80 

.51 

.46 

.22 

.29 

.04 

.A3 

.38 

.12 

.10 

,,j 

.05 

.07 
.07 

■  20 
.69 

.09 

SUBIACO 
WALORON 
WHITE  ROCK 

.92 

.40 
3.00 

.70 
T 
2.27 

.15 

T 

.14 

.03 

.07 
.40 
.45 

T 
.11 

CENTRAL             05 

i 

ALUM  FORK 

APLIN  1  W 

BENTON 

BISMARCK  2  SE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

.12 
.28 

T 
1.27 
.19 

T 
.05 

T 
.37 
T     .11 

T 

T 

T 
.11 

.12 
.12 

T 
.90 

.08 

BONNERDALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

.10 
.60 
.42 
.85 
.69 

T 

T 
.15 

.05 

.21 

.10 
T     .10 
.01 
T 

T 

T 

.18 

.23 

.50 

T 

.85 
.12 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JES5IEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

.76 
1.31 

.30 
1.60 

T 

T 
T 

.39 

.02 

T 

.25 

.09 

T     .30 

T 

T     T     T 
T     T 

T 

.02 

1 

1.00 
1.25 

.08 
.22 
T 
.35 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
MALVERN 
MORRILTON 

.69 
1.53 
1.20 

.64 

T 

T 
T 

T 

.01 
.23 

T 

T 

.21   T 

T     T     T 

•  19 
.16 

.2' 
1.37 
.77 
.41 

.23 

.21 

T 

a  following  Station    Index. 
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L*A1D 

X 

ARKANSAS 

ContinuQd 

JUNE  1966 

<2  " 

Day  of  Month 

Station 

1  1  2  ]  3 

4 

5  |  6  1  7  |  8  |  9   10  |  11  |  12 

1 , 1 

13  |  14  |  15 

16  1  17  |  18 

19  [  20  J  21 

22  |  23  |  24 

25  [  26  |  27 

28  |  29  |  30 

31 

N1MR0D  DAM 

.09 

.05 

.04   7 
•12   .13 

.02   7 

7     .12 

OwENSVILLE 

.M 

•  10 

•  06 

PERRY 

•  i* 

•05   «16 

■  50 

REMMEL  DA* 

.71 

2.25 

.05 

•  05 

SHERIDAN  TOWER 

2,35 

ft    ft    ft 

EAST  CENTRAL        06 

7 

.09 

,06  ,15 

ARKANSAS  POST 

.30 

.'0 
.28 

7 

AUGUSTA 

.70 

,13 

BRINKLEY 

.*1 

7 

CABOT  <.  SW 

T 

1 

•  53 

CARLISLE  1  SW 

.53 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 

HELENA  5  NW 

.19 

.77 
1.15 
.38 

| 

T   j       T 
T          .66 
.07   .12   .07 

.11   .03   .04 

.13 

.65 

.10 

7 
7 

.03 

7 

•  06 

T 

7 

.09 

.66 

7         .07 

,05 

KEO 

,05 

i 

.10   .20 

MADISON 

,63 

.03        .26 

•  0* 

1 
1 

MAR  I  ANNA  2  S 

,00 

,69 

.03 

SAINT  CHARLES 

,68 

7 

7 

T 

STUTTGART 

.02 

T 

.02   T     T 

1 

7 

7 

T 

•06   .02 

STUTTGART  9  ESE 

.06 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

.56 
1.03 

.56 

.041   .08 

.65 

.16   T 

It    ft    ft 

i 

SOUTHWEST            07 

!              1 

•  02 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  1  E 

.'•7 
,28 

T 

'    T 

.65 

.06 
.58 

.06   .03 

T     7 
.11 

•  IT 

•  26 

1.60 

DE  QUEEN 

1.51 

■ 

T                     | 

7     .34 

T     .02 

7 

■  11 

DIERKS 

•  *T 

T 

FULTON 

T     7 

T 
.30 

GLENWOOD 
HOPE  3  NE 

.23 
,65 

T 

7     .65 

.10 

HOPPER 

•  *o 

1 

.01 

.09   .02 

HORATIO 

.12 

1               1 

INDEX 
LANGLEY 

,60 
.95 

1 

.60 
•  05 

.03 

,90 
,61 
.56 

.10 

MOUNT  IDA 

•  71 

1               1 

7     .32 

NARROWS  DAM 

7      .60 

7     .01   7 

NASHVILLE  PEACH  SU6STA 

.71 

T 

| 

■  06 

NATHAN  *  WNW 

.*6 

7     .60 
•  60 

T 

•  20 
,19 
.05 
,52 

NEWHOPE  3  E 
OOEN  2  W 
OKAY 

,80 
■  34 
.62 

i 

.15 
•  57 

1.00 

7 

PINE  RIDGE 

1*52 

7 

STAMPS 

STORY 

2,00 
.10 

T     7   J 

7   2.00 
.57 

7     .05 

7 

.03 

.10 
,07  ,06 

TEXARKANA  *B  AIRTORT   //R 

.78 

T 

ft    *    * 

SOUTH  CENTRAL       08 

AMITY  3  NE 

.35 

1       •" 

1                      .*7 

7 

ARKADELPHlA 

•  *7 

i   ,15   .57 

.11 

BLUFF  CITY  3  SW 

.72 

T                                    '■      .OS  1.50 

•  30 

BOUGHTON 

1,66 

CAMDEN  1 

.30 

| 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

,2' 

T                                      1   •» 

T       T    '                                                '    .01 

.02 

7 

7 

fordyce 

,0? 

7     7                                 •"• 

7 

07 

GURDON 

T 

1      1.70 

.0, 

MAGNOLIA  3  N 

1.71 

•  39 

M0R0BAY  LOCK  AND  DAM  8 

.3P 

PINEY  GROVE 

.33 

PRESCOTT 

,3 

•  43 

.01 

sparkman  3  WSW 

.*»' 

T    1*63 

TAYLOR 
WARREN 

1.* 

.0 

,                                 .0* 

7 

ft    #    * 

SOUTHEAST           09 

| 

.6 

• 

.61 

ARKANSAS  CITY 

1.3 

T     T 

•  09 

.07 

CROSSETT  7  S 

,1 

) 

DERMOTT  3  hi 
DUMAS 

.a 

i 

T 

T 
7 

7 

7 

,53 

EUDORA 

.7 

i 

•  20 

•  IS 

HAMBURG 
MONT  I  CELLO 

,  1 

T 

T 

.06 

7 

.0 

)        .06   7 

PINE  BLUFF 

,1 

7 

T 

7 

7 

7 

•  16 

.95 

•  96 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PORTLAND 

.1 
1.1 

3 

T 

7     .10                               •<" 

T 

7 

ROHWER  2  NNE 

,  .*» 

0 

1 

T                                     .0* 

T 

STAR  CITY  *  ENE 

;  t 

1 

1 

FORT  SMITH  KB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 


2.4 
2.2 
3.5 


6.6 

6.5 
6.5 


!  . 


a    I 


Relative    humidity  averages  - 
percent 


CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID  6    AM         NOON         6    PK 


Number  of  days  with  precipitation 


8.-S 


111 


5.3 
9.1 
4.5 


s  lollowing  S 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE  1966 


NORTHWEST  01 

BENTONVtLLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HUNTSVILLE 
LEAO  HILL 
ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 
ft   ft    ft 

NORTH  CENTRAL 
CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREER5  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENO 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
YELLVILLE 

NORTHEAST  0 

ALICIA 
BALO  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  I 
8EEDEVILLE 
ULYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKEO  TREE 
NEWPORT 
PARAGOULO  RADIO  KDRS 


Day  of  Month 


MAX 

min 


MAX 
MIN 


76   81 
61   56 


84   85 
58   53 


75   81 
60   54 


77   82 
63   60 


77   82 
62   58 


79   85 
55   55 


77   83 
58   58 


78   84 
56   53 


83   88 
56   54 


76   82 
60   56 


78   83 
63   58 


85  89 

44  46 

82  86 

47  54 


80  82  81 

63  65  60 

84  85  82 

65  64  63 

BO  82  81 

67  69  61 

83  84  80 

67  65  61 

83  84  80 

64  66  59 

80  84  82 

66  65  62 

80  83  80 

66  64  62 


85   83 
62   61 


86   83 
67   62 


85   82 
63   56 


74   80   86 
41   47   53 


fl? 

80 

82 

85 

44 

50 

54 

59 

81 

80 

82 

87 

58 

56 

55 

61 

76 

80 

81 

85 

43 

50 

52 

58 

81 

80 

84 

80 

45 

56 

55 

63 

81 

82 

86 

83 

41 

49 

46 

52 

47   53   62 


82  84  83 
58  68  63 

83  82  81 
64  63  64 


84 

87 

86 

ne 

51 

61 

66 

68 

83 

87 

87 

86 

51 

56 

64 

72 

82 

86 

83 

83 

50 

55 

62 

64 

85 

ae 

88 

85 

47 

51 

61 

64 

82 

87 

96 

88 

53 

61 

67 

64 

86 

89 

S7 

8fl 

56 

64 

66 

67 

49  54  63 

79  83  87 
48  53  64 

80  83  90 
51  55  60 

79  82  88 

|  52  55  66 


65   66   67 


84   88   67 
67   66   70 


67   59   73 


85   82   86 
66   60   63 


86   88   86 
68   69   69 


78   85 
62   64 


81   87 
61   62 


75   86 
63   62 


79   86 
61   66 


79   89 
61   61 


75   86 
61   60 


77   88 
62   60 


83   89 
61   62 


75   86 
60   60 


75   88 
62   66 


84   84 
59   61 


85   89 
59   64 


81   91 
63   59 


80   85 
63   63 


81   86 
55   59 


80   90 
61   67 


83   79 
61   65 


03   78 
61   64 


83   85 
61   59 


79   90 
62   61 


88   92   93 


61   61   66 

87   90   94 
67   68   69 


69   68   72 


60   64   62 


90   91   94 
68   66   70 


90   69   91 
68   65   70 


69   6  7   67 


87   91   90 


90   91   93 
69   67   70 


75   88   88 
53   58   67 


79   84   86 
56   59   69 


H5 
56 


85  91 

47  56 

88  91 

50  59 

75  83 

53  57 

81  39 

48  56 


87   90 
57   67 


85   89 
52   64 


87   92 
50   61 


78   86 
59   49 


80   85 
60   53 


87   93 
50   60 


85   91 
52   61 


90   86   94 


73   85   93 
58   51   59 


84   87   93 


78   85   91 
60   55   63 


83 
59 


85 
60 


77   82 
53   55 


79   82 
53   53 


79   62 
55   56 


83 
53 


89   88 
66   57 


86   87   90 


92   84 
67   6* 


86   86 
71   58 


90   80 
67   61 


90   80 
68   60 


86   86 
66   55 


90   89 
70   68 


86   87 
66   61 


90   90 
65   59 


88   89   90 
66   62   60 


88   89 
65   64 


84   84   86 


82 

49 


82 
50 


92   66 
67   62 


90   65 
69   64 


93   89 
69   68 


86   89 
68   61 


88   91 
65   61 


86   90 
65   62 


87   84 
66   57 


86   84 
66   62 


87   85 
69   60 


85   87 
64   52 


89   84 
69   61 


88   92 
71   63 


84   82 
68   57 


87   86 
69   63 


87   86 
67   64 


83   85 
55   57 


83   85 
55   58 


84   84 
53   54 


63   85 
55   56 


85   87 
55   58 


87   88 
50   51 


84   86 
54   56 


85   85 
55   50 


89   91 
52   53 


82   83 
54   56 


86   86 
56   59 


91   93 
46   54 


89   91 
50   50 


87   68 
49   47 


83   85 
56   57 


83   86 
51   52 


87   89 
51   51 


84   85 
59   60 


84   84 
56   59 


64   86 
64   62 


64   84 
51   56 


85   85 
56   58 


86   86 
57   56 


89   90 
54   56 


86   86 
60   61 


B5   97 
57   56 


92   92 
57   60 


85   85 
56   57 


89   90   90 
65   67   63 


91   42   93 

66   70   70 


90   89 
67   62 


91   91 
68   63 


96   96 
61   62 


91   93 
69   69 


85   93 
72   61 


99   99 
70   66 


59   59   61   64 


92   94 
53   59 


86   89 
51   48 


90 

55 


89   82 
69   62 


87      87      94 
59      52      62 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    S5     - 


89   91   94 
53   58   59 


93   94 
50   55 


87   90   92 
57   56   61 


60  60  63 

85  89  90 

60  60  63 

87  90  91 

65  58  61 

82  92  92 

58  58  62 


92 
53 


91 
56 


65 

88 


88   89 
62"   65 


93   95   95 
62   65   6* 


94   95   92 

69   70   70 


95   93 

64   64 


94   93 
66   69 


96   95 

64   63 


93 

66 


95   92 
63   62 


99   97 
67   69 


90   91   92   91 
62   64   63 


92   92 

70   64 


100  100 
61   60 


92   93 
62   61 


94 
57 


64   64   66 


63   64   64 


94   93 
67   65 


96   99 
63   62 


95   95 

61   60 


91   95 
68   68 


94   95 
66   63 


95   94 
69   64 


93 

70 


93   95 
65   65 


100  102 
72   68 


94   95 
66   65 


102  101   92 
60   64   64 


100  101   99 
65   6* 


61   63   6* 


93   97 
68   72 


96   91 
68   67 


99   99 
65   65 


88 
66 


96   97 
70   69 


97   97 
64   61 


97   97 
65   67 


102  104 
72   69 


100  100   93 
64   65   64 


97  100 
71   69 


96   98 
69   69 


97   97 
65   69 


»9   99 

64   64 


99  101 
69   71 


96  101 
70   71 


95   97 
69   69 


98   99 
70   70 


100   89 
69   TO 


99   99 
72   69 


98   91 
71   66 


101   9* 
65   67 


99   95 

72   70 


99   92 
76   72 


95   92 

72   69 


98   91 
74   69 


98   98 
74   73 


97   91 
74   72 


97   90 
71   70 


97   92 
75   71 


84.2 
60.0 


85,0 
61,4 


83.5 
39.3 


94,8 
61.1 


95,0 
60,1 


96,7 
59,3 


94.1 
61.0 


85.1 
58.2 


99.3 
60.9 


93.8 
58.7 


95.3 
61.1 


90.7 
55.3 


99.4 
37.* 


97,9 
56,9 


85,8 
61.6 


85,6 
58.0 


87.4 
60.3 


96,1 
62,3 


85.6 
60.2 


89.3 
61.6 


87.9 
57.1 


90.0 
61.9 


99.7 
62.8 


99.3 
61.0 


91,6 
58.2 


89.8 
63.4 


92.1 

66.4 


88.8 
62.5 


90.2 
64.7 


89,4 
65.1 


90.2 
65.1 


89.0 
64.1 


90.3 
65.3 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE    1966 


Station 


POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
ft    If    II 
WEST  CENTRAL 


0' 


APPLETON 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

OIVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 

WALORON 

WHITE  ROCK 


MAX 
Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  of  Month 


CENTRAL 


05 


ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 
GREENBRIER 
HOT  SPRINGS  1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
MALVERN 
MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 

SHERIDAN  TOWER 
#    #    • 
EAST  CENTRAL 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


78   82   78 
50   60   60 


84   81 
49   59 


81   79 
51   60 


61   80 
49   55 


75   72 
55   58 


82   79 
55   59 


79   78 
47   56 


80   78 
49   54 


78 
60 


84   84 
49   56 


52 


80   81 
44   48 


79   81 
45   48 


60   82 
47   52 


81   82 
45   51 


84   61 
51   55 


81   85 
49   52 


82   84 
44   48 


85   83 
49   57 


80   82 
49   51 


82   81 
45   55 


60   84 
46   53 


81   81   85 
60   60   67 


85   86 
67   67 


84   87   85 
68   70   68 


66   66   61 


77  80  77 

62  62  57 

85  86  82 

68  68  64 


64   67   68 


65   86 
65   66 


85   88 
62   63 


84   87 
57   62 


85   87 
67   68 


69   73 

78   80 


67   85 
62   64 


84   84 
61   64 


86   66 
60   66 


84   65 
61   66 


84   84 
60   63 


84   87 
65   68 


67   68 
64   68 


66   69   72 


65   86 
62   63 


85   85 
67   70 


86   85 
63   63 


84   85 
60   64 


88   88 
61   66 


85   87   91 
66   69   73 


66   64   73 


89   90 
64   67 


63   66   64 


89   86   91 


87   94   83 
69   69   68 


83   91 
66   66 


86   91 
66   65 


81   92 
68   67 


79   89   86 
64   63   63 


67  86 

68  67 


80   90 
67   65 


85   92 
65   67 


86   93   87 


91   87 
66   69 


87   93   92 
65   73   67 


75   83 
60   64 


10   11   12   13   14   IS 


90   91 
63   70 


90   89 
66   68 


81   90 
65   68 


88   90 
68   69 


89   89 
66   64 


89   92 
68   70 


92   93 
64   65 


92   92 
71   72 


93   92 
63   65 


90   91 
69   66 


81   90 
67   68 


91   92 
66   65 


96   92 
67   67 


60   52   61 


93   69   93 


85   93   97 
55   60   68 


93   94   95 
64   65   63 


87   93 
61   69 


82   90   93 
57   58   66 


74   79   79 
51   57   60 


81   91   93 
56   63   70 


85   91 
56   66 


86   99   89 
58   60   72 


79   85 
55   61 


80   89 
55   57 


85   89 
52   54 


56   60   65 


94   95 
59   69 


89   90 
56   56 


87   86 
57   52 


91   86 
59   56 


86   87 
59   55 


79   87 
56   52 


68   92 
58   59 


82   88 
60   53 


78   90 
59   55 


89   90 
57   54 


83   89 
59   57 


91   80 
56   54 


78   88 
56   54 


80   88 
65   57   54 


90   89   91 
70   66   66 


90   95 
61   58 


92   87   93 


84   82   84 
65   64   57 


87   87   93 
70   62   62 


87   86 
71   61 


85   68   93 
66   60   57 


92   90   93 
67   56   55 


85   89   93 
68   64   61 


90   90   96 
72   63   58 


86   81   62 
65   60   55 


16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27 


90   93 
67   60 


68   91 
61   55 


83   89 
61   55 


89   93 
63   56 


67   91 
63   57 


93   93 
64   63 


89   93 
60   57 


92   93 
64   61 


91   92 

61   56 


90   94 
67   59 


87   90 
65   57 


89   90   92 


66   80   65 
64   57   61 


88   81   86 
64   54   61 


85   81   83 
65   51   53 


81   67 
58   62 


93   64   87 
65   57   61 


62 

55 

92 

93 

65 

61 

69 

92 

65 

57 

90 

89 

65 

57 

80   73 
60   59 


90   84 
66   63 


87   82 
65   57 


94   87 
64   56 


90   83 
69   56 


85   82 
67   55 


91   85 
67   61 


90   84 
67   58 


90   85 
72   63 


92   85 
64   56 


90   85 
70   61 


95   86 
63   57 


90   89 
59   56 


90   85 
72   65 


93   87 
65   60 


38   90   90 


90   93 
53   57 


68   89 
56   62 


60   66 

89   91 
57   53 


84   65 
55   52 


91   93 
60   62 


61   63   66 


92   92   94 


89   91 
58   56 


86   90 
56   53 


85   89 
57   52 


69   91 
55   54 


86   90 
53   52 


93   92 
61   62 


88   89 
56   53 


91   93 
59   57 


89   89 
55   53 


92   90 
58   55 


88   90 
58   53 


90   91 
59   53 


91   88 
59   56 


91   91 

54   61 


89   91 
63   69 


92   91   92 

57   61   64 


78   83 
65   66 


86   65   86 
53   56   60 


87   87 
56   59 


87   91 
64   66 


90 
60 


90   90 
55   56 


87   89   91 
54   56   60 


94   96 
67   67 


95   96   98 


94   96   96 
67   70   66 


90   92 
65   65 


89   92 
62   62 


90   90 
59   60 


90   90 
62   62 


90   92 
60   61 


90   93 
64   68 


94   94 
68   63 


97   97 
69   63 


98 
63 


28   29   30   31 


98   97 
69   71 


100  101 
68   70 


100   99 
72   73 


99   97 
68   67 


93 

70 


94   97   98 
66   67   68 


93   95   97 
63   65   63 


94   95   98 
63   63   62 


95   98   98 
68   66   65 


96   98   99 
65   65   64 


95   99   99 
69   69   69 


94   95   95 
65   64   64 


97  100  100 
70   70   71 


94   96   96 
62   62   63 


97  101  100 
66   68   70 


93   94  100 
64   64   66 


99   97   96 
64   66   65 


93   95   96 
67   66   66 


96   97 
61   65 


94   97   99 


96   96 
65   65 


90 
68 

88 


96 
65 


94 
68 


98   96 
69   67 


98 
67 


100  100 
64   67 


92 
69 


97   96   90 
67   72   68 


98  100   67 
65   67   65 


99   99  100 
63   65   64 


98  100   90 
67   71   68 


99  100   91 
65   69   68 


100  100   85 
70   67   69 


97   98   86 
66   71   69 


101  101   91 
71   74   69 


100  101   85 
64   66   65 


102   99   95 
70   72   68 


98  101  100 
66   74   68 


98   99   92 
64   72   72 


92   89 

70   64 


99   91 

70   66 


87.9 
61,5 


89.2 
64.6 


90.6 
61.9 


88,3 
63,8 


89,5 
62,0 


81.7 
63.3 


87,7 
63.7 


86,4 
59.1 


86,4 
62.2 


87.5 
63.2 


89.2 
61.0 


89.8 
56.1 


88.3 
63.5 


91.2 
62.1 


81.2 
61,8 


90.2 
62.9 


88,9 
60.0 


89.2 
59.9 


89,7 
62,4 


89,0 
60.2 


90.7 
64,7 


89,4 
61.2 


91.6 
64,4 


90.2 
59.6 


90.9 
64.4 


89.9 
61.2 


90.7 
61.2 


89.7 
62.4 


99  100 
69   Tl 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE    1966 


Station 


CABOT  *  Sw 
CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

•    #    » 
SOUTHWEST 
BE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 


NASHVILLE  PEACH  5UBSTA]  MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  of  Month 


OKAY 
STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 
ft   ft    « 

SOUTH  CENTRAL       0 
ARKADELPHIA 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FORDYCE 
MAGNOLIA  3  N 
MOPORAY  LOCK  AND  DAM  I 
PRESCCTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

«    •    0 

SOUTHEAST 
CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


79   82 
46   54 


81   80 
48   52 


80   84 
54   59 


79   83 
46   52 


78   79 
44   50 


80   83 
48   54 


79   83 
45   50 


78   80 
50   55 


81   83 
50   57 


77   79 
51   57 


79   82 

46   50 


80   83 
46   55 


81 
54 

83 
50 

81 
51 

80 

50 

83 
48 

80 
49 

85 
56 

83 
51 

82 


79  78  84 
50  52  53 

82  81  86 

45  52  55 

80  82  85 

46  50  52 

80  82  86 

47  52  55 

79  82  85 


78   83   86 


83   81   86 


85 

5  0 


43   53   58 


85   86 
64   62 


83   85 
67   66 


88   86 
70   74 


86   87 
69   69 


87   87 
64   70 


85   85 
63   67 


88   88 
67   62 


87   88 
66   66 


86   87 
68   70 


87   85 
69   71 


87   68 
61   63 


86   87 
69   69 


85  87  85 

65  67  70 

83  88  86 

58  66  68 


85   85   86 
63   66   68 


84   85   84 
63   67   69 


85   85 
62   70 


89   90 
70   70 


86   87 
63   69 


85   86 
62   67 


86   87 
61   69 


85   86 
65   69 


85 
53 


87   87   87 


87   87   88 
62   56   71 


86   87   92 
64   69   72 


89   88   91 


90   90 
68   68 


90   91 
68   69 


92   92 

70   70 


90   92 
64   65 


90   69   92 
67   70   66 


93   94   94 


89   91 
66   70 


91   93   94 
69   71   69 


66   90 
55   60 


90   92 
67   67 


87   90 
69   68 


88   92 
64   63 


87   89 
66   67 


10   11   12   13   14   15   18   17   18 


87   89 
6*   71 


84   88 
62   65 


85   87 
65   62 


89   90 
69   68 


90   89 
70   67 


92   90 
70   70 


88   91 
68   67 


92   93 

68   68 


91   93 
64   64 


91   91   93 
68   67   69 


90   93 
65   64 


91   93 

65   65 


90   93 
70   70 


90   93 
65   65 


86   86   91 
59   48   65 

94   74   89 


92 
65 


93   94   94 


94   92   95 
69   67   67 


62   56   63 


86 
52 


93   94 
60   64 


87   90 
61   64 


90   92 
65   72 


91   91 
57   63 


88   89 
59   59 


90   90 
62   72 


91   90 
61   62 


93   93 
64   73 


89 

86 

61 

58 

92 

98 

63 

58 

87 

90 

66 

60 

91 

88 

62 

57 

90 

89 

64 

59 

88 

90 

67 

56 

91 

89 

63 

60 

90 

88 

62 

56 

87 

88 

60 

53 

87   89   92 
66   56   63 


64   54   59 


87   89 
65   60 


90   86 
65   59 


89   91 
64   60 


89   92 
66   59 


87   89 
66   62 


88   92 
67   62 


74   66   64 


86   89 
68   64 


86   89 
67   61 


80   85 
62   59 


90   83   88 
72   64   68 


92   83 
60   61 


90   83   86 


85   87 
60   62 


92   92 
62   63 


91   80 
71   65 


68  60 

93  81 

66  60 

91  84 

66  60 

90  89 

69  65 


83   87   90 
66   67   64 


85   88 
64   60 


90   92 
69   64 


91 

54 


89   92 
66   63 


89   92 
67   62 


90  84  86 
71  64  66 

91  91  84 
71  64  66 

91  86  86 

70  66  67 


21   22   23 


86 
60 


87   90 
60   63 


87   64 
63   65 


65   67 
60   60 


88 
65 


89   85 
65   66 


76   84 
67   64 


64 

60 

90 

92 

66 

62 

88 

90 

66 

65 

59 

90 

92 

62 

62 

90 

93 

67 

63 

90 

93 

68 

61 

92 

94 

68 

63 

85 
63 


86   85 
72   62 


88 
65 


86 
60 


89   89 
56   54 


89 
56 


92   91   93 
66   70   73 


89  87  89 

59  57  60 

88  68  90 

58  55  57 


69   63   65 


89 
52 


91 
67 


90 
69 


92 

65 


26   27   28 


96   96 
67   66 


90   96 
66   66 


98   98 
72   73 


96   97 
68   68 


93   97 
64   70 


89   90 
61   65 


92   92 
55   62 


90   90 
60   64 


89   91 
57   60 


89   89 
56   60 


88   89 
58   61 


91 
63 


88   90 
62   66 


89   91 
61   65 


86   85 


89   91   91 
57   58   60 


89   92   92 
59   57   60 


56   59   59 


89 
57 


92 
59 


96   96 
68   67 


97   98 
66   68 


95   97 
67   70 


95   96 
72   71 


93   96 
71   72 


94   96 
71   71 


97   98 
60   67 


94   95 
65   63 


J 


97  100 
62   60 


98   88 
70   66 


97   89 
68   66 


98   89 
77   TO 


97   9» 
69   65 


99   89 
71   65 


99   92 
70   67 


96   96 
71   66 


98   90 
74   70 


97   98 
74   69 


95 
62 


95 

66 


90   92 
67   66 


9J   94 
65   60 


99   89 

65   69 


98   96 
69   69 


98   94 
66   66 


98   99 
70   66 


99  98  91 

63  66  65 

97  98  99 

63  63  65 

96  98  98 

65  67  64 

96  98  9* 

69  71  67 

97  98  93 

70  71  65 

97  98  93 

69  71  68 


95 

59 


70   65   70 


91 
68 


98 
71 


98 
67 


97 
71 


98   93 
74   69 


96   87 
69   65 


97   93 
71   66 


93 
67 


88,9 
62,4 


89,1 
62,2 


90.* 
67,9 


89,3 
64,9 


89.5 
62.5 


89.4 
62.9 


90,7 
63.2 


89.8 
63.9 


89.6 
66,5 


88.9 
66.6 


89.5 
63,5 


89.4 
63.1 


89.3 
63,7 


91,0 
60.2 


86,6 
63.1 


88,4 
61.5 


89,4 
59.* 


88.1 
60,2 


90.3 
65.0 


88.7 
63.5 


89.2 
65,0 


87,0 
63.6 


90,3 
64,3 


89.7 
63.2 


89.6 
64.9 


89.5 
61.7 


90.0 
62,8 


89.1 
65,8 


89,1 
59,8 


90,1 
61.9 


90.4 
63,2 


91.9 
65,0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde] 


DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
JUNE    1966 

Day  of  Month 

■ 

01 

Station 

1 

2     I 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

EUDORA 

MAX 

M1N 

81 
50 

85 
53 

90 
65 

91 
68 

91 
73 

95 
72 

95 

68 

95 
68 

88 
56 

95 

69 

94 
72 

89 
70 

95 
66 

92      89 
70      65 

85 
69 

88 
60 

90 
61 

90 
65 

90 
65 

96 

70 

95 
68 

95 

70 

96 
64 

97 
72 

98 

70 

98 

71 

91 
68 

91,9 
66.4 

MONTICELLO 

MAX 

MIN 

80 
48 

83 
53 

87 
5B 

86 
65 

83 
69 

90 
73 

92 
69 

92 

67 

94 
67 

85 
62 

89 
55 

93 
67 

85 

70 

90 
67 

92 
62 

91       87 
67      62 

86 
65 

90 
57 

90 
59 

90 
61 

89 
61 

90 

65 

92 
68 

93 

69 

96 
63 

92 

68 

98 
71 

97 
71 

93 
66 

89.8 
64.2 

PINE    BLUFF 

MAX 

MIN 

61 
50 

84 
56 

87 

58 

87 

65 

87 

71 

87 
73 

93 
69 

91 

71 

94 
74 

89 
63 

89 
55 

92 
66 

88 

74 

90 
66 

92 

63 

91      84 

70       64 

86 
67 

89 
61 

91 
61 

91 
65 

91 
63 

90 
69 

95 
69 

95 
71 

96 

70 

71 

98 
73 

100 
7* 

88 

69 

90.4 
66.4 

PINE    »LUFF    FAA    AIRPORT 

MAX 

MDJ 

80 
51 

86 
56 

89 
60 

87 
66 

88 
72 

90 
72 

94 
69 

95 
70 

95 
69 

79 

64 

90 
59 

05 
66 

83 
70 

90 
66 

93 

64 

90      8$ 

70      65 

87 
67 

89 
63 

91 
62 

92 

66 

92 
63 

93 
69 

93 
69 

96 

70 

97 
69 

97 
71 

100 

73 

98 
72 

90 
70 

90.8 
66.4 

PORTLAND 

MAX 

Mm 

78 
52 

80 
54 

83 
60 

86 
66 

86 
66 

87 
72 

90 
68 

91 
67 

92 

66 

92 

65 

85 

56 

86 
57 

92 
67 

87 
69 

88 

65 

90       92 

67       66 

86 
68 

87 

62 

88 
63 

90 
63 

90 
63 

88 
69 

90 
67 

91 
69 

92 

63 

94 

72 

97 
69 

95 

71 

95 

67 

88,9 
64.9 

ROHWER    2    NNE 

MAX 

MIN 

78 

47 

80 
53 

84 
55 

BR 
61 

87 
68 

88 
69 

91 
69 

93 
69 

96 
66 

96 

64 

78 
53 

91 
54 

93 

56 

87 
69 

89 
61 

93       95 
69       65 

86 
68 

85 
68 

88 
56 

91 
60 

90 
61 

91 
70 

90 
69 

94 
70 

93 
63 

96 
69 

99 
70 

97 

74 

99 
66 

90.2 
63.7 

STAR    CITY    4    ENE 

MAX 

Mm 

81 
44 

83 
49 

87 
55 

88 

64 

87 
69 

90 
73 

92 
64 

92 
66 

93 
65 

85 
63 

89 

57 

93 
60 

86 
71 

90 
63 

93 
59 

91 
66 

86 
62 

88 
61 

89 
55 

91 
55 

93 
58 

94 
58 

91 
64 

94 
65 

94 
66 

97 
62 

98 
62 

99 
69 

100 
71 

91 
69 

90.8 
62.2 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


June  represented  a  continuation  of  the  dry  spell 
that  began  last  October  in  Arkansas.  The  Palmer 
Drought  Index  reached  moderate  intensity  for  most 
sections  of  the  State  by  the  end  of  the  month. 
The  rain  at  Little  Rock  on  the  23d  broke  a 
35- day  continuous  stretch  of  daily  rainfall  amounts 


of  trace  or  less.  Record  breaking  cool  weather 
at  the  beginning  of  June  gave  way  to  an  excessive 
heat  wave  the  last  10  days  of  the  month.  Maxi- 
mum temperatures  (100°  or  higher)  were  com- 
mon throughout  the  State  during  the  last  week 
of  June. 


R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas    72202 


See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
-    68    - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE  1966 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

s 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 
> 
< 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

86 
71 

86 

71 

87 
73 

87 
7* 

65 
77 

88 
79 

90 
79 

93 

80 

93 
78 

92 

81 

92 

80 

91 

81 

89 

81 

90 
80 

92 

79 

89 

80 

89 
81 

90 
79 

91 
79 

93 
78 

94 
79 

90 

80 

91 
80 

93 
80 

93 
81 

95 

81 

95 
84 

95 

84 

91 
84 

94 
83 

90.8 
79.2 

SLOPE  OF  GROUNDi   LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.   SOIL  TYPEi   SANDY  LOAM.   GROUND  COVERi   GRASS. 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


INSTRUMENTATION!   PALMER 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

01  Month 

3  ta  oS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL      02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAp 
WIND 
MAX 
MIN 

.28 
13 
88 
53 

.21 
5 

91 
54 

.21 

5 
91 
58 

.14 

8 

93 

59 

.17 
10 
87 
66 

.25 

30 
88 
66 

.17 
12 
90 
65 

.16 

9 

79 

67 

.26 
22 

98 
68 

.34 
40 
91 
59 

.16 
7 
85 
59 

.24 

10 
96 
61 

.23 

21 

98 
74 

.16 
21 
82 
65 

.27 

28 
92 
65 

.22 

31 
90 

65 

.24 
11 
87 
53 

•  24 
26 
87 

58 

.28 
20 
91 
62 

.28 
11 
91 
59 

.27 
10 
91 
62 

.32 
13 
91 
65 

.23 

7 
88 
65 

.28 
15 

'  90 
67 

.25 

4 
100 
69 

.30 
20 

102 
70 

.26 

10 
103 
72 

.30 
10 

102 
71 

.27 

0 
102 
70 

.32 

10 
102 
71 

7.31 

439 

92.2 

63.9 

ft    *    • 
WEST  CENTRAL       04 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 
22 
88 
55 

.25 

18 
88 
60 

.18 
31 
90 
56 

.17 
24 
87 
64 

ft 

42 

91 

74 

.34 
14 
90 
74 

.07 

5 

74 

62 

.26 
42 
96 
65 

.21 

27 
89 
72 

.19 

17 
93 
61 

.21 
22 
96 
62 

.22 
21 
98 
71 

.13 
23 

94 

73 

.17 
12 
99 
66 

.30 
13 
94 

60 

.11 
27 
90 
66 

.01 
28 

90 
59 

.09 
16 
90 
62 

.11 

13 
97 
60 

.20 
28 
86 
58 

.28 
38 
91 
63 

.29 

43 
89 
61 

.23 

43 
89 
63 

.18 
18 
91 

68 

.25 

22 

95 
67 

.25 
15 

96 
69 

.25 

ft 

96 

68 

.25 
33 

99 
68 

.25 

20 
97 
71 

.16 
12 
92 

70 

5.75 

689 
91,9 
65.0 

ft    *   * 
CENTRAL             05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.22 

21 

.22 

13 

.15 

16 

.24 
25 

.16 

40 

.21 
29 

.07 
11 

.17 
25 

.25 
35 

.18 
42 

.23 

27 

.21 

20 

.25 
28 

.10 
8 

.27 
23 

.21 
16 

.24 

12 

.16 

.16 

.19 

.22 

.29 

.24 
24 

.22 
25 

•  22 

27 

.27 
26 

.29 
27 

.28 
27 

.30 
25 

.26 
39 

6.52 

736B 

NIMROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.12 

.12 

.06 

.04 

7 

.08 
8 

.12 

11 

.04 
1 

.06 

4 

.17 
9 

.17 
9 

.16 

4 

.10 
2 

.11 

6 

.07 
2 

.19 

7 

.15 

7 

.11 
6 

.11 
2 

.13 
2 

.13 
3 

.14 
3 

.18 
5 

.12 
3 

.14 

4 

.11 

4 

.10 
3 

.16 
3 

.15 
1 

.15 

4 

•  IT 

6 

3.66 
140B 

EAST  CENTRAL       06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.28 

39 

90 
57 

.25 

20 
92 
57 

.31 

43 
92 
63 

.42 

119 
90 
65 

.29 
148 
84 
67 

.30 

148 

85 

69 

.27 

63 
93 

73 

.26 
115 
94 

71 

.46 
154 
93 
70 

.40 
104 
98 
63 

.20 
48 
88 
61 

.27 
41 
93 
62 

.35 

76 
93 
70 

.18 

54 
87 
70 

.27 

31 
95 
69 

.34 

50 
96 
70 

.33 

80 
95 
65 

.26 
47 
93 
66 

.26 
24 

90 
66 

.31 
29 
94 
66 

.27 
27 

92 

67 

.32 

34 
93 
69 

.30 
31 
94 
69 

.30 
56 
94 
71 

.36 

80 
97 
72 

.33 

37 
98 
73 

.28 
24 

100 
75 

.30 
20 

101 
77 

.27 
32 

101 
76 

.36 
92 

101 
70 

9.10 
1866 
93.6 
68.0 

ft   •   * 
SOUTHWEST          07 

HOPE  3  NE 

EVAp 
WIND 

.14 
18 

.12 
14 

.26 

19 

.30 
37 

.16 
51 

.23 
55 

.18 
23 

.25 
43 

.23 

42 

.28 
36 

.26 
23 

.26 
19 

.28 

29 

.12 
15 

.25 

20 

.25 

28 

.25 

37 

.10 
17 

.22 

11 

.27 

13 

.20 
12 

.12 

15 

.32 
12 

.21 

1 

.21 

16 

.27 

19 

.28 
IS 

.27 

11 

.27 

14 

.22 
27 

6,78 
692 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 

11 
94 
57 

.20 
11 
95 
58 

.14 
15 

82 
59 

.22 

33 
87 
53 

.28 
52 
88 
55 

.13 

47 
88 
60 

.07 
11 
83 
57 

.20 
27 
90 

60 

.26 
36 
96 
68 

.26 

20 
96 
68 

.22 
12 

94 
65 

.16 
17 
96 
66 

.23 
25 
95 
71 

.12 

9 
81 
66 

.29 
15 
97 

65 

.22 

29 

96 
65 

.21 

ia 

92 

65 

.05 

7 
80 
67 

.15 

14 
88 
65 

.19 
15 
89 
63 

.24 

17 
92 
63 

.27 
23 
93 
63 

.23 
19 
90 
63 

.23 
18 

88 
60 

.20 
12 
91 
66 

.22 
25 
92 

69 

.35 

21 
96 
60 

,26 
19 

96 
69 

.28 
16 
96 
71 

•  25 

16 
92 
69 

6.36 

610 

91.1 

63.5 

SOUTH  CENTRAL      08 

WARREN 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.29 
12 
91 
59 

.26 

5 

92 

59 

.23 
5 

92 
62 

.20 
18 

101 
57 

.36 
33 
92 

68 

.18 
18 
98 
74 

.22 
12 
97 
73 

.26 
15 
98 
72 

.31 
21 

105 
65 

.34 
12 

102 
69 

.31 
11 

105 
63 

.22 

2 

93 

63 

.24 

9 

105 

68 

.07 

4 

91 

65 

.26 
6 

104 
64 

.16 

4 

106 

65 

.33 

9 

ino 

62 

.18 

6 
100 
61 

.25 
2 

93 
68 

.24 

7 
102 
59 

6 
98 
65 

.34 
17 
96 
69 

.27 
11 
89 
69 

.21 
5 

95 
69 

.27 

9 
98 
71 

.29 

8 
98 
72 

.27 
2 

100 
74 

.26 
3 

100 
73 

.06 

4 

100 

75 

.20 

5 
105 
64 

7.32B 

281 
98.2 
66,6 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


september.  1969 

piney  grove 


NOVEMBER  1969 
PI  NET  GROVE 


FULTON 
PINEY  GROVE 


JANUARY  1966 

PINEY  GROVE 

•   *   ■ 
APRIL  1«»6 

LAKE  CITY 


DAILY  PRECIPITATION 


3. It 
2.33 


Day  of  Month 


t      .on 


4         5         6 


7        8       9    I  10      11      12 


.99      .9t       .0*      .02      •" 


13       14       15 


16      17       18 


.76     1,-5  .09       .tO 

.♦2      ,»T|  T  .'0 


39       .26 


1     .21 


19      20      21 


T  •  .20 


3.00      .01    1.00 


.09  I. IB 


ARKANSAS 

JUNE    1966 

DELAYED  DATA 


25   26   27  I  28   29   30 


STATION  INDEX 


*-+ 

U 

g 

OBSERVATION 

g* 

z 

UJ 

M 

TIME  AND 

z 

O 

0 

s 

P 

P 

TABLES 

STATION 

a 

P 

COUNTY 

< 

5 

1 

< 

OBSERVER 

| 

0 

i 

E 

it 

US 

Q 

E 

gi 

AB80TT 

0006 

0* 

SCOTT 

35  04 

94  12 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 
ALUM  FORK 

006* 

03 

LAWRENCE 

33  54 

91  05 

296 

SS 

7A 

c 

RUBY  B.  OwENS 

0130 

05 

SALINE 

3*  48 

92  32 

780 

5P 

SP 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

0136 

0* 

YELL 

3*  47 

93  29 

654 

7A 

c 

REBA  Y.  SHA1M 

AMITY  3  NE 

0150 

08 

CLARK 

34  17 

93  29 

475 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 

0178 

07 

PIKE 

3*  02 

93  23 

289 

6A 

c 

OWEN  e.  HENDRIX 

APLIN  1  W 

01  SB 

05 

PERRY 

3*  58 

93  00 

400 

6P 

H06ART  WATTS 

APPLETON 

0196  04 

33  29 

92  33 

322 

SS 

SS 

: 

RONNIE  6ARTLETT 

ARKADELPHIA 

0220  OS 

CLARK 

3*  07 

93  03 

200 

69 

7A 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

023*!  09 

DESHA 

33  37 

91  12 

149 

7A 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

02*0  06  ARKANSAS 

3*  02 

91  21 

178 

SS 

SS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

ATHENS 

0300  OTi  HOWARD 

3*  19 

93  58 

960 

7A 

PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUSTA 

0326  06  WOODRUFF 

35  18 

91  22 

218 

6A 

c 

TOMM1E  D>  PEEBLES 

BALD  KNOB 

0350  03  WHITE 

35  16 

91  34 

230 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

0491 

03  INDEPENDENCE 

35  *9 

91  47 

371 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

03  INDEPENDENCE 

35  45 

91  38 

277 

5P 

TA 

C  H 

0ONN1E  BRYANT 

BEEBE 

0*30 

03  WHITE 

35  04 

91  53 

250 

c 

D.  C.  HENRY 

BEECH  GROVE 

0534 

03  GREENE 

36  11 

90  38 

298 

8A 

B.  Bt  HAMMOND 

BEEOEV1LLE 

0536 

0  3  JACKSON 

33  26 

91  06 

221 

6P 

6P 

P.  M.  BRECKENR1DGE 

BENTON 

0582 

03  SALINE 

3*  33 

92  37 

263 

5P 

6A 

ETTA  C.  BURKS 

BENToNVILLE  5  WSW 

OS  66 

01  BENTON 

36  21 

94  17 

126* 

5P 

7A 

CENTERTON  STATE  MTCMRY 

BERRYVILLE  *  NW 

0616 

01  CARROLL 

36  2* 

93  37 

1140 

7A 

EDWIN  L.  CHAMPLIN 

BIG  FORK, 

0664 

0*  POLK 

3*  29 

93  58 

1100 

TA 

ANNA  H.  LILES 

BISMARCK  2  SE 

QTM 

05  HOT  SPRING 

3*  16 

93  09 

500 

MRS.  LOUISE  h.  YATES 

BLACK  ROCK 

07*6 

03  LAWRENCE        7i  36  07 

91  06 

299 

7A 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

076*  05  GARLAND       '   BJ  3*  36 

93  11 

*26 

B* 

BA 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798  o*  YELL         '  1  35  06 

93  39 

426 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

0600  06  NEVADA          3  33  41 

93  09 

360 

TA 

R.  P.  PLYLER 

BLYTHEVILLE 

0806,  03,  MISSISSIPPI     5  35  55 

89  S5 

292 

9P 

7A 

JOE  E.  ATKINSON 

BONNERDALE 

0620  051  HOT  SPRING     3'  3*  23 

93  23 

1000 

7A 

0.  E.  KETCHUM 

BOONEVILLE  6  NW 

0825'  0*1  LOGAN 

35  12 

93  39 

600 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  7  NE 

0826'  0*i  LOGAN 

35  13 

93  50 

730 

; 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  6  NNE 

0827  0*1  LOGAN 

35  13 

93  54 

610 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE 

0830'  0*:  LOGAN 

35  09 

93  59 

511   7P 

7A 

CLEO  E.  YANDELL 

BOTKINBURG  2  S 

06*2  02  VAN  BUREN 

35  39 

92  28 

1200 

: 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGHT ON 

06*8,  08,  NEVADA 

33  32 

93  20 

239 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BRANCH  *  NW 

0887  0*.  FRANKLIN 

35  21 

9*  00 

470 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

0886'  0*.  FRANKLIN 

35  16 

93  39 

900 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRINKLEY 

0936  06  MONROE 

3*  53 

91  12 

209 

7A 

RICHARD  K.  WIES 

BUFFALO  TOWER 

10101  01'  NEWTON 

35  52 

93  30 

2978 

7A 

WILLIAM  R.  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020>  02  BAXTER         7 

36  22 

92  34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDETTE 

1052,  03  MISSISSIPPI   j  2 

35  *9 

89  37 

240 

6P 

G.  A.  HALE 

CABOT  *  SW 

1102  06  PULASKI        1 

3*  57 

92  04 

6P 

6P 

B.  M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1132  02  1ZAR0           7 

36  07 

92  08 

400,  6P 

7A 

AUSTIN  0.  HARRIS 

CAMOEN  1 

1152  08  OUACHITA       3 

33  36 

116!   3P 

7A 

:  h 

M1XON  M*  BAILEY 

CAMDEN  2 

115*.  08  OUACHITA        3 

33  39 

92  31 

153; 

c 

CLOSED  4/26/66 

CARLISLE  1  SW 

122*  06,  LONOKE          1 

34  47 

91  *5 

239 

BA 

JOHN  L.  TA1T 

CARPENTER  DAM 

1238  05  GARLAND         3 

3*  27 

93  01 

405 

7A 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

1**21  06'  MONROE          7 

34  *1 

91  16 

172 

5P 

7A 

JOE  V.  HAVENER 

CLARKSVILLE 

1*55,  0*  JOHNSON         1 

39  28 

93  28 

436 

6P 

7* 

DR.  IRVING  T.  BEACH 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1*57  0*'  JOHNSON         1 

35  32 

93  25 

8*0 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

H.92  02!  VAN  BUREN      7 

35  35 

92  28 

910 

7A 

EARL  6.  RlDDICK 

COMBS  3  SE 

157*1  011  MADISON        7 

35  *8 

93  *8 

1400 

c 

OTTO  DAVIS 

COMPTON 

15821  01  NEWTON         7 

36  09 

93  16 

2166 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1596i  05  FAULKNER      1   1 

35  09 

92  28 

316 

5P 

7A 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632!  03,  CLAY           7 

90  33 

293 

6P 

7A 

C  H 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

1666  0*  POLK            * 

34  26 

9*  25 

1030 

7A 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  7  S 

1730|  09  ASHLEY          3 

33  02 

91  56 

179,  9P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

17501  05  PULASKI          1 

92  27 

350 

7A 

WALTER  C.  TIMMING 

DAISY  1  E 

191*  07  PIKE           3 

3*  19 

93  43 

690; 

7A 

c 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1629  05  FAULKNER     ]  11  35  22 

92  29 

709, 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

183*  0*  YELL          j   1  35  03 

93  2* 

370l 

7A 

JOSEPH  A.  MOUOY.  JR.    1 

DANVILLE  SCS 

1635  0*  YELL            1  35  0* 

93  2* 

370 1 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE   , 

DARDANELLE 

1638  0*|  YELL            li  35  13 

93  09 

330,  6P 

7A 

JACK  E.  BURKS 

DE  OUEEN 

19*8  07,  SEVIER         *,  3*  02 

9*  21 

*20|  3P 

7A 

0.  TUCKER  VASSER 

DERMOTT  3  NE 

1962  09  CHICOT         2.  33  33 

91  23 

1431  6P 

7A 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

1968  06,  PRAIRIE        7  3*  38 

91  30 

20*   9P 

7A 

C.  J.  RISTER 

DEVILS  KNOB 

1982  0*  JOHNSON         1  35  43 

93  2* 

2350   3P 

MRS.  GLORIA  M.  V1CKERS 

DIERKS 

2015  07 

HOWARD         *|  3*  07 

9*  02 

422   9P 

7A 

THOMAS  F.  HINSLEY 

DUMAS 

2146!  09 

DESHA           2i  33  53 

91  29 

1621  6P 

7A 

'  M 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300  08 

UNION           3  33  13 

92  *6 

252  HID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUOOftA 

2355  09 

CHICOT          2  33  07 

91  16 

135   5P 

3P 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

2356  01  CARROLL         7l  36  2* 

93  ** 

1465|  6P 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE  1  NE 

2366  02  SHARP           71  36  05 

91  37 

4901  SS 

7*1 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2**3  01  WASHINGTON      7  36  00 

9*  10 

1251  MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2***  01  WASHINGTON      7 

36  06 

9*  10 

1270   5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

25*0'  08 

DALLAS          3 

92  25 

26*   5P 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM  i 

25**  07 

LITTLE  RIVER  1  * 

33  43 

9*  24 

400 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

256*.  06 

ST  FRANCIS    .   5 

35  01 

90  47 

261 

5P 

5P 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

257*,  0* 

SEBASTIAN       1 

39  20 

9*  22 

4*7 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578  0* 

CRAWFORD        1 

39  39 

9*  09 

793 

5P 

7A 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

2670  07 

HEMPSTEAD     ]  * 

33  37 

93  *e 

260 

BA 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2760  03 

WHITE           7 

35  08 

91  27 

200 

7A 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

279*  02 

SEARCY          7 

35  59 

92  43 

599 

5P 

7A 

C  H 

MRS  IDA  A  KILL10N 

GLENWOOD 

2B*2  07 

PIKE            3 

3*  20 

93  32 

547 

7A 

W00DROW  TACKETT 

GRAVELLY  4  E 

2922  0* 

YELL            1 

3*  53 

451 

7A 

GEORGE  W.  QDGEN 

GRAVETTE 

29301  01 

BENTON          1 

36  2* 

94  28 

1250 

SS 

SS 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  *  ESE 

29*6,  01 

CARROLL         7 

36  18 

93  22 

1300 

RALPH  L.  BANTA 

GREENBRIER 

2962  05 

FAULKNER        1 

35  1* 

92  23 

360 

7P 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

29761  0* 

SEBASTIAN       1 

35  13 

94  15 

518 

7A 

00ROTHY  M.  BEEN 

GREERS  FERRY  OAM 

2978  02 

CLEBURNE        7 

39  31 

92  00 

527 

TA 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GURDON 

307*,  08 

CLARK          3 

33  55 

93  09 

210 

7A 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

3088  09 

ASHLEY            3 

33  1* 

91  *S 

177 

6P 

ALLEN  J.  LINOER 

HARDY 

3132;  02 

SHARP           7 

91  29 

362 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON 

BOONE          7 

36  14 

93  07 

1150 

6P 

BEA  GRAY  BEENE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

31651  01  BOONE         1  7 

36  16 

93  09 

1370 

MID 

HIE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HECTOR 

32351  0*  POPE             1 

35  28 

92  58 

599 

MRS.  ETTA  G.  LAUNIUS 

HELENA  S  NW 

32*2  061  PHILLIPS 

3*  3* 

90  40 

2201  TA 

7A 

DURWOOD  E.  JOHNSTON*  JR 

HOPE  3  NE 

3*26!  Q7\   HEMPSTEAD 

33  43 

93  33 

375 

8A 

BA 

BA 

RUTH  HAMILTON 

HOPPER 

34381  Of'   MONTGOMERY 

34  22 

93  41 

700 

7A 

AVADELLE  WHISENHUNT 

HORATIO 

3**2'  07'  SEVIER 

33  56 

9*  22 

337 

6A 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3466i  05  GARLAND 

3*  31 

93  03 

710 

5P 

5P 

U  S  NATL  PARK.  SERVICE 

HUNTSVILLE 

35*01  Oil  MADISON 

36  05 

93  ** 

1453 

6P 

7A 

MAY  PEARL  MARKLEY 

MUTT  I G  DAM 

3556  08  UNION 

33  02 

92  05 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

356*  07  LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

300 

7A 

W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 

3600  01.  NEWTON 

36  01 

93  11 

B57 

7A 

JAMES  S.  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

370*1  05  GARLAND 

3*  *2 

93  0* 

730 

TA 

LURA  8.  SYKES 

JONESBORO 

373*.  03  CRAIGHEAD 

35  30 

90  *2 

343 

SS 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 

REISER 

3621  03  MISSISSIPPI 

33  *1 

90  05 

232 

7A 

7A 

MAXSIE  TAYLOR 

KEO 

38621  06  LONOKE 

1   1 

3*  36 

92  00 

230 

7P 

7P 

R.  A.  WALLER 

^ 

M 

OBSERVATION 

g 

z 

UJ 

u 

Z 

0 

p 

TIME  AND 

Z 

0 

I 

S 

p 

TABLES 

STATION 

| 

Q 

COUNTY 

P 

3 

0 

1 

< 

OBSERVER 

1 

■J 
1 

5= 

KINGSLAND  3  SSE 

390* 

08 

CLEVELAND 

33  90 

92  16 

214 

: 

ARKANSAS  FORESTRY  CO** 

LAKE  CITY 

3996 

03 

CRAIGHEAD 

59  49 

90  26 

230 

7A 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

05 

PULASKI 

34  91 

92  26 

303 

MID 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

4060 

07 

PIKE 

34  19 

93  31 

796 

7* 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

*106 

01 

BOONE 

36  29 

92  55 

810 

55 

ETHEL  PUMPHREY 

LEOLA 

413* 

05 

GRANT 

3*  10 

92  35 

261 

7A 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

4248 

05 

PULASKI 

92  1* 

257 

MID 

MID 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  fILT  PLANT 

4250 

09 

PULASKI 

3*  46 

92  19 

512 

MID 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

01 

NEWTON 

33  46 

93  05 

2007 

7A 

LOLA  D  JOHNSON 

MADISON 

*528 

06 

ST  FRANCIS 

35  00 

90  *3 

215 

7A 

RAYMOND  D.  BURNETT 

MAGNOLIA  3  N 

45*6 

08 

COLUMBIA 

33  19 

93  14 

319 

6P 

7A 

H 

EARLE  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA  3  N 

4550 

08 

COLUMBIA 

33  20 

93  13 

360 

ARKANSAS  P  ♦  L  CO. 

MALVERN 

05 

HOT  SPRING 

34  23 

92  *9 

311 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

*572 

02 

FULTON 

36  29 

91  32 

690 

SS 

JOHN  H.  MCKEE 

MAR  1 ANNA  2  S 

*638 

LEE 

3*  44 

90  *6 

23* 

6P 

7A|    C  H 

THOMAS  B.  TURNER 

MARKED  TREE 

*6  5* 

03 

POINSETT 

39  32 

90  29 

229 

SS 

SS 

RADIO  STATION  KPCA 

MARSHALL 

4666 

02 

SEARCY 

39  54 

92  38 

1030 

SS 

7A 

MINNIE  MORTON 

MAUMEE 

*69fc 

02 

SEARCY 

92  39 

7*9 

: 

BARBARA  J.  CRAIG 

MELBOURNE  3  WNW 

4746 

02|  IZARD 

36  05 

91  59 

600 

7A 

MRS.  JOAN n a  COOPER 

MENA 

4756 

04  POLK 

34  39 

9*  15 

1207 

6P 

7A 

:  h 

RICHARD  W,  ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

4839 

071  LITTLE  RIVER 

33  41 

93  36 

316 

U  S  ENGINEERS 

MONTI  CELLO 

4900 

09!  DREW 

33  38 

91  47 

273 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KHflM 

MONTROSE 

4906 

09!  ASHLEY 

33  19 

91  29 

123 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

08J  CALHOUN 

33  19 

92  27 

65 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON 

4936 

05l  CONWAY 

33  06 

92  44 

280 

5P 

7A 

PERRY  D.  MALLETT 

MOUNT  IDA 

4988 

OT  MONTGOMERY 

34  33 

93  36 

663 

3P 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

5010 

04!  LOGAN 

39  10 

93  41 

2800 

5P 

3P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

5036 

02J  BAXTER 

36  20 

92  23 

600 

TA 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

36  20 

92  23 

800 

BA 

ba;  ba 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

50*6 

02 

STONE 

33  31 

92  03 

766 

SS 

7A 

NELL  A.  TAPLEY 

MULBERRY  6  NNE 

3072 

04 

FRANKLIN 

39  34 

94  01 

300 

7A 

HENRY  G.  ARVIN 

NARROWS  DAM 

9110 

07 

PIKE 

3*  09 

93  43 

*25 

8A 

8A 

6a: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5112 

07 

HOWARD 

3*  00 

93  36 

550 

7A 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE 

511* 

07 

HOWARD 

33  37 

93  32 

373 

c 

HOWARD  CO.  HOSPITAL 

NATHAN  *  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3*  07 

93  52 

330 

7A 

EDNA  J.  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

39  38 

9*  23 

673 

7A 

MRS.  NONA  L.  HA1LEY 

NEWHOPE  3  E 

5174 

07 

PIKE 

3*  14 

93  50 

850 

7A 

ELSIE  F.  WARD 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

33  36 

91  17 

6P 

7A 

LEVI  W.  TIMS 

NIMROD  DAM 

5200 

09 

PERRY 

34  37 

93  10 

8A 

sa: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NOR FORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

36  13 

92  19 

425 

t 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL  3  N 

?3e.4 

01 

WASHINGTON 

39  46 

94  24 

1500 

7A 

MRS.  CLARA  W.  HURST 

ODEN  2  W 

5358 

07 

MONTGOMERY 

34  38 

93  48 

800 

U  S  FOREST  SERVICE 

OKAY 

5376  07 

HOWARD 

93  33 

300 

3P 

5P 

J.  T.  HARG1S 

OSCEOLA 

5*60!  03 

MISSISSIPPI 

39  43 

89  59 

6A 

WILLIAM  T  WALLACE 

OWENSV1LLE 

3496 

05 

SALINE 

92  49 

500 

8A 

MRS.  GUY  E.  COOK 

OZARK 

5508 

0* 

FRANKLIN 

39  29 

93  50 

396 

6P 

7a: 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

531* 

JOHNSON 

33  36 

93  27 

1900 

7A 

MRS.  AMANDA  H.  FRITZ 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

5562 

03 

GREENE 

36  03 

90  29 

276 

4P 

4P 

RADIO  STATION  KDRS 

PARIS 

5576 

0* 

LOGAN 

33  16 

93  43 

410 

6P 

6P 

FRANK  TAYLOR 

PARIS  *  WSW 

5577 

04 

LOGAN 

33  16 

93  46 

775 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN  2  W 

5586 

06 

CROSS 

39  16 

90  35 

222 

7A 

INACTIVE  10/1/63 

PARKS 

5591 

0* 

SCOTT 

34  48 

93  37 

668 

7A 

BOMAR  K.  HANSARD 

PARTHENON 

5602 

01 

NEWTON 

35  57 

93  19 

925 

ETHEL  CARLTON 

PERRY 

5691 

PERRY 

35  03 

92  46 

330 

SS 

7A 

A.  0.  H0L8R0OK 

PINE  BLUFF 

5754 

09 

JEFFERSON    i  1 

34  13 

92  01 

215 

6P 

6P 

HARRY  W.  WHITE 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

5756 

09 

JEFFERSON       1 

34  10 

91  56 

206 

MID 

HID 

U  S  FED  AVIATION  AGtNCY 

PINE  RIDGE 

5760 

07.  MONTGOMERY    |   3 

3*  33 

93  5* 

8*0 

7A 

I  MRS.  WILLIE  GARRETT 

PINEY  GROVE 

5770 

OB  CLARK           3 

3*  10 

93  12 

375 

7A 

MRS*  NORMA  T.  JONES 

POCAHONTAS  1 

5820 

0  3  RANDOLPH        1 

36  16 

90  59 

330 

6P 

6P 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

5866 

09;  ASHLEY 

33  I* 

91  30 

122 

5P 

7A 

PEARL  NEWTON 

PRE SCOTT 

5908 

08'  NEVADA 

33  *8 

93  23 

318 

3P 

7A 

H 

R.  P.  HAMBY 

PRESCOTT  SCS 

5910 

08  NEVAOA 

33  48 

93  23 

316 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PYATT 

5970 

0  2  MARION 

36  13 

92  31 

800 

c 

EUL1CE  MARKLE 

RATCLIFF  2  S 

6005 

04'  LOGAN 

33  17 

93  33 

*S0 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF  3  NE 

6006 

04  FRANKLIN 

39  21 

93  49 

*20 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF  5  NNW 

6007 

04  FRANKLIN 

33  22 

93  33 

*60 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF 

6008 

04  LOGAN 

33  IB 

93  33 

*63 

7A 

LULA  H.  WEEKS 

07 

MILLER 

9*  02 

250 

: 

PANSY  LA  RUTH  TERRY 

REMMEL  DAM 

6102 

05 

HOT  SPRING 

3*  26 

92  5* 

313 

7A 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

ROGERS 

62*8 

01 

BENTON 

36  20 

94  07 

1387 

SS 

SS 

H 

HOWARD  FOWLER 

ROHWER  2  NNE 

6253 

09 

DESHA 

33  46 

91  16 

190 

7A 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELLVILLE  *  N 

04  POPE 

1  33  20 

93  09 

360 

5P 

9P 

3P 

J.  H.  FONDREN 

SAINT  CHARLES 

6376 

06  ARKANSAS 

91  06 

200 

8A 

flfl 

I  U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

6360  03 

CLAY 

i  36  27 

90  08 

300 

7A;          GILLIS  R.  NEELEY 

SALEM 

6403:  02 

FULTON 

!  36  23 

91  30 

668 

7A.          ALGER  B.  POMEROY 

SEARCY 

6306;  03 

WHITE 

1  35  13 

91  45 

245 

5P 

7A       H 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

6566  05 

GRANT 

3*  27 

92  21 

6P 

6Pl 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

6586  02 

VAN  BUREN 

33  39 

92  19 

533 

7A 

REEDIS  ALLEN 

SILOAM  SPRINGS 

6624  01 

BENTON 

36  11 

9*  33 

1130 

7P 

7A 

DR.  IRVIN  A.  WILLS 

SPARKMAN  3  WSW 

6768  OB 

DALLAS 

33  34 

92  54 

152 

SS 

7A 

MATTIE  0.  MIZELL 

STAMPS 

66041  07 

LAFAYETTE 

33  22 

93  29 

270 

55 

TA 

HUBERT  A  BAKER 

STAR  CITY  *  ENE 

6623  09 

LINCOLN 

33  57 

91  47 

182 

SS 

SS 

BURNICE  FR1ZZELL 

STORY 

6690'  07 

MONTGOMERY 

3*  *2 

93  31 

650 

7A 

NORA  L.  MAYSERRY 

STUTTGART 

6918!  06 

ARKANSAS 

34  29 

91  32 

214 

SS 

SALLYE  HAYES  BORCHERT 

STUTTGART  9  ESE 

6920 

06 

ARKANSAS 

34  2B 

91  23 

198 

TA 

7A 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUBIACO 

6928 

04 

LOGAN 

33  IB 

93  39 

500 

SS 

7A 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

7038 

08 

COLUMBIA 

33  06 

93  27 

247 

IDELLA  0.  NORWOOD 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

7048 

07 

MILLER 

33  27 

9*  00 

372 

HID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALDRON 

7488 

0* 

SCOTT 

3*  3* 

9*  06 

675 

5P 

WILLIAM  0.  BIVENS 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

7530 

03 

LAWRENCE 

36  06 

90  56 

272 

HID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7582 

08|  BRADLEY 

33  36 

92  04 

206 

6P 

7A 

7A 

G 

CHARLEY  L.  SHARP 

WEST  FORK 

769* 

01  WASHINGTON 

35  95 

94  11 

13*0 

: 

CLOSED  */12/66 

WEST  MEMPHIS 

7712 

06.  CRITTENDEN 

33  08 

90  11 

220 

5P 

9P 

W  HEMPHIS  UT1L  COMM 

WHEELING 

02  FULTON 

36  19 

91  32 

680 

: 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

0*|  FRANKLIN 

39  41 

93  57 

2285 

IP 

IP 

U  S  FOREST  SERVICE 

WING 

79  50 

0*  YELL 

3*  97 

93  28 

350 

: 

miles  b  turner 

WYNNE 

8052 

06  CROSS 

90  47 

260 

SS 

SS 

RADIO  STATION  KWYN 

YELLVILLE 

6084 

02 

HARION 

36  13 

92  41 

760 

SS 

CARL  WALKER 

CLOSED  STATIONS 

CAMDEN  2 

1154 

OB 

OUACHITA 

33  33 

92  31 

193 

: 

CLOSED  4/26/66 

WEST  FORK 

7694 

01 

WASHINGTON 

■ 

33  35 

94  11 

1340 

CLOSED  */12/46 

J     DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS    2-MISSISSIPPI    3-OUACH1TA    4-RED    5-SAINT  FRANCIS    6-SALINE    7-WHITE 


CORRECTIONS 


JANUARY    1965 
JUNE    1965 


JUNE    1965 


JANUARY    1966 


DAILY    PRECIPITATION    TABLE 

TEMPERATURE    AND   PRECIPITAT 

EXTREMES 

CLIMATOLOCICAL    DATA    TABLE 

DAILY    TEMPERATURE    TABLE 
CLIMAT0L0G1CAL    DATA   TABLE 

DAILY    TEMPERATURE    TABLE 


GREEN   FOREST    *   ESE 


STUTTGART 


MOUNT    MAGAZINE 


AVERAGE    MAXIMUM    TEMPERATURE    69.2,     AVERAGE 
TEMPERATURE    79.7,    DEPARTURE    FROM    NORMAL    +.6 
HIGHEST    TEMPERATURE    96,    DATE    30TH 

MAXIMUM    TEMPERATURE    ON    *TH    94,    AVERAGE 


AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  21. OM,  AVERAGE 
TEMPERATURE  30. 2M,  TOTAL  DEGREE  DAYS  1076, 
NUMBER  OF  DAYS  WITH  MINIMUM  TEMPERATURE  0 
OR  BELOW  3 


REFERENCE    NOTES  JUNE    1966 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

■     ,        ,     .      j      j  *j—         n,,,.;„„  +ha  enrnmer  mnnthd  dome  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  ta*e  m     odb« -at  o  ye    Data  in  the  "Extremes"  table     "Daily  Precipita- 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  ot  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 

refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet.  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 

for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  m  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfali"  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

m  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  date. 
*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  ,s  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  dete.led  daiiy  record.     Degree  day  date,  if  carried  for  this  station. 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  bu,  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 
G      "Soil  Temperature"  table. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J       "Supplemental  Data"  table. 
SS       This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

I       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  iocated  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  mis  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  to  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  date  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington.  D.  C.  20402. 

the  address  shown  above. 


address  shown  aDove. — i 

— (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 

^^riZ^;:T^^^l^Z^£^^  ^".r^^^  of  Documents.  GovernmentTrJnting  Office.    Washington.  D.  C.   20402. 1 
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NORTHWEST  0 

BENTONVlLLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAyETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILIE  EXP  STA 
GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

51L0AM  SPRINGS 

DIVISION 


NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

YELLVILLE 

DIVISION 

•    *    » 

NORTHEAST  03 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATE5VILLE  L  AND  D  1 
BEEOEVILLE 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOUUD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

DIVISION 


WEST  CENTRAL        0* 

APPLETON 
BOONEVILLE 
CLARKSVlLLE 
OAROANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SuBIACO 

WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRtNGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

MORRILTON 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


OCT  20  1966 
UNIVERSITY  Of  ILLINOIS 


Temperature 
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•si 


93.3m 
93. T 
91.5 
92.6 
93.9 

94,7 
91.6 
92.7 
97.1 
90.7 


97.2M 

96.0 

95.2 

91.8 

94.3 


69.  7M 
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,7M 
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95.8 
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90. 4M 

95.6 


95.5 

97.0 
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98.4 
90. 2M 


96.1 
95.1 
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95.7 
95.9 
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67.8 
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67. 3M 


70.7 
68.8 


72.0 
70.4 
73,3 


82.0 
61.3 
79.8 


82.5 
61. 4 


80.9 
81.1 
81.1 


82.1 
83.0 
82.4 


92.9 
32.9 
93.1 
B3.2 

85.2 
82.6 
84.0 
83.3 
84.8 

83.4 
84.  2M 
82. 4M 
82.3 
83.8 

83.5 


83.9 
84.4 
83.7 


84,  9M 
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83.3 
82.9 

83.7 
82.9 
U4.2 


3.9 
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100 

105 

103 

3    102 


51  22 
53  22 
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0 
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0 
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27 
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0 

2P 

0 

29 

0 
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27 
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Precipitation 


3.26 
3.29 

2.96 


2.65 

4.01 
2.14 
3.90 
2.89 

2.08 
2.49 
2.25 


2.75 
2.98 
2.79 
6.36 
4.76 

1.29 

4.05 
4.98 


5.56 
1.59 
4,36 

1.32 

3.14 
8.38 


3.84 
2.11 


4.11 
2.92 


3.27 

2 

3.91 

2.99 

2.40 

5.71 


1.18 
1.29 


.34 
.19 


.10 
3.39 


2.55 


2.37 

.01 
1.43 


1.94 
3 


1.24 
2.16 


.20 
1.62 


2.27 
1.45 

2.07 

2.01 

.99 

1.84 
1.67 
1.92 
1.32 


.73 
1.50 

.63 
1.65 


.50 
.63 
,64 
3.30 
.72 


2.76 
2.88 

.54 

1.12 

1 

.96 
.69 

2,39 
5.95 
4.23 

2.80 
1.58 


1.06 
1.70 
2.67 
1.28 

I 


1.76 
2.20 

1.26 

2.00 
1.13 
1.93 
2.43 

1.05 


1.55 
1.03 
2.85 
1.24 
.80 

4.00 
.88 
.93 
.80 
.40 


51    16 
16 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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94.8 

69.6 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:      113"    ON    THE    15TH    AT    EVENING    SHADE    1    NE 

LOWEST    TEMPERATURE,         51*    ON    THE    22D    AT    CALICO    ROCK 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,      8.60    INCHES    AT    PARAGOULD    RADIO    KDRS 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,         .71    INCH   AT   DANVILLE 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,         5.95    INCHES    ON    THE    24TH    AT    PARAGOULD    RADIO    KDRS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST  01 

BENTONVILLE  5  WSW 
BF.RRYVILLE  4  Nw 
BUFFALO  TOMER 
EUREKA  SPRINGS 
FAVETTEVILLE  FAA  »P 

FAYETTEV1LLE  EXP  STA         3.29 

SRAVETTE  2.96 

GREEN  FOREST  6  ESE  3.85 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MUNTSVILLE  5.62 

JASPER  5.0* 

LtAO  HILL  3." 

LURTON 
OOELL  3  N 


NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK  2.65 

CLINTON  4.07 

EVENING  SHADE  1  NE  4,01 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAN  3.9° 

MAMMOTH  SPRING  2.89 

MARSHALL  2.08 

MELBOURNE  5  MNM  1.53 

MOUNTAIN  HOME  I  NNW  2.*' 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG  2.25 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE  4.09 

SALEM  1.6 1 

SHIRLEY  5.«» 
YELLVILLE 


NORTHEAST  03 

ALICIA  2.75 

BALD  KNOB  2.98 

BATESVILLE  LIVESTOCK  2." 

RATESVILLE  L  AND  D  1  6.36 
BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 

BLACK  ROCK 

BLYTHEV1LLE 

BURDETTE 

CORNING  4.05 

GEORGETOWN  6.7* 

JONESBORO 

KEISER  2.6 

LAKE  CITY  4.84 

MARKED  TREE  2.2" 

NEWPORT  ».T9 

OSCEOLA  1.60 

PARAGOULD  RADIO  KDRS  8.60 

POCAHONTAS  1  5.69 

SAINT  FRANCIS  3.0* 


WEST  CENTRAL        0* 

ABBOTT 
ALT 

APPLETON 
BIG  FORK 

BOO.NEvILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 
DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  HB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  4  E 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 


Day  of  Month 


•06      .31       .32 

.16  .08 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
APLIN  1  w 
BENTON 
BISMARCK  Z  SE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNERDAlE 

CARPENTER  DAM  3.32 

CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY  1.58 

OAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT/ 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT       "..26 
MALVERN  1.18 

•ORRILTON  1.2 


6.5* 

3.08 

.16 

.10 

2.22 

.05 

3.47 

.24 

6.66 

.14 

.03 

5.56 

.04 

4.96 

.71 

1.59 

.02 

T 

4.36 

.36 

.06 

1.32 

3.14 

.10 

2.75 

.12 

T 

2.76 

3.95 

1.47 

.05 

10       11       12 


T 


.04 

.20 

.10 


2.33 

.12 


T     T     T 


13 


14   15 


19      20       21       22      23      24 


2.27 
.20 

1.05 


.52 
.63 
.33 


.60 

T 

.29 

.80 

.17 

.10 

.74 

,42 

I  .14 


.13   T 

,06   .40 


I  .11 


.20 

.50 

1.22 
.34 

2.80 
.72 


.07  1.07 

.86 

2.14 


.07 
.05  .06 
.28   .06 


1.76  1. 
.28  . 
2.45   . 


.50  5.95 
4.23 

.10 


.19 

.48 

.16  1.84 


5.80 
3.84 
3.94 
2.49 


3.39 
4.11 
2.92 


2.50 

.22 

2.24 

.25 

T 

.15 

.30    1.06 

•  20 

1.27 

.52 

.00 

.01 

.03       .68 

.70 

.59 

. 

.33 

2.10 

.25 

1,11 

.35 

.05 

.48 
.25 


.37 
2.67 


1.29 
2.20 


T 

.10: 

T 

.32 

.031 

.10 

.04 

.05 

.01 
.05 

.02 

.82 

.24 

.02 

T 

.02 

.21 

.10 

1.03 
1.29 
2. 85 


.48  .66 
T  .12 
.06 


T 
.23 

T 

.23 

1.35 

.OS 

T 

1.07 
T 

.0*. 

,0* 

1.32 

,61 

1.55   T     T 

.05   .25 


.10   I     T 
.08   ,20 

T     .55 


.01   .03   .23 


.52   .17 

.17    .48 
.03   T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  I  28   29   30 


nimpoo  dam 
QwENSVILlE 
PERRY 

REMMEL  DAM 
SHERIDAN  TowER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 

AUGUSTA 

RRINKLEY 

CABOT  *t  5H 
CARLISLF  I  Sw 

CLARENDON 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  S  NW 

KEO 

MADISON 
MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  1  E 
DE  OUEEN 
DIERKS 

FULTON 

GLENWOOO 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 

LANGLEY 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  5U8STA 

NATHAN  <.  WNW 

NEWHOPE  3  E 

ODEN  2  W 

OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL        08 

AMITY  3  NE 

ARKADELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

M0R08AY  LOCK  AND  DAM  6 

PINEY  GROVE 

PRESCOTT 
CPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITV 
CROSSETT  7  S 
OERMOTT  3  NE 

DUMAS 
FUDORA 

HAMBURG 

monticello 

pine  bluff 

pine  Bluff  faa  airport 

portland 


2.30 
3.V 
3.85 
1.29 


1.20  2.20 

.3fl 

.12   ,<»5 


<.13 

.59 

.20 

.06 

.'.2» 

.50 

.10 

2.« 

.03 

.4' 

2.02 

.0* 

.25 

1.23 

.20 

.85 

.10 

2.13 

.67 

.".9 

3.6l 

.1* 

.85 

5.36 

T 

.51 

.BO 

5.20 

.'1 

.56 

T 

.20 

1.0' 

.25 

.16 

.1* 

.59 

."•0 

■oe 

.10 

T 

.25 

.55 

T 

.53 

.3* 

1.16 

.02 

.16 

.31 

1.21 

1.6*. 

1.02 

.05 

.0* 

.15 

T 

.97 

.31 

.60 

.05 

•  79 

.20 

.50 

.80 

.03 

.21 

.0« 

.60 

.U 

.0* 

.02 

.02 

.0' 

.09 

.50 

T 

.06 

.08 

.50 

.75 

.0*. 

.96 

.04 

.11 

.05 

.01 

1.71 

.2«   T 
T    1 .201 


.16        .3* 


.10        .25 


.OB   .72   .03 


.20 

,03 

2.71 

,44 

-*.o 

1.80 

.48 

2.02 

T 

.12 

.3? 

.84 

1.85 

.39 

.32 

.17 

.95 

.60 

1.1ft 

.02 

.33 

.07 

.95 

T 

.04 

.47 
.42 

.97 

.-? 

T 

.11 

.20 

.05 

.08 

.15 

.18 

.56 

.90 

.31 

.12 

.38 

■  49 

.11 

.21 

.05 

T 

.25 

.71 

.03 

.14 

.58 

.02 

.13 

.10 

.27 

.32 

.15 

.10 

.48 

.07 

.14 

,08 

.15 
.41 

.27 

.37 

.67 

.09 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h. 

) 

Relative    humidity    averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

O     i     » 

£  S  § 

£    6.  » 

s 

Station 

+>  a 
a  o 
m  -h 

+*  +» 

■H    O 

3   V 
ID   U 

oca 

c 
(1  -o 

.-<    QJ 

a  a. 
w  m 
0 

S 

• 

« 
< 

1     • 
fe.     a 

0 

.1     1 

5     J 

JS 

_'i 

£  £ 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID             ft     AM          NOON          6    PM 

H 

8 

s 

01 

A 

8 

A 

8 

3 

0 

2   o  S 

FORT    SMITH    WB    AIPPORT 

11 

1.9 

6.2 

26 

NE 

i* 

79 

89 

52 

AS 

4 

0 

3 

1 

0 

0 

8 

67 

5.T 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

16 

2.3 

6.1 

33 

w 

04 

83 

88 

56 

59 

3 

3 

2 

4 

0 

0 

12 

71 

4.8 

TEXARKANA    WB    AIRPORT 

19 

2.7 

5.9 

" 

- 

- 

82 

90 

60 

63 

3 

0 

2 

1 

3 

0 

9 

" 

4.8 

^ep  leleienct' 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


July   |  August 


September 


NORTHWEST  0 

BEAVER  DAM 

3ENT0NVILLE  5  WSW 

BERRYVILLE  <.  NW 

BUFFALO  TOWER 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEV1LLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

JASPER 

LEAD  HILL 

LURTON 

ODELL  3  N 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

NORTH  CENTRAL      C 
CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MELBOURNE  5  WNW 

MOUNTAIN  HOME  I  NNW 


SNOWFALL   I 
1  IN  ON  GDj 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL   j 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD; 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL   ; 
1  IN  ON  GDj 

SNOWFALL   I 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL   I 
1  IN  ON  GDj 

SNOWFALL   I 
1  IN  ON  GDI 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO: 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GDI 


SNOWFALL   I 
1  IN  ON  GDI 


SNOWFALL   j 
1  IN  ON  GDJ 


SNOWFALL   ! 

1  IN  ON  gd; 


SNOWFALL   j 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL   j 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL   | 
1  IN  ON  GDI 


MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG    SNOWFALL   ' 
1  IN  ON  GDI 


MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 


NORTHEAST 
ALICIA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK. 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL   i 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD' 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


January 


February 


l.B 

2 

3.3 


2.9 

3 


April 


May 


2.5 

1 

5.8 


6.1 

3 


3.0 
2 


12.9 
5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 

Seasoc 

of  1965 

-  1966 

ARKANSAS 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

8ATESV1LLE  L  AND  D  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.5 

8.3 

12.  8 

BEECH  GROVE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.6 

7.5 
3 

13.1 

BEEDEVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.4 

7.8 

10.2 

BLACK  ROCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 

4 

9.0 

4 

T 

13.0 

8 

BLYTHEVILLE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

6.5 

2.4 

8.9 

BURDETTE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

2.0 

1 

CORNING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 

6.5 

10.0 

GEORGETOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.5 

8.5 

13.0 

JONESBORO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

7.3 

7.0 
3 

T 

14.3 

KEISER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 
8 

2.5 
3 

9.5 
11 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

: 

1 

MARKED  TREE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.6 
8 

3.6 
2 

T 

11.2 

10 

NEWPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5 

5.0 

2 

7 

OSCEOLA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.5 

1.5 

11.0 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.6 

e 

8.8 
5 

19.4 
13 

POCAHONTAS  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 

7.0 

12.0 

SAINT  FRANCIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
7 

5.0 
5 

9.0 
12 

SEARCY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.5 

8.5 

4 

14.0 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5 

7.6 

4 

9 

»    »    » 

WEST  CENTRAL        0* 

ABBOTT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 

3.3 
4 

10.3 

ALY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

3.0 

: 

APPLETON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.8 

2.0 

2.8 

BIG  FORK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

5.0 

1 

BOONEVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.2 
6 

2 

T 

8 

CLARKSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.3 
4 

2.3 

1 

5.6 
5 

COVE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

: 

: 

DANVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

6-: 

1.2 
3 

7.5 
9 

DARDANELLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.6 

4 

4.1 

3 

7.7 
7 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.6 

8 

4.1 

7 

9.7 
15 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.8 
5 

1.9 
3 

T 

7.7 
8 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 
2 

1 

: 

GRAVELLY  4  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

: 

1 

: 

GREENWOOD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

3.7 
3 

3.0 
2 

6.7 
5 

HECTOR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.7 
3 

3.3 
2 

5.0 
5 

MENA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

7 

3.5 

4 

11 

MOUNT  MAGAZINE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD; 

9.5 
13 

7.5 

7 

17.0 
20 

MULBERRY  6  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

3.4 

4 

2.0 
3 

5.4 

7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


CONTINUED 


July 


NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLV1LLE  <•  N 

SUB1AC0 

WALDRON 

WHITE  ROCK 

•   »   * 

CENTRAL 

ALUM  FORK 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


APLIN  1  W 

BENTON 

BISMARCK  2  SE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNERDALE 

CARPENTER  DAM 

CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEV1LLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

OWENSVILLE 
PERRY 

REMMEL  DAM 
SHERIDAN  TOWER 

EAST  CENTRAL         06 
ARKANSAS  POST 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO] 

SNOWFALL   I 
1  IN  ON  GD] 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD] 

I 
SNOWFALL  I 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL   j 
1  IN  ON  GD| 

SNOWFALL   i 
1  IN  ON  GO) 

SNOWFALL   j 
1  IN  ON  GD, 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL   ; 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL   I 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


August 


September 


January 


February 


5.0 

11.0 
6 

7.0 


15.0 

12.0 
9 

13.0 
6 

12.5 

8 

12.0 


5.5 

2 


3.5 

1 


April 


May 


10.0 
10 


14.3 
10 

11.2 


22.6 
11 


15.0 
13.8 

11.0 

21.7 

8.0 

10.2 
8 

18.5 

17.5 
13 

21.0 


18.0 
10 


See  Beierence  Notes  Following  Station  Index 
-   81    - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 

Season 

of  1965 

-  1966 

ARKANSAS 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

BRINKLEY 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

7.7 
6 

3.5 

1 

11.2 

7 

CABOT  4  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.3 
5 

6.5 
2 

11.8 

7 

CARLISLE  1  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.3 
9 

8.0 

14.3 

CLARENDON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.5 

4.0 

13.5 

DES  ARC 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.5 

8.0 

16.5 

FORREST  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.3 

1.0 

6.3 

HELENA  5  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

KEO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

11.0 
5 

6.0 

1 

17.0 
6 

MADISON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.7 

- 

" 

MAR  I  ANNA  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.0 

8 

1.4 

9.4 
8 

SAINT  CHARLES 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.5 

10 

1.0 

10.5 
10 

STUTTGART 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.0 
6 

4.0 

1 

13.0 
7 

STUTTGART  9  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 
8 

2.5 

1 

9.5 

9 

WEST  MEMPHIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.5 

9.5 

WYNNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
4 

3.0 

1 

8.0 
5 

»    •    » 

SOUTHWEST           07 

ANTOINE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

11.0 

5.0 
1 

16.0 

ATHENS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

6.3 

4.0 
1 

- 

: 

- 

- 

~ 

DAISY  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

" 

" 

DE  QUEEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

: 

DIERKS 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

6.8 

4 

4.5 
1 

11.3 
5 

FULTON 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

~ 

4.8 

- 

GLENWOOD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

: 

5.5 

2 

" 

HOPE  3  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.4 

5.0 

13.4 

HOPPER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.0 

4.0 

2 

13.0 

HORATIO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

2 

~ 

INDEX 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

" 

LANGLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 
6 

4.0 
1 

11.0 

7 

MOUNT  IDA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

13.5 
9 

4.0 
4 

17.5 
13 

NARROWS  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4 

4.5 
2 

6 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.6 

6 

5.0 
2 

11.6 
6 

NATHAN  4  WNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.5 

7 

4.5 
2 

14.0 
9 

NEWHOPE  3  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

" 

ODEN  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

16.3 
9 

4.7 
2 

21.0 
11 

OKAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

9.0 
3 

" 

PINE  RIDGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

4.5 

" 

STAMPS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

4.4 

1 

4 

STORY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GDI 

1 

i 

" 

" 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


TEXARKANA  W8  AIRPORT 

SOUTH  CENTRAL        08 
AMITY  3  NE 

ARKADELPH1A 

BLUFF  CITY  3  SW 

BOUGHTON 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

PINEY  GROVE 

PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 

TAYLOR 

WARREN 

»    »    » 
SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 

CROSSETT  7  S 

DERMOTT 

OERMOTT  3  NE 

DUMAS 

EUDORA 

HAMBURG 

MONT  I  CELLO 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 


SNOWFALL 
1  IN  ON  6D 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL   | 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD! 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


July 


August      September 


January 


February 


10.9 

7 


3.1 
2 

11.2 

14.0 
7 

13.8 
9 

10.9 
11.0 


6.5 
2 


4.5 
2 


5.0 
2 


2 
1.0 


April 


May 


14.5 
10 


14.0 

7 


25.1 
10 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY    1966 


Day  oi  Month 


12   13  I  14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


NORTHWEST 


01 


BENTONVILLE  5  WSW 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAO  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL 


02 


91  92  87 

65  66  65 

89  87  86 

64  64  63 

90  90  84 

65  66  65 


95   95 
65   66 


91   85 
6  4   .66 


CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENC 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

YELLVlLLE 


NORTHEAST 


03 


ALICIA 

SALO  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

8LYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

KEISEB 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARA60ULD  RADIO  KDRS 


93   87   88 
62   63   62 


98   95   92 
65   68   68 


66   66   64 


95   87 
62   65 


101   91 
63   67 


92   85 
65   64 


86   92 
66   64 


92   87 
65   67 


9?   83 

64   66 


89   94 
68   67 


90   93 
65   67 


100   88 
63   66 


94   87 
65   65 


95  95 

64  67 

87   93  95 

68   69  70 

84  91  94 
68   67  71 

85  92  94 
68   71  73 


93 
73 


98   99 
66   70 


100  102 
72   75 


96   98 
66   71 


98   99 
71   73 


93   94 
67   70 


95   97 
69   67 


94   95   97 


66   69   74 


94   95 
66   67 


99  102 
69   73 


92   93 
65   66 


95   95 
69   72 


70   67 
99   98 


98  101 
67   70 


101  104 
69   73 


98  101 
74   74 


100  102 
65   69 


101  104 
72   75 


100   98 
72   70 


104 
75 


100 
77 


101  100 
72   73 


105  101 
74   70 


101 
80 


101   98 
69   69 


105  102 
76   75 


96   98 
68   70 


100  101 
68   73 


96 

89 

8  9 

93 

6a 

68 

68 

71 

95 

81 

87 

91 

69 

67 

67 

68 

97 

94 

88 

92 

64 

65 

66 

69 

98 

93 

90 

95 

63 

67 

64 

68 

95 

94 

90 

91 

71 

70 

68 

72 

95 

84 

90 

92 

7* 

70 

72 

71 

93 

86 

89 

93 

69 

70 

70 

70 

95 

85 

88 

93 

71 

67 

69 

70 

93 

95 

81 

92 

71 

70 

71 

75 

96 

93 

89 

93 

69 

69 

74 

70 

94 

92 

93 

90 

70 

70 

69 

72 

96 

93 

88 

93 

71 

69 

71 

72 

93  96  99 

63  68  70 

91  97  97 

64  65  66 

84  86  93 

70  69  74 

92  95  99 

67  66  68 

91  96  98 
69  68  74 

86  94  96 

68  69  74 

87  93  98 

67  68  70 

92  95  99 

68  71  74 

93  99  100 

65  66  67 


101  101 
66   68 


99  100 
70   67 


98   99 
66   64 


106  106 
68   68 


103 
70 


95  100  100 
70 


95   96 
72   69 


97   97 
67   66 


99   97 
71   71 


98   98 
76   70 


97   99 
70   68 


105  104 
67   68 


100  100 
70   73 


101  102 
69   70 


101   98 
73   71 


101  100 
68   67 


98  100 
71   71 


99   99 
72   69 


99   99 
69   68 


00  102  101 

70  68  66 

97  98  99 

74  75  72 

99  99  99 

73  74  76 

97  98  99 

75  71  75 


96   98 
74   75 


96   96 
69   75 


96   96   98 
76   73   71 


97   99 
73   76 


104  103 
74   73 


98  102 
76   75 


103 

71 


109  108 
66   68 


105  105 
71   71 


103  105 
65   67 


101  101 
74   75 


104  104 
69   69 


103  104 
73   75 


103  103 
76   76 


99   96 
74   68 


93   95 
72   72 


93   96 
70   73 


92   93 
70   72 


91   93 

71   74 


95   99 
70   72 


97   96 
74   72 


91   88 
69   71 


102  103 
72   72 


102  103 
73   75 


106  105 
70   71 


103  104 
73   75 


100  102 
71   75 


104  103 
72   73 


105  105 
70   70 


102  102 
72   76 


102  104 
77   78 


101  102 
74   75 


100  102 
74   78 


100   99 
75   76 


101  102 
74   77 


101  102 
75   77 


103  103 
72   73 


104  105 
76   76 


105  106 
69   70 


105  105  107 
75   75   74 

102  103  105 
73   72   75 

105  106  106 

77  74   76 

108  108  107 
71   70   73 

103  103  104 

75  75   77 

105  104  104 

78  77   79 

104  103  103 

76  76   73 

103  103  105 

79  77   79 

101  103  102 
76   74   76 

102  104  105 
78   77   77 

102  102  104 
76   74   75 

102  102  103 

80  81   79 


92   95 
71   73 


93   96 
68   70 


99  100 

74   74 


90   93 
64   68 


95   98 
72   73 


98  102 
70   69 


95  100 
73   72 


96  101 
68   69 


89   93 
71   7* 


94  100 
71   70 


95  100 
70   75 


102   89 
72   73 


89   95 
75   73 


102  102 
73   76 


97  102 
71   72 


92   95   99 
74   74   74 


103 
73 


100 

75 


99   92 

72   67 


92   84 
63   68 


93   97 
74   70 


92   96 

70   74 


98   98 
72   73 


96   94   96 


98   95 
74   73 


103   90 
75   74 


101   94 
74   75 


92   95 

74   75 


89   94 
73   70 


101 
69 

100 
75 

100 
68 

97 


100 
75 


89   91 
70   61 


95   87 
71   66 


88   87 
71   68 


94   85 

64   70 


81   88 
70   69 


89   89 
68   70 


86   89 
69   67 


68   90   91 

71   70   68 


85   88   90 

69   6*   69 


95   89   88   90 
70   72   69   70 


9*   89   87   90 
71   68   67   68 


97   89   88   90 

67   7*   69   69 


9*   87 
73   68 


90   94   96 
70   70   66 


86   91   93 

70   70   69 


96  89  89  91 

69  71  68  68 

97  92  »8  90 

70  71  66  67 


94   86   86   89 
72   69   68   68 


90 
71 


90   92 
66   65 


71   69   65 


93   95 
70   69 


98   96   90   93 
71   73   69   68 


87 
65 


90   90 
62   65 


96   91   88   94 

70   7*   70   71 


94   82   84   93   95   98  100   88   91   94 
51   60   68   68   64   62   66   71   66   TO 


99 
74 

98 
72 

86 
69 

88 
58 

90 

67 

103 
79 

86 
69 

91 
65 

86 
56 

91 
56 

100 
72 

91 
74 

90 
66 

91 
56 

83 

67 

100 
77 


100 
78 

101 


93   92 
76   65 


93 

75 


96   94 
75   67 


92   91 

76   67 


89   86 
58   64 


88   88   84 
64   65   67 


92   87 
53   60 


89 
62 


93   93 
58   62 


92   92 

59   64 


91   83 
63   70 


93   91 
54   61 


91   87   80 
59   61   68 


90 
68 


93   93   77 


92   95 
67   66 


94 
65 


89   92 
68   69 


94   98 
68   65 


93  100 
68   73 


86   88 
71   71 


89   92 

68   68 


92 

68 


95 
70 


92   95 
69   66 


92   96 
69   66 


91   94 
70   69 


95   97 
72   73 


90   92 

71   70 


92   95 
71   71 


78   91 
71   72 


92   92 
72   71 


91   92 
71   71 


92   94 
73   73 


85   88   88 


100   87   89   91 
66   72   69   65 


93   85   86 

72   71   65 


100 
75 


90   85 

71   68 


88   91 
72   70 


94   97 
73   75 


99   85   88 


86   88 
74   68 


88   90   96 
72   70   67 


91   89   90 
73   71   6* 


87   89   90 
7*   73   67 


70   69   63 


95   91 
73   69 


90   92 
72   65 


93   91   93 
77   7*   68 


91 
76 


87   88 
70   65 


87   87 
73   64 


96   88 
77   72 


96   85 


88   88 
69   62 


87   89 
72   67 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY    1966 


Station 

Day  oi  Month 

a 

01 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3] 

> 
< 

POCAHONTAS  1 

MAX 

MIN 

92 

69 

89 

72 

68 
67 

92 

70 

95 
69 

98 
72 

97 
74 

95 
69 

97 
71 

101 
74 

100 
74 

102 
73 

102 

74 

102 
74 

105 
73 

87 
72 

95 
74 

93 
73 

96 

76 

91 
76 

88 
66 

90 
60 

89 

66 

79 
72 

90 
71 

92 

71 

94 
71 

94 

7! 

90 
72 

87 
63 

93.7 
71.0 

SEARCY 

MAX 

MIN 

95 

67 

81 
67 

87 

68 

89 

70 

93 

70 

99 

73 

99 
72 

99 
73 

95 

70 

102 
73 

98 
72 

100 
74 

100 
73 

101 
73 

102 
75 

91 
73 

95 
69 

97 

75 

100 
76 

85 

74 

88 
69 

92 
60 

89 
64 

82 
73 

90 
70 

93 

69 

95 

70 

97 
73 

89 

74 

88 
72 

91 

66 

93.6 
70,9 

WALNUT  RIDGE  F»A  AP 
•     •     • 

MAX 

MIN 

97 

70 

84 

70 

90 
69 

93 

72 

96 
72 

98 
75 

99 

74 

97 

72 

97 
75 

101 

77 

101 
76 

103 

77 

104 
78 

104 
78 

107 
75 

90 
73 

96 
75 

99 

76 

97 
78 

97 
75 

90 
67 

92 

61 

90 
66 

80 
73 

91 
73 

93 

74 

96 
74 

97 
75 

83 
73 

87 
70 

88 
65 

94,7 
72,8 

WEST  CENTRAL        0* 

APPLETON 

MAX 

MIN 

97 
69 

96 

73 

99 
73 

96 
75 

98 
76 

97 
75 

98 
73 

97 

74 

100 
76 

96 
73 

94 
77 

97 
75 

98 

74 

102 
79 

103 
76 

99 
77 

95 
74 

97 
75 

98 

74 

96 
75 

99 
76 

97 
73 

95 
71 

98 
71 

91 
70 

96 
65 

97 
74 

99 
73 

91 

74 

89 
65 

94 
64 

96.7 
73.2 

BOONEVlLLE 

MAX 

MIN 

97 
69 

96 
68 

94 
66 

92 

70 

99 
68 

100 
69 

100 
70 

96 
68 

105 
69 

106 
68 

106 
72 

105 

70 

107 
69 

107 

70 

108 
72 

86 
70 

97 
71 

99 
73 

101 

73 

94 
76 

94 
75 

94 
68 

83 
69 

86 
69 

92 
72 

95 
67 

96 
66 

99 
70 

92 
75 

96 

71 

99 
72 

97.5 

70,2 

CLARKSVILLE 

MAX 

MIN 

9* 

70 

90 
69 

89 
70 

90 
71 

97 
70 

97 

70 

97 
72 

96 
71 

100 
73 

103 

71 

102 
76 

102 
76 

103 

72 

103 
73 

103 
77 

95 

76 

96 
74 

100 
76 

103 

76 

95 
75 

91 
77 

94 
73 

89 

71 

89 
73 

89 
70 

94 
70 

96 
72 

98 

75 

93 
77 

91 
73 

93 

74 

95,8 
73,0 

DARDANELLE 

MAX 

MIN 

94 
68 

87 
68 

89 

71 

91 
69 

98 
69 

98 
71 

97 
73 

96 
71 

101 

71 

104 
68 

103 
72 

101 
72 

102 
70 

103 
71 

103 
75 

87 
73 

96 
73 

99 

75 

103 
76 

93 

76 

92 

75 

94 
63 

88 
69 

93 
71 

91 
72 

95 
68 

97 
70 

97 
73 

94 
75 

93 

74 

95 
72 

95,9 
71.* 

DEVILS  KNOB 

MAX 

MIN 

86 
64 

91 
69 

92 
71 

91 
70 

91 
71 

95 

72 

97 
75 

99 
76 

98 

75 

98 
75 

100 
75 

97 
70 

86 
66 

92 
72 

93 
75 

86 
66 

80 
66 

82 
64 

77 
66 

88 
70 

91 
73 

88 
69 

81 
69 

90.4 
70,4 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

93 

7t 

87 
70 

90 

68 

89 
71 

96 
71 

96 
72 

97 
73 

97 

71 

100 

74 

103 
73 

104 
73 

102 
75 

103 

71 

102 

72 

105 
77 

89 
75 

95 
75 

100 
76 

102 

75 

92 

79 

91 
75 

94 
72 

60 
73 

86 
74 

91 
74 

96 
72 

98 
70 

101 
72 

92 
79 

96 

74 

97 
73 

95,6 
73.2 

FORT  SMITH  WATER  PLAN1 

MAX 

MIN 

93 

65 

90 
64 

90 

63 

90 
67 

96 
65 

96 
66 

96 
67 

95 

67 

100 
67 

101 
65 

101 
67 

102 
68 

102 
65 

102 
67 

103 
71 

89 
71 

94 
69 

97 
70 

99 
70 

95 
75 

89 
71 

91 
69 

89 
66 

85 
68 

97 
71 

92 
65 

94 
64 

97 
66 

95 
74 

92 
68 

93 

70 

9*. 7 

67,8 

MENA 

MAX 

MIN 

92 

66 

88 

65 

87 
64 

86 
69 

92 

67 

91 
69 

93 
69 

92 
70 

95 

72 

98 
69 

98 
69 

97 
72 

98 
70 

96 
71 

102 
71 

97 
70 

89 
71 

95 
71 

97 
73 

93 

71 

86 
71 

89 
67 

85 
69 

85 

70 

89 
70 

91 
67 

93 
65 

94 
71 

93 
74 

93 
71 

90 
70 

92.* 
69.5 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

MIN 

OZARK 

MAX 

MIN 

94 

70 

89 
68 

90 
70 

90 

70 

96 

70 

100 
70 

97 
71 

93 
71 

101 
72 

103 
72 

103 
73 

102 
72 

103 
71 

104 
73 

104 
75 

88 
72 

95 
73 

100 
74 

103 
75 

95 
76 

93 
75 

93 
70 

87 

75 

87 
71 

89 
73 

94 
72 

95 
70 

98 
72 

91 

76 

91 
71 

94 
73 

95.5 
72.1 

PARIS 

MAX 

MIN 

95 
65 

91 
65 

90 
69 

91 
68 

96 
67 

99 
72 

98 
77 

99 
69 

102 
70 

104 
75 

103 
91 

105 

77 

106 

105 
75 

106 

81 

87 
73 

97 

81 

101 
74 

103 
72 

97 
77 

95 
75 

97 
72 

90 
71 

B8 
71 

91 
71 

94 
70 

97 
70 

99 
73 

93 
76. 

94 
74 

95 
71 

97.0 
72.7 

RUSSELLVILLE  *  N 

MAX 

MIN 

96 
65 

93 

64 

90 
69 

92 

65 

98 
66 

100 
67 

98 
67 

97 

67 

100 
68 

103 
65 

103 
69 

102 
70 

103 
67 

105 
68 

103 

72 

90 
69 

97 

70 

100 
71 

103 

72 

98 
71 

91 
71 

95 
61 

89 
67 

91 

68 

92 
68 

95 
65 

97 
66 

97 
69 

92 

72 

92 

69 

95 
69 

96.7 

68.0 

SUB  I  ACQ 

MAX 
MIN 

93 
69 

90 
67 

90 
71 

87 
69 

96 
70 

97 
73 

98 
73 

96 
72 

101 
73 

101 
72 

101 
76 

101 
76 

104 
72 

102 

76 

102 
80 

88 
72 

95 
72 

101 
73 

102 

75 

93 
76 

92 

74 

94 

68 

65 
67 

86 
71 

88 
71 

95 

70 

97 

70 

98 
71 

91 
71 

92 

73 

93 
74 

95.1 
72.2 

WALDRON 

MAX 
MIN 

97 

70 

97 
68 

92 

66 

92 
72 

100 
67 

99 
69 

98 

70 

98 
69 

102 
72 

105 
69 

105 
72 

102 

70 

105 

70 

102 
71 

106 
74 

104 

72 

95 
72 

99 

74 

101 
76 

100 
77 

90 
75 

93 

70 

93 
72 

93 
71 

92 
72 

97 
68 

98 
67 

101 
71 

96 
76 

99 

73 

98 
69 

98.4 
71.1 

WHITE  ROCK 

•     #     • 

MAX 

MIN 

92 

59 

85 
58 

84 
66 

84 
68 

91 
70 

92 
72 

90 
69 

88 
62 

94 
65 

97 
73 

97 
74 

99 
76 

98 
72 

97 
76 

98 
65 

91 
60 

90 
69 

93 

74 

89 
67 

86 
68 

98 
57 

80 
60 

63 
69 

87 
61 

88 
70 

92 
74 

87 
72 

85 
59 

90.2 
67.3 

CENTRAL             03 

ALUM  FORK 

MAX 

Mm 

95 

67 

93 
67 

84 
65 

89 
68 

96 
69 

98 
71 

97 
73 

95 
71 

100 
70 

106 
70 

102 
71 

104 
73 

102 

73 

102 

73 

103 
75 

94 
69 

94 
72 

99 

73 

100 
76 

90 
73 

90 
73 

94 
68 

91 
69 

93 
72 

94 
71 

97 
68 

100 
70 

99 

70 

94 
71 

90 

73 

93 
69 

96.1 

70.7 

BENTON 

MAX 

Mm 

95 
65 

85 
67 

86 
66 

92 

67 

94 
67 

95 
67 

96 
67 

97 

69 

100 
68 

103 
66 

101 
69 

101 
73 

101 
69 

101 
69 

104 
71 

94 
71 

96 
71 

97 
72 

101 
74 

88 
73 

90 
72 

91 
63 

86 
64 

91 
72 

92 

70 

96 
64 

99 

68 

99 
70 

94 
70 

90 
71 

94 

69 

95.1 

68.8 

BLAkELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

96 
65 

95 
66 

86 
68 

86 
68 

85 

67 

95 
65 

96 

66 

98 
67 

102 
65 

100 
66 

96 
67 

101 
68 

102 
67 

102 
66 

101 

69 

106 

71 

83 
71 

95 
73 

97 
72 

100 
73 

91 
71 

89 
66 

92 
68 

93 
73 

92 
72 

93 
66 

96 
67 

99 
69 

98 
69 

98 

70 

94 
70 

95.4 

68.4 

CONWAY 

MAX 

Mm 

96 
65 

83 
68 

86 
67 

91 
71 

98 
69 

99 

70 

97 
70 

99 

69 

99 
71 

102 

70 

102 
72 

102 
72 

101 
72 

103 
72 

103 

74 

90 
73 

99 
72 

101 

74 

104 

76 

93 
73 

89 
74 

92 
61 

89 
67 

90 
74 

96 

67 

98 
69 

99 
72 

94 
74 

91 
75 

88 
71 

93 
71 

95.7 

70.8 

GREENBRIER 

MAX 

Mm 

98 
66 

81 
67 

85 

67 

91 
71 

97 
67 

98 

70 

98 

71 

101 
71 

101 
68 

104 
68 

103 

70 

104 
70 

104 
70 

105 
70 

107 

73 

91 
72 

97 
71 

101 
74 

103 
75 

87 
71 

91 

73 

93 

57 

84 
66 

88 
74 

92 

71 

95 
68 

97 
69 

100 
71 

92 
73 

91 
73 

94 
69 

95.9 
69.9 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

Mm 

94 
68 

88 
67 

83 

66 

85 
68 

93 
69 

96 
72 

97 
73 

95 
75 

100 
74 

104 
71 

101 
72 

103 
77 

102 
77 

102 

78 

105 
79 

90 
72 

95 
73 

95 

74 

99 
75 

90 
74 

91 
72 

94 
66 

91 
70 

91 
73 

94 
71 

97 
69 

98 
70 

96 

71 

96 
74 

95 

74 

96 
69 

95.4 
72.0 

LEOLA 

MAX 

Mm 

94 
61 

81 
65 

89 

66 

92 
67 

94 
71 

94 
73 

96 
73 

96 

72 

99 
69 

99 
68 

99 
69 

101 
74 

100 
72 

99 
73 

103 

74 

95 
73 

94 
71 

96 
72 

102 
76 

90 
76 

91 

71 

92 

65 

94 
66 

94 
72 

93 

70 

96 
65 

97 

68 

96 
74 

99 
74 

94 
73 

94 
69 

95.3 

70.4 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

97 
70 

86 
71 

89 
67 

93 
71 

95 
72 

96 
74 

96 

74 

98 

74 

100 
72 

103 
72 

101 
74 

102 

77 

103 
75 

103 
75 

105 
77 

89 

75 

95 
73 

98 
77 

101 
79 

84 
74 

89 
71 

91 
67 

92 
69 

89 
75 

91 
73 

94 
70 

96 
72 

97 
77 

91 
75 

90 
77 

94 
72 

95.1 
73.3 

MALVERN 

MAX 

Mm 

94 
65 

85 

67 

87 
65 

90 
66 

95 
65 

95 
68 

96 
68 

97 
67 

100 
66 

102 
64 

100 
67 

102 
69 

103 
67 

100 
66 

105 
64 

94 
71 

95 
71 

97 
69 

100 
72 

89 
73 

92 

70 

93 
64 

89 
64 

91 

70 

94 
68 

98 
63 

100 
66 

100 
68 

95 
69 

93 
70 

96 
68 

95.7 
67.4 

MORRILTON 

MAX 

Mm 

95 
68 

90 
68 

90 
69 

91 
72 

100 
69 

101 
73 

100 
77 

100 
7* 

100 
72 

105 
72 

105 

74 

105 
75 

105 
74 

105 
75 

106 
77 

86 
72 

97 

73 

101 
75 

104 

76 

95 
73 

89 
73 

93 
62 

90 
68 

90 
73 

93 

72 

96 
68 

99 
70 

103 
73 

97 

74 

91 
73 

94 
70 

97.3 
72.1 

NIMROD  DAM 

MAX 

Mm 

94 
67 

97 
68 

86 
65 

86 
67 

93 
68 

99 
71 

100 
73 

99 
70 

98 
68 

103 
67 

106 
70 

105 
72 

102 
70 

106 
71 

106 
75 

106 
72 

H4 

71 

94 
73 

100 

76 

103 
75 

91 
73 

91 
63 

95 
67 

93 
72 

90 
71 

91 
66 

93 

68 

100 
72 

96 
73 

96 
73 

94 
71 

96.7 
70.3 

PERRY 

MAX 

Mm 

90 
66 

86 
66 

89 
65 

90 
69 

95 
68 

99 
70 

95 
72 

96 
72 

99 
69 

101 
68 

102 
72 

102 
72 

103 

70 

101 
72 

104 
73 

92 
72 

94 
70 

98 
75 

102 

77 

94 

74 

92 

73 

93 
66 

94 
70 

92 

72 

96 
72 

96 
69 

98 
76 

98 
76 

99 
72 

92 

74 

95 
70 

96.0 
71.0 

SHERIDAN  TOWER 

«     •     # 

MAX 

Mm 

98 
66 

82 

66 

88 
65 

91 
66 

94 
67 

94 
69 

94 
68 

98 
69 

100 
69 

102 
69 

101 

70 

102 
72 

103 

70 

103 

70 

105 
71 

95 

71 

95 

70 

98 
71 

101 

74 

89 
71 

90 
70 

92 

62 

92 
65 

90 
73 

92 

69 

96 
66 

96 
72 

98 
75 

91 
78 

90 
77 

94 
72 

95,4 

69.8 

EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

Mm 

92 
65 

83 
67 

90 
67 

96 
68 

94 
70 

94 
71 

95 

70 

97 

70 

100 
70 

99 

74 

99 
69 

101 
71 

101 
71 

100 
70 

102 
71 

100 
71 

93 

70 

99 
71 

102 
76 

92 
68 

89 
69 

89 
62 

94 
67 

90 
75 

92 
65 

96 
66 

95 

70 

98 
70 

96 

73 

90 
73 

92 
67 

95.2 
69.6 

BRINKLEY 

MAX 

Mm 

89 
63 

94 
67 

83 

66 

88 
69 

93 

70 

96 
72 

96 
72 

93 
67 

99 
72 

101 

73 

104 
71 

102 

73 

101 
73 

102 
73 

102 
74 

104 
74 

90 
72 

96 

74 

98 
76 

100 
73 

85 

68 

90 
60 

92 
67 

94 

70 

90 
72 

93 
73 

97 

70 

96 
73 

99 
73 

93 
72 

91 

65 

95.2 
70.5 

See  Reference  Notee  Following  Stalion  Index 
-    85     - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY    1966 


Station 


CABOT  *  SW 
CLARENDON 
DES  ADC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTT6ART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 


Day  oi  Month 


SOUTHWEST 
OE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


NASHVILLE  PEACH  SUBST«|  MAX 

MIN 


OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

»     »     • 
SOUTH  CENTRAL       08 
ARKADELPHIA 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FORDYCE 
MAGNOLIA  3  N 
MOROBAY  LOCK  AND  DAM 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 


68   66   68 


90  81 
65  65 

91  80 
70  69   68 


96  100 
68   70 


66  68  70 

94  83  86 

67  67  66 

9*  83  87 

68  66  67 

91  91  84 

69  68  68 

93  83  88 

69  67  70 

90  93  83 

70  68  70 


94   94   90 
68   62   61 


91   87 
70   68 


69   68   68 


89  92  91 
67  68  71 

92  95  97 

73  74  78 

90  93  93 
70  70  72 

90  91  92 

69  68  71 


94   93 
69   72 


93   92 
70   71 


93   94 
72   74 


69   91 
73   75 


93   95 
72   75 


9    10   11   12   13   14   15 


99  101 
72   70 


92   95 
71   70 


95   96   98 
72   74   73 

97 
75 


93   94 
71   73 


92   96 
70   70 


94   97 
72   74 


92   93 
72   73 


95   95 
68   69 


93   89 
66   67 


93   93 
67   67 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


SOUTHEAST           09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

MIN 

93 
66 

82 

70 

DERMOTT  3  NE 

MAX 
MIN 

91 
68 

81 
69 

DUMAS 

MAX 
MIN 

93 

68 

82 
68 

94   90 
70   70 


93   84 
68   67 


92   86   87 

70   70   71 


82 
68 

80 


90   94 
72   69 


91   93 
66   64 


85  94 

70  66  68 

88  90  94 

68  65  65 

87  89  93 

68  66  67 


92   94 
74   75 


97   98 
78   76 


100 
71 


101  102 
69   72 


98   95 
69   71 


101  102 
77   80 


100 
75 


100 
71 


99   99 
71   72 


97   99 
69   72 


98   99 
71   72 


98  100 
70   73 


102   98 
72   74 


101  102 
74   76 


100   97 
75   77 


91   94 
71   72 


91   91 
69   70 


67  69  70 

92  83  89 

66  66  68 

96  81  89 


92   83   86 
65   69   68 


79   89 
67   69 


91   92   91 
72   73   73 


90   91 

67   70 


91   92 
69   71 


93   93 
69   71 


92   94 
68   71 


93   94 
66   67 


92   95   94 


91   94 

70   72 


90   92 

68   69 


93   93 
68   69 


93   93   94 
70   70   71 


90   93   93   94 
70  |  69   70   72 


93   94 
71   72 


93   94 
69   70 


94   94 
73   73 


95   93 
68   69 


94   95 
66   68 


92   93 
68   69 


94   95 
72   74 


16   17   18   19   20   21 


101  101 
79   79 


100  100 
73   73 


99  100 
73   69 


103  103  105 
71   73 

97  100 
70   72 

103 
81 

101 
74 

98 
70 

102 
73 

101 
72 

99 
74 

103 
76 

97   96   97 
76   76   76 


100 
72 


100  100 
73   71 


98  102 
74   73 


100  100 
76   75 


92   96 
69   69 


98   94   96 
74   73   78 


90   94 
74   71 


92   95 
71   69 


97   94 
76   71 


101   89 
77   72 


90   93 
76   73 


97 


99 
T5 

100  1 
74 

loo 

71 

101 
75 

98 

69 

98 

74 

99 
66 

100 
71 

100 
70 

98 

73 

100 

68 

101 
70 

106 

bb 

100 
68 

99 

96 

101  101 
79   60 


101  100 
75 


98  102 
73   73 


98  103 
70   70 


99   99   99 
71   74   73 


101  105 
69   71 


100 
68 


100 
77 


103 
79 


101 
73 


100 
75 


99   95 
73   75 


97   95 
73   73 


100 
74 

82 


100 
76 


100 
74 


85 
70 


22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


98 

76   77 


95 
75 


93   99 
75   74 


95   98 
74   71 


85   95 
73   72 


95   97 
70   71 


103   86   95 
73   72   69 


96 


92   92 

74   76 


93   97 
71   71 


95   97 
75   72 


97  101 
74   71 


97   99 
73   71 


98  100 
70   70 


99  101 
72   70 


94   96 
75   76 


95   96 
70   70 


94   96   98 
70   73   73 


98  100 
73   70 


67   67   69   67   68 


100 

70 


99   98 
72   76 


96   98 
69   73 


97   97 
72   75 


100   99 
69   70 


96  102 
72   71 


102  100 
72   69 


100  100 
74   72 


101   99 
67   67 


102  100 
71   69 


100  100 
73   72 


98   97 
68   68 


100  100 
74   70 


95   97   99 
72   73   73 


98  102 
75   7* 


96  101 
75   72 


72   77   77 


97  102 
72   73 


95 
73 

100 
72 

100 


98  101 
73   73 


99  103 
73   72 


99  102 
74   74 


96  101 
73   69 


100  104 
71   70 


96  100 
75   76 


99  101  101 


74   72   72 


96  100 
70   71 


98  101 
71   70 


100 
75 


84   93 
69   69 


92  94 

74  72  71 

67  94  99 

77  74  75 


101   97   86 
75   75   74 


100   94   90 
74   74   74 


98   99 

72   76 


89   92 
66   64 


86   93 
67   65 


90   92 
70   70 


92   93 
64   72 


90   92 
62   64 


91   92 
62   66 


93   93 

60   66 


87   90 
64   68 


90   92 
65   71 


67   89 
66   71 


91   94 
78   79 


93   94 
62   70 


91   90   87 
70   72   75 


9*   95 
71   69 


95   95 
65   65 


94   94 
71   73 


96   96 
67   68 


93   97 

66   70 


96   97 
65   66 


97   96 

67   70 


90   94 
67   72 


95   97 

70   74 


91   94 
72   7* 


98   98 
69   71 


97   97 
70   73 


93   95   97 
74   71   69 


94   93   95   94   98  102 
70   70   76   73   67   67 


94   92   94 
70   70   73 


100   95   90   91 
73   74   73 


100  102   93 
72   73   73 


96  100   95 
72   73   71 


101 
76 


101   97   90 


101  100 
80   77 


95   95 
73   72 


95   95 
73   72 


95   98 
72   72 


95   97 
72   72 


97  100 
69   70 


98   99 
71   70 


95   96 
75   72 


96   97 
71   71 


97   98 
70   69 


100  101  10* 


98  102 
73   72 


100  101  102 


99  100  100 

76   73 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 


95   96   98 


96  96  91 

77  77  73 

102  97  92 

76  76  74 

100  98  91 


90   93 
71 


91 
69 


93   93 
72   76 


102 
70 


102 
75 


78  79   74 

96  96 

71  75 

96  69   89 

70  74   74 


101 
75 


102 
76 


92   92 
69   71 


87   96 
70   73 


95   96 
72   70 


93   96 
70   70 


95   96 
69   66 


98   97 
69   67 


92   94   93 


95   97 
67   66 


91 

67 


91   87 
73   73 


89   89 
69   69 


91   89 
76   74 


90   90 
73   70 


97   95 
72   71 


93   89 
71   73 


95   91 
72   72 


97   9* 
75   7* 


95   90 
75   77 


95   93 
75   72 


97   89 
77   7* 


87   9* 
73   73 


97   97   98   9* 
73   72   75   70 


99   99   95 
70   73   70 


95   96 
69   71 


95   96 
68   71 


94   96 
68   67 


92   95 
66   68 


91   92   91 
67   72   73 


66   72   75 


95  96  98 

68  71  76 

96  98  98 
72  66  72 

95  97  98 

69  67  72 

94  99  99 

70  69  69 

97  102  101 
67  65  70 

93  96  96 

75  71  73 


97   99 
65   66 


97   99 
67   70 


99  100 
66   71 


99   97 
73   75 


96   95 
70   70 


9t  100 
69   68 


97   97 
69   70 


97   98 
75   75 


96   99 
75   75 


97   98 
78   78 


97   97 
74   73 


99  100 
75   79 


100 
73 


98   96 
76   70 


96   93 
71   70 


96   9* 
7*   71 


99   9* 
75   70 


96   93 

73   72 


96   9* 
73   71 


98   95 
70   70 


95.1 
70.4 

93.2 

68.7 

96.8 
74.2 

93.8 
71.1 

9*. 7 

70.3 

93.7 
69.5 

9*. 7 

70,6 

93.5 

71.8 

96.2 
73.3 

92.3 

73.7 

95.7 
75.* 

95.* 
71.2 


9*. 5 
72.1 


95.9 
70.1 


95.2 

72.0 


95.0 
69.0 


95.5 

68.5 


9*.l 
68.* 


95.6 
73.1 


9*. 6 

71.9 


94,0 
7*.0 


9*. 6 
71.5 


95.3 

72.* 


98   96 
72   70 


95   95 
69   69 


99   9* 
70   68 


98   96 
72   69 


98   9* 
76   72 


97   9* 
7*   71 


98   97 


99 
73 


100  100 
7*   75 


96,0 
72.0 


95.7 
71.5 


96.5 
69.5 


97.2 

70.* 


95.* 
73.8 


9*. 8 
69.8 


95.3 
70.2 


96.8 
71.6 


9*. 7 
71.7 


96.2 
72.2 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
JULY  1966 

Station 

Day  oi  Month 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  |  15 

IB  1  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

> 

< 

EUDORA 

MAX 

MIN 

90 
70 

83 
68 

93 
68 

93 

6B 

95 

70 

96 
73 

9  8 
72 

101 

73 

100 
74 

99 
74 

100 

74 

102 
73 

100  103 
74   74 

97   95 

77   74 

99 
72 

103 
77 

86 
74 

92 
72 

95 

70 

98 
73 

94 
73 

94 
70 

96 
71 

99 
73 

102 

74 

101 
77 

94 
74 

93 

69 

96.4 
72.5 

MONT1CELL0 

MAX 

Mm 

93 
67 

78 
67 

88 
69 

93 
69 

94 
69 

95 
69 

96 
71 

97 
73 

99 
74 

98 
75 

98 
72 

99 
72 

98 
72 

98  101 
71   73 

92  91 
76   69 

100 
72 

100 
77 

86 
71 

89 
71 

96 
66 

94 
69 

93 
72 

95 
68 

96 
68 

98 
72 

100 
73 

98 
76 

97 

74 

94 
70 

95.0 
71.3 

PINE  "LUFF 

MAX 

MIN 

94 

70 

84 
69 

89 
70 

94 
70 

96 
71 

96 
73 

97 
73 

100 
76 

101 
75 

102 
75 

102 
75 

101 
75 

103 
76 

100  102 
75   76 

97  95 
76   74 

98 

74 

102 
79 

92 

74 

90 
74 

91 
69 

96 
72 

96 
72 

93 
72 

95 
71 

97 
71 

100 
72 

97 
72 

90 
73 

96.3 

73.1 

pine  bluff  faa  airpori 

MAX 
MIN 

9* 

70 

87 
70 

92 
71 

95 

70 

97 
72 

97 

74 

98 

74 

100 
74 

102 
74 

102 
75 

102 
75 

104 

77 

103 
75 

101  103 
77   75 

86   95 

76   75 

97 

75 

103 

78 

82 
75 

90 
75 

90 
69 

93 
73 

91 
76 

92 

72 

95 

71 

96 
74 

100 
76 

98 
74 

89 
76 

91 

73 

95.7 
73.9 

PORTLANn 

MAX 
MIN 

88 
71 

88 
70 

84 
68 

87 
68 

90 
69 

89 
70 

92 

72 

94 
72 

94 
74 

95 
75 

95 
72 

96 
74 

95 
72 

98  100 
72   74 

90  94 
77   73 

96 
72 

100 
75 

82 
76 

87 
72 

91 

68 

72 

90 
73 

90 
68 

92 

71 

93 
73 

94 
72 

98 
75 

99 
77 

91 
68 

92.4 
72.1 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

90 
68 

91 
66 

92 
69 

91 
67 

91 
69 

93 
69 

94 
78 

96 
72 

98 

72 

100 
75 

98 
71 

98 

75 

100 
74 

98  102 
73   72 

93   95 

78   71 

100 
72 

97 
77 

100 
76 

84 
72 

87 
74 

91 
72 

95 
75 

92 
68 

93 
69 

95 
73 

97 

74 

99 
75 

91 
71 

91 

70 

94.6 
72.2 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

Mm 

94 

65 

81 
67 

89 

68 

93 
69 

94 
72 

94 
72 

96 
74 

98 
71 

99 
71 

100 
72 

98 
72 

99 
74 

98 

74 

101  102 
75   73 

88   93 

74   71 

97 
73 

98 
76 

88 
73 

89 
71 

90 
65 

93 

68 

93 

74 

93 
66 

65 

96 

98 
72 

98 

7* 

91 
75 

93 
70 

94.5 
71.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Oi  Month 

"H  u   0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£°< 

•   •   • 
NORTH  CENTRAL       02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 

20 
100 
69 

.31 

10 
102 
71 

.2* 

20 
99 

72 

.15 
10 
97 
72 

.27 
10 

104 
72 

.31 
20 

108 
74 

.34 
40 

106 
74 

.24 
30 

107 
73 

.28 

16 
97 
74 

.29 

17 
95 
75 

.37 
14 

100 
75 

.37 
14 

101 
76 

.35 

13 

100 
75 

.38 
19 

100 
75 

.39 

14 

101 

75 

.32 

19 

95 
74 

.17 
13 
9l 
75 

.26 

18 
98 
77 

.34 

27 

102 
78 

.33 

41 
98 
75 

.16 
35 

88 
69 

.27 
28 
93 
65 

.28 
22 
94 
67 

.09 
20 
81 
71 

.13 

20 
91 
73 

.18 
20 
93 

74 

.25 

10 
95 
74 

.28 
20 
99 
74 

.30 
10 
98 

76 

.11 
10 
89 
73 

.26 
10 
96 
72 

8. 16 

590 

97.4 

73.2 

*    •    ft 
WEST  CENTRAL        04 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 
15 

97 
69 

.20 
27 
92 

70 

.20 
12 
93 

73 

.25 

11 
95 
72 

.21 

7 
100 
73 

.32 

14 
100 
74 

.23 

18 
99 
74 

.25 

8 
97 
74 

.19 

7 
100 

.26 
12 

103 
71 

.32 

14 
103 
75 

.30 
19 

102 
74 

.29 

28 

100 
72 

.'1 

19 

104 
73 

.31 
IB 

102 
78 

.16 

ft 
91 
75 

.13 

15 

100 
75 

.28 

9 

101 

77 

.29 
22 

102 
78 

.16 
9 

100 
77 

.30 
30 

97 
57 

.22 
23 

95 
68 

.11 

8 

95 

69 

.05 

6 

91 

72 

.12 

4 
90 
73 

.18 

8 
100 

71 

.21 

15 

99 
71 

.24 
13 

100 
75 

.13 

4 
95 
83 

.18 
31 
95 
75 

.25!  6.75 
2*i  450 
99  96.0 
73  73.0 

CENTRAL            05 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.17 
22 

.23 

28 

.13 

26 

.12 
22 

.06 
18 

.26 
27 

.30 

37 

.21 
30 

.12 

17 

.30 
30 

.22 

21 

"g 

.29 

25 

.31 
27 

.27 
26 

48 

.05 
10 

.16 

20 

•s 

.24 
26 

.19 
23 

.23 

22 

.24 
17 

.16 
23 

.20 
26 

.24 

17 

.25 

18 

.25 

21 

.24 
22 

.25 
23 

.19 
23 

6.62B 
735 

NIMROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.10 
3 

.15 

6 

.12 
6 

.05 

.10 
3 

.11 

6 

.13 

8 

.08 

6 

.15 

4 

.18 

.19 
5 

.17 
5 

.10 

4 

.19 

5 

.21 

6 

.27 

8 

.00 
1 

.10 

4 

•l6 

.18 
6 

.11 

3 

.14 
1 

.18 
3 

.04 
2 

.04 
O 

.14 
1 

.12 

3 

.15 

4 

.07 

4 

.12 
6 

.16 

10 

3.98 
143 

•    •    » 
EAST  CENTRAL        06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 

93 
71 

.46 
52 

96 

70 

.10 
29 
91 

71 

.23 

60 
9* 
74 

.29 

66 

99 
75 

.32 

74 
100 
75 

.36 

97 
99 

75 

.30 
74 

100 
76 

.30 
45 

103 
78 

.35 

46 

103 
78 

.33 

34 

106 

76 

.32 

38 

104 
77 

.34 

43 
103 
79 

.38 

58 
103 
75 

.36 
53 

103 
76 

.39 

57 
104 
78 

.37 

30 

.26 

30 
104 
76 

.31 
55 

101 
80 

.22 

40 
102 

.09 
82 
84 
74 

.26 
33 

98 
69 

.25 

20 
99 
70 

.26 

77 
100 
76 

.24 
43 
97 

74 

.28 
22 

100 
74 

.23 

16 

100 
76 

.28 
31 

104 
78 

.22 
52 

104 
77 

.28 
53 
93 
77 

.28 
31 
99 

6.86 
1441 
99.0 
75.3 

*    ft    ft 
SOUTHWEST           07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.18 
22 

.13 
27 

8 

.13 
23 

.24 

18 

■;; 

.26 
29 

.19 
21 

.16 
19 

.30 

19 

.30 
18 

.29 
21 

.28 

19 

.33 

20 

.17 
25 

.29 

24 

.09 
13 

.19 
12 

.28 
12 

.25 
15 

.24 

20 

.18 

17 

.21 

* 

''J 

.21 

12 

.22 

7 

.25 

12 

.20 
11 

.16 
23 

.29 
27 

20 

6.93B 
557 

narrows  dam 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.13 

90 
70 

.29 
16 

88 

70 

.15 

10 
87 
71 

.16 
20 
90 
71 

.10 
11 
88 
64 

.28 
27 
96 
72 

.31 
31 
97 

.25 

26 

98 
72 

.27 

26 
94 
75 

.31 
28 
98 
76 

.33 

23 

100 
76 

.31 
21 
97 
72 

.28 
24 
99 
73 

.36 

27 
100 
73 

.27 

27 
97 
74 

28 
96 

75 

.12 
5 

87 
75 

.17 
12 
97 
75 

.24 

15 

103 

.24 

17 
101 
77 

.16 

15 
98 

72 

.18 
9 
92 

75 

.18 

6 

94 

76 

.19 

11 
97 
72 

.14 
13 
91 
75 

.12 
10 
89 
65 

.24 
20 
97 

72 

.22 
10 
96 

.21 
17 
98 
73 

.30 
26 

100 
73 

.20 
1* 
91 

72 

6.938 

557 
95.0 
72.7 

«   •   • 

SOUTH  CENTRAL       08 

.10 

6 

100 

68 

WARREN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

2 

100 
70 

.16 

2 

96 

72 

.11 

1 

78 

71 

.13 

4 

100 

67 

.42 
5 

100 
74 

.14 

7 

100 

74 

.31 
28 

106 
68 

.32 

17 
102 
75 

.27 

7 
102 
76 

.29 

106 
77 

.21 

2 
103 
78 

.30 

2 

103 

78 

.29 

3 
103 
78 

.20 

7 
102 
77 

.38 

8 
103 
77 

.21 

5 
111 

69 

.23 

4 
98 
75 

.23 

3 
101 
77 

.29 

3 
105 
76 

99 

78 

.17 

6 

92 

77 

.36 
5 

103 
68 

.28 

11 
103 
75 

.19 
3 

93 

74 

.29 

4 
99 
73 

.30 
5 

101 
74 

.24 

7 
107 
70 

.24 
9 

97 
77 

.32 

27 

100 
77 

.23,  7.71B 
12   212 

102100,5 
75  74.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

0 
■0 

Station 
and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

90 
82 

83 
81 

87 
80 

92 
80 

92 

82 

93 
79 

94 
80 

96 
82 

98 
83 

98 
84 

98 

87 

99 
86 

99 
87 

99 
87 

99 
86 

90 
87 

96 

86 

98 
86 

95 

85 

91 
87 

90 
85 

98 
84 

95 

83 

95 
64 

97 

83 

98 
82 

97 
82 

95 

83 

98 

87 

98 
86 

97 

86 

95.0 
83.9 

SLOPE  OF  GROUNDi   LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.   SOIL  TYPE,   SANDY  LOAM.   GROUND  COVERt   GRASS.   INSTRUMENTATION!   PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


3  Notes  Following  Station  Index 
-    87    - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1965  -  1966 


NORTHWEST  0 

BEAVER  OAM 
BENTONV1LLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

YELLVILLE 


NORTHEAST  0 

ALICIA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 


WEST  CENTRAL        04 

APPLETON 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLV1LLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  W6  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

N1MR0D  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MAR1ANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 


July 


August 


September 


29 
36 
37 


28 
45 


21 

22 

16 


246 
202 
160 
245 
191 

206 
194 
166 
219 
176 

176 
184 


284 
305 
263 
175 


190 
194 
247 
165 
275 


192 
152 
196 
220 
165 

127 
223 
146 
200 
165 

153 
157 
211 
131 
192 


112 
141 
141 
144 
184 

144 
193 
165 
266 
125 

128 
174 
109 
141 
157 


102 
142 
157 
130 
181 


163 
137 
134 
100 

136 
143 
145 


137 
142 
108 

154 
185 
145 
149 
130 

82 
151 
104 
156 


340 
307 
376 
306 

343 
341 
362 
317 
301 

303 

266 


311 
306 


400 
268 
358 


305 
268 
293 
317 
278 

244 
338 
268 
313 
250 

248 
270 
339 
248 

333 


278 
250 
246 
254 
333 

286 
292 
258 
361 
255 

264 

283 
245 
244 
318 


197 
234 
266 
231 
292 

179 
247 
257 
219 
197 

278 

252 
220 


217 
278 
241 
236 


250 
274 
235 
233 
223 

196 
238 
220 
258 


559 
624 
597 
568 

531 
598 
544 
636 
541 

544 
670 
629 
525 

602 


499 
543 
611 
562 
609 

456 
529 
561 
535 
511 

607 
560 
515 


533 
571 
670 
569 
503 

560 
647 
524 
602 
546 

502 
588 
590 
552 


January 


632 

998 

569 

995 

654 

1054 

608 

989 

635 

1030 

599 

1005 

597 

1053 

617 

998 

589 

982 

604 

992 

603 

960 

646 

1022 

636 

949 

609 

978 

632 

950 

645 

566 

994 

637 

1010 

688 

1042 

556 

1026 

621 

1029 

975 
881 
960 
944 
917 

938 
997 
940 
979 
903 

905 
942 
982 
879 
992 


636 

860 

562 

873 

573 

876 

587 

890 

616 

1018 

576 

938 

591 

909 

579 

881 

667 

1076 

559 

873 

590 

900 

623 

923 

542 

880 

563 

873 

620 

965 

864 
864 
902 
870 
927 

829 

864 
916 
361 
840 

934 
886 
850 


844 
902 
887 
886 
836 

936 

931 
857 
981 
877 

850 
893 
949 
934 


February 


7  54 
730 
759 
712 

767 
744 
776 
747 

724 

745 
717 


769 
707 
718 
739 
755 

725 
785 
791 
717 

751 


695 
654 
700 
704 
660 

653 
728 
699 
724 
648 

666 

699 
737 
639 

740 


705 
633 
637 
643 
778 

659 

654 
650 
786 
624 

650 
673 
616 
631 
743 


606 
602 
672 
614 
671 

579 
599 
611 
599 
598 

675 
576 
596 


574 
656 
643 
633 
590 

640 
660 
603 
615 
623 

589 
632 
615 

644 


453 
418 
498 
434 

482 

433 
472 
460 
396 

434 
436 


445 
440 
498 
469 

392 

489 
513 
389 
447 


395 
367 
407 
409 
389 

355 

410 
379 
460 
360 

357 
377 
428 
376 
422 


415 
359 
349 
358 

478 

384 
394 
366 
519 
356 

363 

416 
335 
339 
455 


333 
315 
456 
355 
405 

312 
358 
327 
353 
314 

417 
361 
327 


322 
383 
357 
351 
296 

356 

420 
346 
364 
361 

326 

386 
376 

346 


April 


255 
226 
285 
223 

247 

239 
280 
254 
220 

230 
226 


261 
223 
217 
217 
261 

203 
254 
269 
203 
269 


165 
145 
192 
182 
157 

156 

209 
172 
208 
173 

163 

172 
214 
142 
226 


211 
123 
116 
129 
261 

152 
164 
138 
328 
126 

134 
154 
119 
133 
216 


103 
114 
174 
118 
169 

76 
124 
115 
115 


143 
142 
96 


124 
164 
128 
120 
102 

126 
178 
112 


113 
145 
135 
159 


May 


88 
72 


27 
50 


27 
27 

29 


35 

42 
28 
31 


3744 
3526 
4010 
3565 

3807 
3658 
3853 
3738 
3*67 

3604 
3504 


4085 
3413 
3865 


3101 
3461 
3449 
3187 

3052 
3576 
3205 
3610 
3093 

3081 
3238 
3616 
2997 
3682 


2980 
2978 
3045 
3809 

3185 
3271 
3101 

2957 

3075 
3307 
2869 
2964 
3579 


0 

2746 

3 

2873 

4 

3318 

1 

2928 

2 

3329 

0 

2545 

2 

2939 

0 

2985 

2 

2868 

0 

2690 

0 

3277 

1 

2984 

2 

2810 

2801 
3228 
302  5 
2985 
2665 

3083 
3374 
2877 

2992 

2694 
3099 
3039 
3115 


2810 
3032 


See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED 

° 

? 

ARKANSAS 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

*   »   • 
SOUTHWEST           07 

DE  QUEEN 
DIERkS 
HOPE  3  NE 

0 

0 

6 

111 

204 

512 

785 

575 

308 

99 

15 

0 

2615 

0 

0 

7 

137 

243 

541 

843 

596 

374 

135 

22 

0 

2898 

0 

0 

15 

137 

195 

570 

824 

634 

372 

132 

35 

0 

2914 

2810 

MOUNT  IDA 

0 

0 

12 

155 

273 

566 

917 

651 

401 

155 

32 

1 

3163 

3307 

NARROWS  DAM 

0 

0 

1* 

138 

239 

577 

849 

659 

433 

155 

37 

1 

3102 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
OKAY 

0 
0 

0 
0 

10 
5 

137 
100 

233 
159 

580 
467 

858 
751 

669 
529 

411 
276 

160 
91 

43 
17 

0 
0 

3101 
2397 

2452 

STAMPS 

0 

0 

9 

107 

150 

457 

797 

551 

287 

97 

31 

0 

2486 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

0 

0 

8 

100 

136 

437 

749 

534 

281 

82 

22 

0 

2349 

2533 

SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

0 

0 

10 

103 

183 

494 

787 

559 

320 

103 

32 

0 

2591 

CAMDEN  I 

0 

0 

8 

108 

159 

449 

748 

520 

281 

79 

19 

1 

2372 

2645 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

0 

0 

17 

123 

186 

517 

804 

581 

327 

104 

23 

2 

2684 

2402 

FORDYCE 

0 

0 

10 

114 

189 

483 

794 

539 

286 

89 

25 

1 

2530 

MAGNOLIA  3  N 

0 

0 

14 

122 

227 

461 

763 

622 

283 

91 

24 

3 

2610 

2299 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

0 

0 

18 

136 

189 

541 

795 

568 

353 

104 

12 

2 

2718 

PRESCOTT 

0 

0 

9 

82 

157 

466 

753 

532 

279 

84 

20 

0 

2382 

2627 

SPARKMAN  3  WSW 

0 

0 

15 

142 

222 

531 

812 

552 

331 

18 

1 

WARREN 

0 

0 

13 

103 

175 

476 

794 

535 

298 

99 

21 

1 

2515 

2424 

♦    •    • 

SOUTHEAST           09 

CROSSETT  7  S 

0 

0 

11 

106 

139 

469 

736 

493 

283 

83 

14 

1 

2335 

2452 

DERMOTT  3  NE 

0 

0 

15 

134 

168 

519 

810 

531 

287 

101 

19 

3 

2587 

DUMAS 

0 

0 

11 

115 

182 

499 

82  7 

548 

298 

104 

17 

0 

2601 

2605 

EUDORA 

0 

0 

11 

75 

125 

435 

745 

499 

259 

65 

16 

0 

2230 

MONT  I  CELLO 

0 

0 

13 

96 

152 

456 

765 

543 

295 

87 

22 

1 

2430 

PINE  BLUFF 

0 

0 

7 

88 

152 

451 

782 

511 

280 

74 

22 

0 

2367 

2538 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

0 

0 

13 

113 

199 

499 

860 

577 

312 

101 

30 

0 

2704 

PORTLAND 

0 

0 

10 

100 

155 

492 

777 

532 

282 

98 

25 

0 

2471 

2484 

ROHWER  2  NNE 

0 

0 

19 

126 

187 

526 

813 

537 

297 

148 

32 

2 

2687 

STAR  CITY  4  ENE 

0 

0 

16 

128 

189 

501 

816 

554 

324 

115 

30 

2 

2675 

See  Reference  Notee  Following  Station  Index 
-    89    - 


STATION  INDEX 


STATION 


ABBOTT 
ALICIA 

I   FORK 


APL1N    1    w 
APPLETON 
ARKADELPH1A 
ARKANSAS    CITY 

ARKANSAS    POST 

ATHENS 

AUGUSTA 

BALD   KNOB 

BATESVILLE    LIVESTOCK 

BATESVILLE    L    AND    D    1 

BEE8E 

BEECH    GROVE 

BEEDEV1LLE 

BENTON 

BENTONVILLE    5    WSW 
BERRYVILLE    ft    NW 

;    FORK 
BISMARCK    2    SE 
BLACK    ROCK 

BLAKELT    MOUNTAIN    OAM 
BLUE    MOUNTAIN    DAM 
BLUFF    CITY    3    SW 
SLTTHEVILLE 
BONNERDALE 

BOONEVILLE    6    NW 
BOONEVILLE    7    NE 
BOONEVILLE    6    NNF 
BOONEVILLE 
BOTKINBURG    2    S 
BOUGHTON 
BRANCH    4    NW 
BRANCH    3    SW 
BRINKLEY 
BUFFALO    TOWER 

BULL    SHOALS    DAM 
BURDETTE 
CABOT    4    SW 
CALICO  ROCK 

>MDEN    1 
CARLISLE    1    SW 
CARPENTER    DAM 
CLARENDON 
CLARkSVILLE 
CLARKSVILLE    6    NNE 

CLINTON 

COMBS    3    5E 

COMPTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT    7    5 

CRYSTAL    VALLEY 

DAISY    I    E 

DAMASCUS 

DANVILLE 

DANVILLE    SCS 

OAROANELLE 

OE    QUEEN 
I  DERMOTT    3    NE 

DES    ARC 

OEVILS   KNOB 

DIERKS 
'   DUMAS 

EL    DORADO    FAA    A  I RPOR 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 


1  mOO    07J  HOWARD 
.  0326    06    WOOOOUFF 

0330'  031  WHITE 
|  04SB!   03!    INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE    I 


03    ' 


1010l   01     NEWTON 


FAYETTEVILLE 


FORREST  CITY 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 

FORT    SMITH    WATER    PLANT 

ILTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVFLLY    ft    E 

GRAVETTE 
1  GREEN    FOREST    ft    ESE 

GREENBRIER 
!  GREENWOOD 

GREERS    FERRY    DAM 


;   HARRISON 
HARRISON     FAA    AIRPO' 
HECTOR 
HELENA    5    NW 
HOPE    3    NE 
HOPPER 
HORATIO 

HOT    SPRINGS    1    NNE 
HUNTSVILLE 
HUTTIG    DAM 
INDEX 
JASPER 
JESSIEVILLE 
JONESBORO 
j  KEISER 
KEO 
KINGSLAND    3    SSE 


1020 

0? 

BAXTER 

1052 

03 

■MSSISSIP* 

no? 

PULASKI 

1  132 

0?' 

IZARD 

1  192 

Oil 

OUACHITA 

122ft 

LONOKE 

1238 

03 

GARLAND 

14*2 

MONROE 

Oft1 

JOHNSON 

Oft 

JOHNSON 

1*92 
157* 

02 

VAN    BUREN 
MADISON 

1562 

1596 

FAULKNER 

1632 

03i 

CLAY 

1730 

0*1 

POLK 

ASHLEY 

175r> 

0? 

PULASKI 

1*1* 

PIKE 

1629 

05 

FAULKNER 

08'   UNION 

09l    CHICOT 

01    CARROLL 

0?    SHARP 

Oil   WASHINGTON 

0]     WASHINGTON 

08:   DALLAS 

07]  LITTuE   RIVEI 
256*|   06,   ST    FRANCIS 
257*1  0<J   SEBASTIAN 
2578|  0*|  CRAWFORD 

HEMPSTEAD 
1   2760J   03!  WHITE 

279*:  02!   SEARCY 

28ft2    07   PIKE 

2922    Ofti   YELL 
I   29301   01;   BENTON 
!   29ft6l   Oli  CARROLL 
■   29621   051  FAULKNER 
I   29761  0*1    SEBASTIAN 

2978    02l  CLEBURNE 


1   3088    091   ASHLEY 

31  321  021  SHARP 
;  316«|  Oil  BOONE 
I  31651  01l  BOONE 
3Z3S1   0*1  POPE 


3*28 

1<.3fl 

s 

HEMPSTEAD 
MONTGOME01 
SEVIER 

3*66 

05 

GARLAND 

354C 

PI 

MADISON 

3556 

01 

UNION 

3*84 

LITTLE    »1\ 

36  0( 

01 

NEWTON 

37  a* 

OS 

GARLAND 

3734 

0' 

CPAIGHEAfi 

3821 

MISSISSIP 

3B6J 

Of, 

LONOKE 

390* 

08 

CLEVELAND 

92  32 

93  29 
93  25 
93    25 


5    35    01 
1    35    20  I 

1    35    39   I 


33  02 
33  35 
36    01 


3* 

20 

93    32 

3* 

33 

93    3R 

36 

7* 

94    2  8 

IB 

93    22 

14 

92   23 

15 

13 

94    13 

33 

31 

92    00 

3221.      SS      SS 

200,      6P      7A 


2301      6P      6P 
571       5P       5P 


265!      5P      6A 


93    23         100O 


*05 

172       3P 
436      6P 


1*00 


162      6P       7AJ 

252   mid   MID 


32T      7A      7A 


177 

91    29 

362 

93    07 

113(1 

93    09 

137C 

92    56 

55) 

90    40 

?2C 

93    33 

37- 

93    *1 

70C 

94    22 

337 

93    03 

710 

93    ft* 

1453 

92    03 

6C 

94    03 

93    11 

837 

93    0* 

90    42 

3ft! 

90    0  5 

232 

92    00 

230 

92    16 

214 

I  REBA    ' 
I  ALT, 


SWAIM 


B.    HEN0R1X 

HOBART    WATTS 
PONNIE    BARTLETT 
TILLMAN    E.    LAWRENCE 
1  CLARENCE    L.WESTMORELANrJ 

i  NATIONAL    PARK    SEPVICF 
PAULINE    »    PINKERTON 

1  TOMMIF    D.    PEEBLES 
UNIVERSITY   OF    ARKANSAS 
UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 
DONNIE    BRYANT 
D.    C.    HFNRY 


ANNA    M.     LILFS 

MRS.    LOUISE    H.    YATES 
'  WILLIAM    R.    WILLIAMS 
I  U    S  COOPS   OF    ENGINEERS   | 
j  U    S   CORPS   OF    ENGINFEPS 
I  R.    P.    PLYLFR 
1  JOE 


0.    E, 


i  r 


VICE 


'    S    SOIL 

1  S  SOIL  CONS  SERVICE 

1  S  SOIL  CONS  SFRVICF 

LEO  E.  YANDELL 

lAOY    C.    PEARSON 

UNICE    INGERSOLL 

I    S    SOIL    CONS    SFRVICF 

'    S    SOIL    CONS    ! 


MIES 


Old 

WlLLIA 


S    CORPS    OF    ENGINEER 


TIN    D. 


!   MIX' 


PAIL 


RIS 


JOHN    L.    TAtT 

ARK    POWER    AND    LIGHT    CO 

JOE    V.    HAVENER 

OR.     IRVING    T.    BEACH 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 


FAPL    I 


H IODIC* 


TTO 

DAVI5 

1    LEE    SI 

III 

JOHNSON 

infred  0.  p 

N    WALKE 

'  s 

■ORE  ST    S 

AL^ 

"»    C.    TI 

ERNA    JONES 

VIATION    AGENCY 


ARKANSAS    FORESTRY    C( 
LESLIE    P.    CALLENS 
THOMAS    A.     MOORE 
U    S    WEATHER    BUREAU 


WOODROW  TACKETT 
GEORGF  W.  ODGEN 
GLENN    5.    JUSTICE 

'  CHARLES  F.  FORD 
■  OOROTHY  M,  BEEN 
U    S   CORPS   OF    ENGI 


IATION    AGFNCY 
JOHNSTON.    JRi 


,  ELI2ABFTH   W.    FRIDAY 

U    S   NATL    PARK    SERVICE 
;   "AY   PEARL    MAI*KLEY 

U    S    CORPS   OF    ENGINEERS 
I  W.    E.    MCDOWELL 
j   JAMES    S.    VAUGHAN 

LURA    B.    SYKES 
I   BENEDICTINE    SISTERS 
:   MAXSIE    TAYLOR 

R.    A.    WALLFR 

ARKANSAS    FORESTRY    COMM 


LAKE    CITY 

LAKE    MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD    HILL 

LEOLA 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

LITTLE    ROCK    FILT    PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA     3    N 

,  MAGNOLIA    3    N 

1  MALVERN 
j  MAMMOTH    SPRING 
MARIANNA    2    S 


MILLWOOD    DAM 

MONT I CELLO 

MONTROSE 

MOROBAY    LOCK    AND    DAM    A 

MORRILTON 

MOUNT    IDA 

MOUNT    MAGAZINE 

MOUNTAIN    HOMF     1     NNW 

MOUNTAIN    HOMF    C    OF    ENG 

MOUNTAIN    VIEW    2    ESE 

MULBERRY    6    NNE 

NARROWS    OAM 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

NASHVILLE 

NATHAN    ft    MNW 

NATURAL     DAM 

NEWHOPE    3    E 

NEWPORT 

NIMROD   DAM 

NOR FORK    DAM 

ODELL    3    N 

{  ODEN    2    W 

OKAY 

OSCEOLA 
I  0WENSV1LLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD   RADIO   kdrs 

PARIS 

PARIS    4    WSW 

PARKIN    2    W 


PINE    BLUFF 
PINE    BLUFF    PA, 
PINE   RIOGE 
P1NEY    GROVE 
POCAHONTAS    1 
PORTLAND 
PRE SCOTT 

PRESCOTT    SCS 


REMMEL    DAM 
ROGERS 
ROHWER    2    NNE 

j  RUSSELLVILLF    ft    I 
SAINT    CHARLES 

SALEM 
I  SEARCY 
SHERIOAN    TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  3  NSW 
STAMPS 

STAR    CITY    4    ENE 
I  STORY 
1   STUTTGART 

STUTTGART    9    ESE 

SU8IAC0 


WB    AIRPORT 


1   TAYLOR 
I   TEXARKANi 
1  WALDRON 

WALNUT    R 

WARREN 


WEST    MEMPHIS 
WHEELING 
WHITE    ROCK 


CLOSED    STATIO 


07]  PIKE 

01  BOONE 
05    GRANT 
0*1   PULASKI 
03l  PULASKI 
Oil  NEWTON 

Oft    ST    FRANCIS 
08    COLUMBIA 

Off  COLUMBIA 
05;  HOT    SPRING 

02  FULTON 
06|  LEE 

03  POINSETT 
02'   SEAPCY 
02|   SEAPCY 
02'    IZARD 
O*1  POLK 


493ft|   08!  CALHOUN 

49381  05  CONWAY 
4968'  071  MONTGOMERY 
50I0J  0*1  LOGAN 
3036,  02  BAXTER 
50381  02l  BAXTFR 
5046!  02  STONE 
5072    Oftl  FRANKLIN 


05]  PERRY 
0?    BAXTER 

Oli   WASHINGTON 

5358  OTJ  MONTGOMERY 

5376  07]  HOWARD 

5480  03l  MISSISSIPP 

3498  05j   SALINE 

5508  041    FRANKLIN 

55141  0*   JOHNSON 


5586i  06|  CROSS 


5820  03  ' 
I  3666  091  . 
3908    08>  I 


6003    0*   LOGAN 
■  6006    0*i  FRANKLIN 
6007J   0*  FRANKLIN 
I  60081   Oft    LOGAN 
6016    OT!  MJLLFP 
6102    05l  HOT    SPRIN 
62*8    Oli   BENTON 
!  6253|   091  DESHA 

6352    Oft!  POPE 
63761   061   ARKANSAS 

6380'   03!  CLAY 


J  6586|  02!  VAN    BURFN 
I  662*|  Oil  BENTON 
6768    OR    DALLAS 
I  6804    071  LAFAYETTF 


69201  06,   ARKANSAS 

6926  0*i  LOGAN 

T03B  06j  COLUMBIA 

7048  07    MILLER 

7*6B  Oft'  SCOTT 

7530  03!  LAWRENCE 

7582  06    BRADLEY 


CRITTENDEN 

FULTON 

FRANKLIN 

YELL 

CROSS 

MARION 


9? 

n 

305 

<M 

5] 

796 

•*? 

55 

B1C 

92 

33 

261 

9? 

I* 

9? 

^9 

312 

M 

03 

2007 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


91  32 
90  *6 
90    25 


3*    33   )      93    38 


273;     SPi     5P 


<■ 


ROCK 


MABEL  I 
I  ETHEL  PUMPHREY 

PIERCE  A.  PEEOER 
i  U  S  WEATHER  BUREAU 
1  LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOlA  0  JOHNSON 
1  JAMES  C.  HODGES 

EARLE  e.  GRAHAM 


ARKANSAS    I 


L    CO. 
KBOK 


36  20 
71  36  20  I 
7    35    51 


92  23  I 
92  23  ' 
92  03  ' 
9*    01    1 


00!  TAi 

25l      8A{      SA,      8AJC 

?S  '  1  '1     E 


,   mCkEE 

HENRY  CARLOS  STATQN 
I  RADIO  STATION  KPCA 
MINNIE  HORTON 
BARBAPA  J.  CRAIG 
MRS.  JUANITA  COOPER 
RICHARD  W.  ST.  JOHN 
U    S   ENGINEERS 

I  RADIO    STATION    KHBM 
ARK    POWFP    AND    LIGHT     CO 
U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 
PERRY    n.    MALLETT 
WILLIAM    E.    BLACK 
ARKANSAS    FORESTRY    COMM 
RAOIO    STATION   KTLO 

!  U    S    CORPS   OF    ENG1NFEBS 
NELL    A.     TAPLEY 
HENRY    G.    ARVIN 


1   U    S    CORPS   OF    ENGINEERS   . 
UNIVERSITY   OF    ARKANSAS 

CLOSFD  2/28/66 
EDNA  J.  WESTFALL 
MPS.     NONA    L.    HAILEY 

i  ELSIE    I 


34    38         93    48   ' 


2  35    43 

3  34    37 
11   35    29 


35    18   I      93    43  ! 
35    16         93    48  I 


69 

59 

245 

«? 

49 

500 

93 

50 

396 

<n 

n 

1900 

90 

29 

fI5 

LEVI 


TIM^ 


T   J9 

37 

93 

19 

925 

1    35 

92 

330/ 

ss; 

7AJ 

;   3* 

13 

92 

01 

219 

,ts 

91 

56 

706| 

MIQ 

;;: 

33 

840| 

7* 

10 

93 

12 

375 

90 

59 

330 

6P1 

6P 

\n 

1* 

30 

122j 

9P| 

V' 

48 

93 

23 

316 

5" 

7A 

3l  33 

46 

93 

23 

318 

7|  3* 

19 

92 

51 

BOP 

1     W 

17 

93 

93 

ll   35 

21 

93 

420 

11   35 

?? 

55 

"6  0 

1     35 

t  H 

93 

53 

*63 

TAJ 

9* 

02 

230. 

3l   34 

26 

92 

9* 

315 

J 

7A 

3*    23 

91 

DB 

36    27 

<J0 

00 

36    23 

91 

50 

33    13 

45 

34    27 

92 

21 

35    39 

92 

1  9 

36    11 

94 

33 

33    22    I      93    29 


3  34  42  ' 
I  3*  29 
1    36    28 

1    33    18    I 
M  33    06    I 

<J  33    27   I 


36   1 


360      5P|      5pl 


182      SS      SS 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  MPs.    CLARA    W.    HURST 

U    S   FOREST    SERVICE 
J.    T.    HARG1S 
WILLIAM    T    WALLACE 
MRS.    GUY    E.    COOK 
:  BURNS    WAKEFIELD 
VIRGIL    D.    mELSON 
RADIO    STATION    KDRS 
FRANK    TAYLOR 
U    S    SOIL    CONS    SERVICE 
INACTIVE    10/1/63 

BOMAR    K.     HANSAPO 
ETHFL    CARLTON 

i   A.    0.    MOL8RO0K 


MRS.    NORMA    T.    JONES 
BENEDICTINF    SISTERS 
PEARL    NEWTON 
I  R.    P.    HAM8Y 

U    S   SOIL    CONS    SFRVICF 

EULICE    MARKLE 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

U    S    SOIL    C0N5    SERVICE 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

LULA    M.    WEEKS 

RUTH    TFRRY 
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REFERENCE    NOTES  ARICANSAS 

JULY    1966 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatoiogist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Adams  Field,   Little  Rock,    Arkansas  72202,   or  to 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS". 

DIMENSIONAL  UNITS;  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  lime.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..,   C.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table,    "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,     consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOT  FALL:        Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow   and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  ."Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

B      Adjusted  to  a  full  month, 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  statit 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R1.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means    variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.    C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  45  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintende 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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25 

0 
0 
2 
0 
0 

If 
11 
8 
12 

11 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

12.45 
12.74 
14.03 
4,84 
5.63 

1.86 

3.31 

4.80 
3.17 

1.00 
1.69 

21 
13 
22 

14 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
8 

11 
9 

in 

a 

5 

8 
4 
3 

4 
4 
6 
1 
2 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

MORRILTON 

87.2 
87.9 
87.2 
87.4 
89.1 

65.4 
65.5 
68.5 
63.1 
66.5 

76.3 
76.7 
77.9 
75.3 

77.8 

-  6.7 

-  3,4 

-  3.6 

98 
97 
97 
95 
103 

1 

1 
16. 
16 

1 

53 
53 
62 
52 
56 

25 

25 
26. 
25 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
12 
1C 
11 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

n 

0 

0 
0 

0 

c 

12.80 

7.58 

14.46 

13.97 

3.83 

9.56 

11.64 
.88 

3.56 
2.47 
6.79 
5.69 

.87 

13 
22 
13 
13 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

6 
9 
9 

7 

8 
4 
6 
6 
■J 

4 

4 
4 
4 
0 
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Temperature 

Precipitation 
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Max. 

Min. 

H 

II 

it 

o 
Q 

■ 

0 

s 

a 

1 

o 

1 

Is 

hi 

si 

-  \ 

NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

87.5 
89.5 

ar.i 
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86.4 

64.4 
64.8 
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85.0 
86.2 
87. 2M 

67.7 
67.8 
68.5 
66. 8M 

77.1 
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103 

DATE 

46 

DATE 

18.97 

1.76 

7.55 

DATE 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   94    - 


ARKANSAS 


AUGUST      1966 


SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


Arkansas  was  for  the  most  part  cool  and  wet 
in  August.  It  averaged  the  coolest  in  approximately 
15  years,  and  for  the  central  sections  it  was  the 
wettest  of  record*  One  particularly  wet  weekend, 
the  12th  through  the  14th,  inundated  Little  Rock 
with  an  average  of  10  inches  of  rain.  A  24-hour 
total  rainfall  of  7.32  inches  set  a  new  Little  Rock 
August  rainfall  record.  Considerable  flooding 
was  experienced,  and  in  one  low  section  of  north 
Little  Rock,  evacuation  by  boat  was  necessary. 

The  major  rainstorm  of  the  month,  although  still 
local  in  nature,  occurred  on  the  21st  and22d,  and 
was  centered  in  an  area  25  miles  southwest  of 
Hot   Springs.     Bismarck    in   Hot    Spring  County, 


and  Amity  in  northern  Clark  County,  received 
nearly  10  inches  of  rain  in  the  24-hour  period 
ending  on  the  morning  of  August  22.  The  central 
sections  of  the  Ouachita  River  flooded  and,  in 
particular,  one  of  the  tributaries,  the  Caddo 
River,  sustained  considerable  flooding.  The  De 
Gray  Dam,  an  earthern  structure  recently  com- 
pleted, came  within  less  than  1  foot  of  overflow. 
The  pool  above  the  dam  rose  70  feet,  but  the 
dam  held,  and  the  lower  reaches  of  the  Ouachita 
River  was  spared  a  more  serious  flood.  In 
spite  of  these  two  excessive  rains,  the  west- 
central  and  extreme  southeast  sections  of  the 
State  failed  to  reach  normal  August  rainfall 
amounts. 

R0  0„  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas    72202 


DAILY  PRECIPITATION 
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EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  ExP  STA 
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MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
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DANVILLE 
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.74 

1.75 

.20 

.70 

.20 

.03 

1.27 

1.76 

.  r« 

,40 

1.81 

.34 

.25 

.10 

2.47 

6.79 

.64 

.22 

7.68 

5.69 

.6? 

.17 

.70 

•  65 

.87 

See  leleienc 

notes  foil 

o™, 

.75 

.13 

OS 

1.81 

■  2ft 

.03   2 

.10 

2.39 

.01 

3.16 

.15 

.  30 

3.A0 

.19 

2.32 

.12 

1.35 

.25 

,10       .76       .58;      .08       .08       .19 


.78       »23       »l°       »58       .7ft 


.ft5 

.12 
1.23 


2.38 

.82 

.03    1.20 

.09 
.36 
1,0ft 
2.03 
.10       .82 

.05    1,00 

1.33 

.82 
1.90 

T 

1.01 
1.38 
.60 

1,0ft 
.99 
.60 


1.00 

1.82 

3.31    2.80 

1.25 

.21    1.22 

T           .25    3.00 

1.19 

1.35    7.55 

.07 

.17      .23    3.17 

.40 

.18 

5.08 

7 

.62    3.48 

1.47 
.90 


.85 
2.79      .78 
.20    3.65 
1.73 

2.47 


1.94 


.06 


.03      .03      .03    2.51      .77 


.09      .05       .36      .33 

,02  .13      .55 

.06 

.37 

.12  T 

.05      ,03 

.10      .12 

.13      .04      .07 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

ARKANSAS 
AUGUST 

1966 

Station 

"(3 

0 

Day  of  Month 

1    |    2    |    3 

4    |    5    |    6    '    7    |    8    | 

9       10   |   11   |   12 

13   |    14    |    15 

16       17 

18 

19 

20    |    21       22    |   23    1   24 

25      26      27 

28~]   29  J 

30 

31 

NtMROO   0AM 
OwENSVILLE 
PERRY 

REMMEL   DAM 
SHERIDAN    TOWER 

4.95 
12.01 

5.56 
11.99 
14.36 

T           .26 

.05    1.12 

.19      .10 

1.51 

1.00 

.01 

.34 

.18 
1.53 

.66 

.06 
.52 
.04 

.26      .17 
.33      .78 

.24                   .04 
.19      .46 

.10    2.75 

.50      .08      .26 
2.83      .47      .32 

.91      .34      .15 
3.45       .30      .42 
5.75      .37 

.05 

.92 

.55 

1.60 
.50 
.03 

T      1 1.77      T 
T           .98    3.35      T           T 
1.19      T 
.12    4.92 
1.56      .36                   T 

T 

.37      .01 
•  12 

.06 
.16      .02 

T 
T 
T 
.15 

EAST    CENTRAL                   06 

ARKANSAS    POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT    4    SW 
CARLISLE    1    SW 

9*60 
12.94 
8.78 
9.05 
12.95 

.38    5,09 
2.38 
.03    1.85 
1.36 
.62 

.32 

T      '              1.21      .29 

.78      .48 
.19      .21 

.45                 1.20 
.77   4.40 

.17      T 
4.42       .12    1.96 
2.64      .85    1.24 
2.23    1.01 

•           •         5.57 

2.60 

T           .30 

.34 

.55 

1.40 

.40 
1.20 
.04 

.07 
.25 

.09      .441     .41                   T 
T 
.201     .33      .14 
.67;     .27 

1     '" 

T 

.03    . 

CLAREN00N 
DES    ARC 
FORREST   CITY 
HELENA    5    NW 
KEO 

8.23 
12.20 
7.90 
5.94 
10.33 

T         2.11 
T         2.20 
1.33 

1.50 
.80 

T           T 

.05       .141   1.89      .46    2.26 
.44    1.14    3.17    1.73    1.01 
.15    1.77    1,24    1.98 

1,40;  1,91       .02       .04 
T      |                  .27    2.37|  4.75      .30 

.38 

T         1.40 
•  78 

.10 

.231 
.20 

.1*1 

.381     .33      T 

.66      .03 
.33      .12 
.69      .38 

,76,     .66                   T 

T 

T 

MADISON 
MARIANNA   2    S 
SAINT    CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART    9    ESE 

11.03 
3.95 
4.45 
7.54 
5.50 

3.70      .90 

1.66 

1.09 

T         1.81 

.02    2.35 

' 

.03      .05    1.50    1.00    2.20 

•      i     .90      •           .19 

.12                             1.41       .44      .40      .03 

T                        .01       .81'      .70    2.93      .42 

T           .42      .36    1.62      T 

1.10 
.01 

T 
.35 

T 
.40 

.05 
.07 
.24 

.55 

.09      .76 

.03      .85      .02 

.02      .37 
T           .49 

T 

WEST    MEMPHIS 
WYNNE 

9.91 

.91 
1.60 

1 

2.001  1.10    1.02 
1.98      .94    1.23    1.80 

.29 

.36 

1.981 

*         •         » 

|                                     1 

SOUTHWEST                          07 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY    1    E 
DE    QUEEN 
DIERKS 

12.29 
11.29 
13.5* 
6.3* 
8.13 

.10 

.03      .0* 
.6* 
•  *1 

T           .03 

.06 

T 

1.20,                  .40    2.20l  2.35    1.08 
1.27.                  .17      .771      .34    3.51    3.19 
1.891                  .I,      ,5T    2.05    3.56      .77 
.40      .70      .75    3.55       .18 
.391                  .43      .63       .65    2.83      .63 

.03 

2.08 

.16 
.10 

.38 

1.30    1.42 
.25    1.18      .12 
T        1.52   2.01 

.07    1.77'     .13 

.06 

.12 
.13 

.14 

.06 

.0* 
.07 
.06 

.12 

T        ! 

FULTON 

7.2* 

.74!                  .11    1.15      .93    1,39      T 

.02      ,47    1.03    1.40 

T 

GLENWOOD 
HOPE    3    NE 
HOPPER 
HORATIO 

9.38 
10.68 
6.42 

.43 
.59 

T      1                  T 
.10                          1      .10 

.231                  .13    2.321  1.29    1.60      .11 
.30;                  .30      .81       .30    1.00    1.00 
.29                   .20    1.15.  1.06    2.58      .02 

.60 

.05 

.96!  1.04      .58 
.98    4.52       .55 

.05|     .03 

.08 
.10 
.09 

.1* 
.22 

.09 

INDEX 

LANGLEY 

MOUNT    IDA 

NARROWS    DAM 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

7.10 
9.56 
8.90 
13,16 
10.27 

.06      .20 

.18 
.06 

T      '     T 

1 
T                        .09 

.30,                  .35    2.851  1.30    1.15      .15 
,4«|                  .21       .761      .31    3.75      .80 
.751               1.98      .53      .14      .76      .36 
.161                  .22       .73>  1.12    2.50      .27 
.14                 1.25    1.05,      .67    3.65      .04 

!     .07 

1     .40 

'     .88 

.54 

.65       .30 

T         1.50    1.10 

1.95      .12    1.62 

4.35    2,61 

1.83      .60 

.05 
.09 

.09 

.09                   T 

.03 
.05 

.06 

.03 

.22    ! 

NATHAN   4    WNW 

NEWHOPE    3    E 

OOEN    2    W 

OKAY 

PINE    RIDGE 

11.87 
11.27 
6,*1 

9.50 
6.39 

.08 
.13 

.04      .02 

T 
.06 

T      ,                  T 

.01 
1.50 

.10                   .34      .89'  2.03    3,90      .68 
.47                   ,27    1.36    1.71    3.20 

1.03                   .25      .51       .27      ,38      .59 
T                        .27    3.76!   1.57       ,40      .03 

1.25                   .18      .44      .27      .58      .60 

.01 
.06 

.45 
.29 

.11 
.60 

.13 

.12    1.90   1.21 
1.06      .05    2.56 
.08       .07    2.94 
.02    1.25                                .10 
.10    1.90 

.05 
.13 

.12 

.08 
.06      .09 

.10      .20 

.01 

.90   '. 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA   WB    AIRPORT      //R 

5.06 
9.3* 
6.62 

T 
.04 

T 

.95 

1,16,                  .38      .15      .74      .60      .43 

1.35                1.55      .42      •           •         1.10 

1.41    2.16    2.20      .67      T 

3.35 

T         1.36 
.92                   .90 

T            .31       .02      T           .04 

.02 

T 

T          .82 

T 
.13 

SOUTH   CENTRAL                08 

1 

AMITY    3    NE 
ARKAOELPHIA 
BLUFF    CITY    3    SW 
BOUGHTON 
CAMDEN    I 

18.97 
8.02 
*.8C 
8.77 
6.7C 

.97 
1.47 
.57 
.35 
1.36 

.15 

,17.                  ,78    2.00.  2,50    1.60      .21 
.0*                   .05    1.62    2.94      .30      .12 
,16j                  .32      .74.      .51    1.31       .09 
.08                   .20      .73'  2.46    3.65      .02 
.50                                .70    1.76      ,83 

.47 
.17 

'     T 
1.17 

3.65!  6.09 

.15      ,83 

T            .30;     .57 

.37      .46 

.22       .13 

.03 
.10 

.33 
.30 

.23 
.18 

.03 

T        . 

T        . 

el  oorado  faa  airport 

FOROVCE 

GURDON 

MAGNOLIA    3    N 

MOROBAY    LOCK    AND    DAM    8 

4.21 

3.6C 

11. If 
8.51 
10. 7« 

1.47 
.46      .45 

2.12 

.73 
3.43 

T 

.56 

.01 

.11    1.1?      .17 

T      1                  .2*      .58    1.25      .03 

.05                   .09      .33    1.74    3.40 

1.421                  .06      .05|      .37    1.30 

1.02       .44      ,24 

T 

.13 

.32       .02 
2.33 
1  1.56 

!  2.3* 

.43      ,16      ,08                   .02 
.03      .1*                             .01 
.37      .45 
.221     .08    2,67 
.29       .70      .16    2.14 

T 
T 

.04 
.02 

.07 
.21 

.03 

T 
.03 

■  01   . 

PINEY   GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN    3    WSW 
TAYLOR 
WARREN 

13.  8C 
8.15 
5.75 
3.4= 

T         1.13 
.33 

.55 

•  08 
2.18 

.30 

.05                   .30    2.20   4.02    1.20      .21 
.15                   .20      .60    1.95    3.02 
.18      .02      .79    1.67 
.22                                            .81       .74      .23 
.02                               •           .52      .16 

i  .10 

1.12 
.86 

1.421  2.96 
.69      .99      .12 

.24|  1.06 
.03      .29      .09      .03 
.13      .14      .37      T 

.06 
.07 

T 

.19 
.29 

.19 

T 

T 

.09 

.09   ! 

SOUTHEAST                          09 

ARKANSAS   CITY 
CR05SETT    7    5 
DERMOTT    3    NE 
DUMAS 
EUOORA 

6.1! 
5.21 
*.S 
6. OF 

.60    2.03 
2,86 
1.13 

.46    1.98 

.21 

.20      .44                   .62 

.18    1.02      .13 

1.221     .55      .44 

.25       .73      .04      ,67 

•  41 

1.89 
.10 
.51 

T 

.07 
.67      .53 

.38 
.90 
.75 
.31 

T 

HAMBURG 

monticello 

pine  bluff 

pine  bluff  faa  airport 

portland 

7.5' 
6.*' 
*.6< 
6.1' 
2.9C 

2.67 

1.81    1.07 
1.24 
1.80 

1.65 

.03 

1.96      .21                 1.78 
.35      .60      T 
T         1.81       .24      .38      .01 
1.96      .60'      .53      T 

.40      .27      .15 

T 

.71 
.*' 
.3 
.21 

.32 

.40 

.05 

.11      .21 

.73      .37 
.28 

.07      .15 
.05 

.26 

.68                   T 

.03      .08 

T 

ROHWER    2    NNE 
STAR    CITY    4    ENE 

3.9 
7.11 

1.19 
1.32      ,43 

.26      .50      .40 
1.32       .26      .28      .07 

1.5 

1.00 

T           T 
.13    1.33 

.63 

.50                   T 

T 

1             ' 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Win 

d 

Relative    humidity    averages  - 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

(Speed   - 

m.p.h. 
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*0          0 

3 
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+j 

^ 

« 
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„   S5 
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a  -h 

«  T3 

V 

e 

1 

s 
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A 

0> 
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w  u 

4)  -H 

3  a, 

0 
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< 

©       0) 

s  1 

a 

| 

OS 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID           6    AM        NOON         6    PM 

A 

I 

cm  a 

3 
0 

1  ii 

<      m     S 

FORT    SMITH   WB    AIRPORT 

8 

1.7 

5.7 

25 

w 

21 

84 

90      |        57 

54 

4 

2 

3 

3 

0 

0 

12 

54 

6.7. 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

17 

1.2 

5.7 

31 

NW 

18 

84 

88       1        61 

65 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

15 

55 

6.2 

TEXARKANA    W8    AIRPORT 

U 

2.0 

5.9 

" 

- 

" 

87 

94               64 

68 

6 

3 

1 

3 

1 

2 

16 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST  1966 


Station 

Day  of  Month 

0 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

*     ft     ft 
NORTHWEST           01 

BENTONVILLE  5  WSW 

MAX 
MIN 

92 

70 

89 
72 

80 
61 

82 
55 

85 
60 

89 
60 

90 
65 

89 
66 

90 
61 

88 

65 

81 
65 

79 

67 

84 
64 

84 
70 

87 
71 

92 
72 

90 
71 

88 
66 

87 
66 

38 

71 

85 
68 

80 
62 

72 
56 

74 

58 

76 
51 

61 
54 

81 
57 

30 
61 

65 
56 

86 

61 

85 
64 

34,5 
63.5 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

Mm 

90 
66 

90 
69 

80 
61 

82 
56 

85 
58 

88 
62 

90 
64 

91 
64 

91 
62 

85 
65 

83 
65 

74 
67 

82 
66 

85 
69 

87 
72 

93 
73 

90 
73 

90 
65 

87 
67 

86 
72 

85 
67 

81 
61 

71 
56 

73 
57 

77 
53 

36 
58 

81 
58 

80 
62 

80 
60 

63 
62 

84 
65 

84.2 
63,8 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

MIN 

91 

71 

84 
65 

82 
59 

81 
53 

85 
57 

86 
56 

92 
62 

89 

64 

93 
60 

37 
67 

77 
66 

79 
69 

82 
67 

83 
70 

66 
72 

92 
74 

90 
71 

87 
69 

91 
68 

87 
71 

31 
70 

77 
63 

67 
61 

73 
55 

80 
49 

81 
53 

61 
54 

77 

60 

82 

57 

84 
60 

81 
65 

83.5 
63.3 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

MIN 

94 
72 

92 
72 

81 
63 

80 
56 

86 

60 

90 
62 

91 
66 

90 
67 

92 
62 

88 
65 

31 
67 

80 
69 

83 
66 

83 
70 

87 
71 

91 
75 

90 
73 

88 
47 

87 
67 

87 
71 

83 
70 

82 
65 

72 
59 

72 
59 

78 
52 

so 

56 

81 
59 

60 
62 

84 
59 

86 
62 

83 
65 

84.6 
64.8 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

9* 
68 

90 
70 

83 
58 

84 
52 

88 
57 

91 

57 

95 
63 

94 
63 

55 
59 

87 
64 

78 
63 

78 
66 

87 
62 

85 
68 

89 
69 

94 
70 

91 
71 

85 
64 

84 
65 

89 
69 

84 
67 

77 
60 

71 
56 

75 
56 

60 
48 

82 
52 

83 
56 

80 
60 

82 

58 

87 
60 

87 
63 

85.5 
61.7 

HARRISON 

MAX 
MIN 

93 
65 

89 
71 

79 
61 

85 
55 

88 
58 

90 
59 

90 
62 

92 
65 

93 
62 

89 
61 

82 
66 

76 

68 

87 
67 

84 
70 

89 
69 

95 
74 

91 
71 

67 
70 

92 
65 

90 
71 

88 
69 

82 
64 

75 
59 

73 
59 

79 
50 

84 
53 

85 
55 

80 
61 

85 
59 

69 
60 

86 
60 

86.1 
63.2 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

91 
67 

82 

70 

80 
61 

83 
56 

86 
60 

89 
62 

86 
64 

90 
66 

90 
62 

85 
66 

76 
66 

72 
67 

86 
67 

83 
69 

88 
69 

93 
77 

90 
70 

64 
70 

89 
66 

67 

70 

66 
68 

78 
62 

67 
58 

73 
58 

76 
54 

82 
56 

82 

58 

81 
61 

84 
61 

85 
61 

85 
62 

83.6 

64.0 

HUNTSVILLE 

MAX 

MIN 

9* 
67 

83 
68 

81 
56 

83 
52 

85 
55 

89 
56 

88 

57 

89 
62 

90 
58 

85 
63 

80 
65 

76 
65 

86 
63 

86 
66 

88 
67 

94 
72 

91 
67 

87 
66 

90 
62 

90 
68 

87 
66 

80 
62 

68 
55 

73 
55 

60 
46 

84 
51 

80 
54 

83 
60 

66 
55 

87 
59 

85 
58 

84.8 
60.5 

LEAD  HILL 

MAX 

MIN 

95 
68 

89 
64 

84 
60 

86 
56 

88 
61 

91 

62 

89 
65 

94 
67 

94 
64 

88 
66 

84 
66 

73 
69 

87 
69 

87 
71 

89 

70 

95 
74 

93 
70 

86 
70 

91 

67 

90 
69 

91 
66 

85 
64 

75 
60 

75 
60 

79 
52 

34 
55 

85 
58 

83 
63 

67 
61 

88 
63 

88 
63 

86,9 
64.4 

ROGERS 

MAX 

MIN 

91 
65 

88 

63 

80 
56 

77 
53 

81 
58 

85 
58 

87 
62 

88 
64 

88 

59 

86 

60 

80 
60 

83 
65 

86 
63 

82 
65 

85 
65 

92 

67 

90 
69 

85 
60 

35 
62 

88 
65 

88 
65 

85 
57 

72 
56 

72 
52 

77 
48 

80 
50 

80 
54 

78 
60 

82 
54 

85 
55 

85 
65 

83.6 
59.8 

S1L0AM  SPRINGS 

#      ft      ft 

MAX 

MIN 

87 
71 

85 
72 

82 

61 

83 
55 

89 
61 

91 
60 

94 
65 

92 
67 

95 
62 

88 
66 

77 
66 

79 
68 

87 
66 

68 
71 

90 
71 

95 
72 

94 
73 

67 

67 

87 
66 

90 
72 

85 

67 

79 
64 

69 
64 

74 
58 

83 
52 

85 
57 

84 
58 

78 
62 

86 

60 

88 

64 

67 
65 

85.7 
64.7 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

MAX 
MIN 

98 
59 

86 

70 

85 
59 

87 
51 

90 
53 

92 
54 

91 
57 

95 
62 

97 
57 

91 
64 

81 
64 

77 
62 

79 

66 

85 
66 

92 
65 

97 
65 

88 

67 

88 
62 

92 

64 

90 
64 

88 
65 

83 
65 

75 
56 

75 
55 

82 
50 

86 
52 

86 
54 

87 
58 

90 
60 

91 
62 

90 
61 

87.5 
60.3 

EVENING  SHADE  1  NE 

MAX 

Mm 

91 
60 

85 
68 

82 
63 

84 

52 

85 
57 

89 
58 

88 
59 

89 
65 

91 
63 

88 
67 

77 
68 

77 
68 

86 
70 

85 
70 

68 
67 

93 
69 

85 
68 

3T 
65 

90 
69 

87 
66 

61 
70 

84 
69 

77 
60 

75 
57 

82 
51 

86 
54 

84 
53 

85 
56 

87 
58 

88 

59 

89 
58 

85.4 
62.5 

6ILBERT 

MAX 

MIN 

96 
61 

90 
74 

84 
60 

85 
52 

88 
55 

90 

56 

88 

58 

95 
63 

93 
59 

92 
65 

68 
67 

68 

88 
67 

84 
67 

91 
66 

98 
67 

86 
69 

86 

65 

91 
66 

90 
66 

37 
69 

84 
65 

75 
56 

75 
56 

81 
49 

64 
51 

84 
52 

84 
57 

87 
56 

87 
60 

88 
62 

87.3 
61.4 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

Mm 

88 
64 

93 

70 

83 
65 

82 
61 

83 
59 

85 
61 

87 
63 

38 
66 

89 
64 

90 
68 

89 
67 

81 
68 

79 
68 

84 
69 

80 
69 

86 
70 

90 
70 

36 
66 

84 
66 

90 
66 

66 
69 

89 
69 

79 
61 

76 
60 

74 
54 

79 
57 

83 

58 

81 
61 

81 
60 

84 
62 

85 

63 

84.3 
64.4 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

Mm 

90 
60 

85 
72 

81 
62 

S3 
57 

86 
59 

86 
60 

85 
60 

90 
65 

89 
64 

87 
69 

83 
67 

73 
67 

86 
70 

83 
70 

86 
69 

90 
69 

87 
70 

87 
67 

89 
70 

86 
68 

84 

70 

81 
68 

79 
59 

74 
57 

79 
51 

81 
54 

62 
55 

83 
59 

84 
59 

86 
60 

85 
60 

64,3 
63.5 

MARSHALL 

MAX 

Mm 

95 

70 

85 

71 

85 
64 

85 
55 

90 
57 

92 
61 

89 
67 

95 
68 

91 

62 

90 
65 

80 
68 

76 

69 

37 
67 

90 
72 

95 

75 

90 
72 

87 
68 

85 
67 

90 
65 

88 
68 

87 
71 

80 

60 

71 
57 

75 
58 

78 
55 

80 
50 

83 
58 

82 
58 

82 
60 

80 
62 

88 
60 

85.5 
63.9 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 

Mm 

88 
68 

93 

71 

84 
62 

84 
61 

84 
61 

86 
63 

89 
6* 

86 
68 

93 
63 

90 
67 

87 
68 

76 
68 

75 
68 

85 
68 

83 
67 

88 
72 

95 
73 

86 
69 

85 
68 

69 
70 

88 
69 

84 
66 

81 
59 

72 
59 

75 

54 

78 
57 

84 
60 

83 

60 

81 
64 

85 
64 

86 
64 

84.6 
65.0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

Mm 

90 
65 

95 

72 

85 
63 

84 
58 

84 
59 

86 
60 

89 
63 

87 
66 

94 
63 

91 
68 

88 
68 

77 
67 

74 
69 

87 
69 

85 

70 

90 

70 

95 
74 

87 
67 

66 

67 

90 
70 

89 
69 

85 
66 

87 
60 

73 
60 

74 
52 

30 
55 

65 
57 

83 
60 

62 
61 

86 
62 

86 
62 

85.6 
64.3 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

Mm 

92 
66 

84 
73 

84 
61 

86 
58 

86 
58 

69 
63 

91 
64 

92 
66 

84 
73 

86 
71 

82 
68 

76 
69 

86 
68 

80 
70 

86 
70 

93 
72 

90 
68 

84 
68 

86 
69 

84 
72 

85 
71 

83 

68 

74 
60 

75 
59 

81 
52 

87 
58 

85 
62 

85 

60 

84 
62 

89 

61 

91 
60 

65.2 
65.2 

YELLVILLE 

ft      ft      ft 

MAX 

Mm 

98 
63 

88 

74 

83 
61 

85 
54 

88 

57 

90 
56 

89 
58 

95 
65 

94 
60 

91 

68 

81 
69 

75 
70 

88 
68 

87 
69 

93 

69 

97 

70 

87 
69 

89 

67 

90 
67 

92 

70 

89 
70 

85 
67 

73 

60 

74 
60 

81 
50 

85 
51 

83 
53 

82 
58 

86 
58 

85 
60 

87 
63 

66.6 
63.1 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

MAX 

Mm 

95 
61 

88 

71 

81 
62 

84 
60 

87 
59 

88 
60 

90 
60 

92 
66 

93 
68 

91 
66 

77 
68 

87 
69 

82 
71 

37 
70 

92 
72 

85 
70 

90 
67 

89 
68 

69 
70 

88 
71 

84 
70 

84 
60 

78 
60 

76 
55 

82 
54 

84 
56 

85 

57 

84 
63 

85 

63 

86 
62 

66.1 
64.3 

BALD  KNOB 

MAX 

Mm 

9* 
65 

88 
65 

82 
67 

83 
66 

84 
62 

87 
63 

87 
64 

90 
67 

91- 
64 

90 
69 

84 
69 

78 
70 

84 

71 

78 
71 

86 
71 

95 
72 

38 
68 

89 
68 

90 
69 

87 
70 

83 

72 

82 

71 

78 
64 

75 
61 

82 
57 

87 
56 

84 
59 

85 
64 

67 
66 

86 
64 

87 
69 

85.5 
66,3 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

Mm 

95 
61 

89 
71 

85 
63 

86 
58 

88 
56 

90 
59 

90 
62 

91 
67 

94 
62 

91 
69 

80 
67 

77 
68 

88 

69 

62 
69 

86 
69 

95 

72 

37 
68 

85 
65 

91 
66 

88 
69 

80 
70 

63 
68 

76 
56 

75 

58 

80 
52 

85 
56 

85 
57 

85 
58 

66 
59 

88 
59 

90 
59 

86.2 
63.4 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

MAX 

Mm 

96 
61 

38 
72 

85 
63 

86 
60 

88 
55 

90 
59 

90 
59 

94 
65 

95 
62 

93 

66 

81 
67 

79 
68 

90 

70 

65 
70 

90 
68 

95 
71 

88 
69 

90 
65 

93 

68 

91 
68 

90 
70 

85 
68 

79 
56 

78 
57 

83 
51 

88 
53 

85 
54 

86 
59 

69 
61 

88 
61 

89 
60 

88.0 
63.2 

BEEDEVILLE 

MAX 

Mm 

95 
65 

88 
72 

81 
64 

83 
63 

85 
60 

87 
62 

94 

69 

95 

73 

92 
65 

90 
69 

83 
69 

75 

70 

83 
70 

76 
69 

36 
72 

95 
73 

87 
67 

90 
68 

89 
70 

90 
70 

62 
70 

82 

71 

77 
61 

76 
59 

60 
56 

85 
57 

84 
59 

87 
66 

88 
65 

88 
63 

88 
62 

85.9 
66,1 

BLYTHEVILLE 

MAX 

Mm 

95 

68 

92 

71 

86 
63 

88 
63 

90 
65 

92 
64 

91 
65 

94 
69 

95 
74 

94 
70 

88 
69 

80 
70 

84 

70 

84 
72 

89 

72 

93 
72 

92 
67 

92 
72 

69 

n 

89 
72 

67 
72 

84 
72 

83 
62 

79 
58 

85 
58 

86 
59 

86 
62 

84 
67 

88 
67 

88 

65 

91 

67 

68,3 
67.4 

CORNING 

MAX 

Mm 

90 
63 

84 

70 

81 
59 

83 
58 

85 

59 

88 
60 

85 
61 

90 
66 

92 
68 

88 
70 

77 
66 

77 
68 

85 
66 

83 
70 

87 
69 

90 
72 

83 
70 

90 
65 

87 
69 

88 
72 

86 
68 

85 

69 

78 
60 

77 
56 

84 

54 

85 
57 

85 
57 

85 
61 

86 
62 

87 
61 

88 
61 

85.1 
64.2 

JONESBORO 

MAX 

Mm 

93 

65 

89 
70 

80 
62 

84 
63 

86 
62 

88 
64 

88 
64 

93 
69 

92 

70 

90 
68 

77 
67 

77 
69 

85 

66 

88 
70 

88 
71 

93 

74 

65 
67 

91 
67 

90 

70 

69 
71 

85 
70 

82 
69 

79 
60 

75 
57 

82 
58 

84 
59 

85 
60 

83 
64 

85 
64 

86 
63 

87 
65 

85,8 
65.7 

KEISER 

MAX 

Mm 

90 
66 

93 
72 

82 
63 

82 
61 

84 
61 

86 
60 

38 
62 

89 
68 

92 
72 

93 

70 

90 
69 

83 
71 

82 
70 

81 
72 

81 
73 

88 
74 

93 
68 

86 

69 

89 
74 

68 
72 

87 
70 

85 

71 

81 
62 

75 
56 

76 
55 

80 
56 

84 
58 

83 
58 

80 
65 

85 
62 

86 

64 

85.2 

65.9 

MARKED  TREE 

MAX 

Mm 

95 
67 

93 
72 

82 
65 

85 
63 

87 
62 

87 
63 

87 
61 

92 
67 

92 

70 

91 

70 

84 
69 

81 
69 

82 

70 

81 
71 

88 
72 

93 
74 

92 
66 

89 
70 

88 
72 

67 
73 

86 
71 

86 
70 

80 
63 

76 
59 

80 
59 

34 
58 

84 
60 

82 
66 

66 
67 

85 
64 

88 
65 

86.2 
66.7 

NEWPORT 

MAX 

Mm 

92 

65 

85 
65 

85 
65 

83 
64 

85 
61 

87 
63 

87 
64 

90 
70 

90 
67 

69 
71 

81 
69 

76 
71 

85 
70 

78 
72 

86 
72 

95 
74 

86 
66 

90 
69 

89 

70 

67 
72 

84 
72 

63 

70 

77 
62 

76 
60 

81 
58 

34 
59 

84 
62 

66 
64 

88 
68 

87 
65 

86 
65 

65.2 
66.6 

PARAGOULD  RADIO  KDR5 

MAX 

MIN 

92 
66 

91 
72 

82 
62 

83 
63 

86 
63 

87 
63 

89 
63 

90 

70 

92 

72 

90 
71 

77 
69 

77 
70 

84 
69 

83 
72 

38 
71 

92 
75 

91 
70 

91 
68 

90 

H 

89 
72 

92 
71 

63 
72 

82 
62 

76 
59 

32 
59 

35 
59 

84 

61 

82 

65 

85 

65 

85 

64 

87 
66 

66.0 
66.9 

3  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST  1966 


Station 


POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RID6E  FAA  AP 
•     •     » 

WEST  CENTRAL 


04 


APPlETON 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

OARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  *  N 

SUBIACO 

WALDRON 

WHITE  ROCK 


CENTRAL 


05 


ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

SREENBRlER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

PERRY 

SHERIDAN  TOWER 

#     #     # 
EAST  CENTRAL 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  of  Month 


90   84   80 
62   71   62 


100 
70 


89   90 
73   62 


93   86 

77   68 


90   88 
77   63 


80   76 
69   61 


90   88 
72   65 


93   85 
73   59 


86   84 
74   67 


92 
74 


93 
73 


87 
74 


MAX   93 

MIN   62 


84 

60 


89   87   96 
57   63   62 


86   86   93 
54   58   58 


89 
59 


95 
74 

85 
66 

90 
71 

84 
64 

98 
71 

88 
63 

94 
75 

85 

67 

87 
75 

85 
66 

88 
75 

88 
63 

91 
74 

84 
66 

82 
72 

84 
67 

89 
71 

84 
63 

97 
76 

87 
67 

99 
74 

86 
64 

92 
73 

95 

63 

89 

66 

84 
64 

93 
70 

83 
69 

96 
69 

85 
66 

86   88 
58   63 


86   87 
56   60 


85   87 
55   62 


88   89 
59   61 


87   90 
61   60 


88   85 
60   63 


86   87 
58   61 


86   86 
67   65 


S3   84 
55   60 


89   89 
60   64 


57   62   64 


94   95 
68   70 


85   88 
59   60 


62   62   57 


82   84   85 


86   88   90 
61   66   69 


90 
68 


90 
68 


99 
65 


93  100 
65   66 


96 

68 


92 
65 


95   97   97 
68   67   63 


94   94 
65   67 


87   91 
62   66 


92   82 
63   64 


94   97 
64   69 


93   96 
63   67 


90   94 
66   67 


92   94 
64   65 


91   94 
66   68 


90   93 
61   64 


95  100 
65   68 


95   94 
65   64 


96   95 
70   64 


93   96 
62   61 


61   65   66 


79   77 
68   69 


89   85 
71   69 


78   79 
69   70 


69   66   69 


94   88   82 
70   69   69 


85   84 
65   69 


86   79 
66   61 


92   85 
67   68 


84   79 
64   68 


89   79 
70   70 


87   81 
70   71 


89   82 
65   68 


85   85 
68   70 


91   82 
67   69 


94   92 
70   72 


68   69 


86   8  3   87 
70   71   70 


85   78   86 
71   69   70 


86   82   87 
71   72   72 


83   87   92 
67   69   71 


83   84 
68   69 


75   83 
69   68 


87   92 
72   73 


78 
67 


87 

68 


70   72 


16   17   18 


86   89 
71   67 


89   85   90 
75   72   68 


97   95   90 
70   70   71 


93   89 
73   73 


91   88 
74   72 


93 
72 


93   94   93 
71   71   72 


93   92 
72   69 


92   92 
71   68 


95   87   90 
69   70   68 


95   96   91 
74   74   67 


95   93 
73   71 


97   88   91 
74   73   70 


96   89   93 
70   75   70 


90   95   97 
72   72   70 


96   94   93 
73   70   67 


93      91       87      77      82      84      92 
68      68      69      67      69      69      73 
See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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88   86   82 
70   69   71 


90   88   85 
67   70   71 


95   92 
68   67 


93   89 
63   70 


90   89 
69   68 


87   82 
67   68 


93   90 
71   72 


88   85 
66   69 


84 
68 


89   87 
65   68 


85 
70 


75   84 
65   66 


90   87 
66   68 


91   90 
68   73 


93   89 
64   67 


92   94 
72   69 


93   90 
65   68 


93   90   85 
68   69   73 


91   90 
68   67 


92 

69 


83   79 
70   61 


79   76 
62   60 


84   78   76 
67   60   59 


79   78   75 
66   63   62 


80   80   75 
69   61   62 


81   76   75 
66   60   58 


69   62   62 


78 
59 


77 
62 


79 
61 


79   79 
63   61 


79   75 
60   59 


84   82 
63   63 


79   77 
62   63 


80   76 
61   61 


83   75 
60   59 


79   75 
60   59 


80   77 
66   64 


82   76 
59   58 


80   75 
62   61 


78   80 
61   61 


79   75 
61   61 


79   74 
60   58 


87   85   77 
68   62   57 


85   88   78 
68   63   58 


81   84 
54   56 


80   85   83 
57   57   60 


83   85   85 
56   60   61 


84   87 
50   53 


81   86 
53   58 


86   86 
55   57 


73   79 
58   61 


83   85 
54   57 


82   84 
50   51 


79   86 
52   55 


53   54   59 


73   84 
52   55 


84   86 
62   62 


85   87 
52   53 


85   86 
56   57 


73   83 
56   56 


82   85 
55   60 


82   85 
53   55 


28   29   30   31 


64   64   64 


86   87 
64   65 


84   89   90   88 
65   60   64   68 


81   88   88   89 
65   63   65   73 


84   87   89 
66   63   65 


77   79   79 
61   65   65 


81   87   88   87 
67   65   67   70 


81   87   88   87 
62   57   60   65 


78   82   83   83 
62   63   65   67 


87 

63 


67 
56 


69 
60 


86 
62 


89 
66 


83 
64 


85   87 
64   64 


85   87 
67   62 


83   85 
64   62 


87   88 
65   64 


87   88 
62   64 


84   88 
64   64 


88   87 
62   63 


87   88 
68   68 


86   89 
60   61 


89   89 
64   65 


80   84 
65   64 


87   87 
64   64 


86   87 
64   64 


Kb 

89 

87 

62 

62 

62 

87 

88 

87 

58 

64 

67 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST  1966 


Station 

Day 

ol  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

CABOT  *  SW 

MAX 

MIN 

95 
65 

87 
72 

87 
67 

83 
62 

84 
61 

88 
60 

88 
62 

90 
66 

92 

63 

91 
69 

84 
68 

79 

69 

84 
70 

79 
69 

86 
72 

95 
71 

»6 
69 

91 

69 

89 
65 

88 
70 

76 
70 

82 
69 

78 
62 

75 

60 

82 
55 

64 
58 

83 

56 

82 
65 

84 
64 

84 
65 

85 

67 

85.3 
65.5 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

93 
57 

93 
67 

82 
63 

84 
59 

86 
59 

88 
57 

90 
57 

91 
61 

90 
64 

89 

65 

84 
65 

76 

65 

78 
66 

84 
67 

90 
69 

93 
69 

92 
63 

93 
65 

90 
64 

88 
66 

83 
66 

86 
65 

82 
59 

76 
55 

83 
53 

85 
54 

85 
55 

86 
58 

66 
62 

88 
60 

89 
61 

66.5 

61.6 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

94 

67 

68 
73 

81 
67 

84 
65 

85 
62 

89 
63 

93 
66 

92 

70 

94 
68 

92 
72 

82 
71 

78 
70 

82 
72 

80 
70 

91 
76 

96 
74 

90 
68 

90 
72 

91 
70 

88 
72 

88 
72 

83 

70 

79 
64 

74 
62 

82 

60 

85 
60 

84 
62 

84 
65 

87 
67 

86 
67 

87 
66 

86,4 
67.8 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

94 
66 

84 

70 

83 
65 

85 

60 

86 
57 

88 
58 

90 
58 

94 
64 

92 

67 

89 
70 

84 
69 

78 
67 

80 
69 

83 
69 

89 
72 

94 
71 

86 
67 

91 
66 

90 
67 

88 
70 

84 
69 

85 
69 

78 
62 

77 
58 

79 
55 

85 
60 

84 
58 

84 
65 

87 
64 

85 

65 

86 
65 

85.9 
64.9 

HELENA  5  NW 

MAX 

MIN 

93 
65 

94 
69 

84 
68 

83 
63 

85 
62 

88 
57 

87 
58 

90 
61 

93 
58 

92 
68 

91 
71 

85 
68 

83 
67 

83 
70 

86 
72 

92 

70 

94 
70 

88 
68 

94 
65 

91 
68 

88 
69 

86 
67 

89 
61 

76 
55 

77 
51 

80 
52 

85 
56 

85 

60 

86 

61 

87 
61 

86 
61 

87.2 
63.6 

KEO 

MAX 
MIN 

96 
62 

90 
72 

84 
64 

85 
61 

86 
61 

89 
60 

90 
62 

92 

65 

91 
62 

91 
68 

86 
67 

78 
67 

80 
63 

83 
69 

91 
70 

93 
70 

85 
68 

91 
68 

88 
66 

87 
68 

60 
69 

82 
68 

79 
61 

76 
56 

80 
55 

83 
58 

83 
59 

82 
64 

86 

64 

86 

64 

86 
65 

65.8 
64.6 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

93 
64 

86 
69 

83 
66 

85 
63 

86 
60 

86 
57 

90 

59 

91 
63 

92 
67 

90 
68 

84 
70 

81 
69 

68 

84 
69 

91 
71 

93 
70 

88 
68 

92 
67 

90 
66 

86 
69 

86 
68 

86 

67 

61 
61 

78 
56 

81 
53 

85 
53 

85 
56 

87 
64 

87 
63 

87 
62 

90 
63 

86.8 
64.2 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

90 
67 

93 
70 

80 
69 

82 

64 

83 
64 

85 
61 

86 
66 

88 
66 

91 
68 

90 
69 

89 
73 

85 
69 

84 
69 

83 
70 

85 
73 

90 
70 

93 
71 

92 

71 

91 
69 

90 
70 

88 

70 

84 
70 

87 
64 

79 
63 

77 
57 

81 
58 

83 

61 

85 
61 

87 
66 

89 
65 

88 
66 

86.4 
66.6 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

95 
66 

85 
73 

81 
68 

85 
65 

86 
66 

89 
64 

91 
65 

92 
69 

92 
69 

90 
72 

82 
70 

78 
70 

80 
71 

85 
70 

92 
74 

95 
74 

87 
69 

92 
71 

90 
69 

90 
72 

79 
71 

85 
70 

76 
64 

77 
60 

81 
57 

85 
60 

86 
61 

85 
67 

68 
68 

88 
66 

88 
68 

66.4 

67.7 

STUTT6ART  9  ESE 

MAX 
MIN 

90 
68 

93 
75 

79 
69 

81 
66 

83 
66 

84 
64 

86 
65 

89 
69 

90 

70 

90 
71 

88 
73 

83 
69 

78 

70 

80 
72 

84 

72 

90 
74 

93 
71 

85 
70 

92 

69 

89 
71 

86 
71 

89 

70 

54 
64 

77 
60 

76 
57 

80 
59 

83 
61 

84 
67 

83 

66 

87 
65 

86 

67 

65.0 
67,8 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

MIN 

93 
69 

92 
68 

85 
66 

83 
65 

85 
64 

86 
63 

89 
66 

91 
66 

91 
65 

88 
67 

89 

71 

87 
70 

86 

74 

83 
72 

91 
75 

92 
78 

90 
74 

91 
75 

91 

77 

88 
75 

89 
73 

82 

73 

77 
65 

76 
59 

79 
60 

60 
62 

79 
64 

79 
65 

85 
68 

87 

67 

87 
66 

86,2 
68.5 

WYNNE 

•      »      » 

MAX 

MIN 

95 
67 

86 
71 

84 
65 

86 
61 

89 
57 

91 
60 

88 

59 

91 
65 

88 
63 

90 
67 

89 
68 

80 
69 

84 
68 

81 
69 

88 
72 

94 

73 

86 
71 

94 
73 

92 
72 

90 
71 

88 
67 

84 
65 

79 
57 

76 
60 

84 

85 
64 

89 

71 

87 
72 

90 
73 

87.2 
66.8 

SOUTHWEST           OT 

DE  OUEEN 

MAX 

MIN 

96 
73 

87 
76 

86 
68 

88 
62 

87 
64 

93 
68 

94 
65 

95 

68 

91 
65 

92 
69 

84 

67 

75 

70 

79 
71 

84 
68 

67 
74 

94 
70 

95 
71 

93 

74 

93 

69 

86 
70 

91 
72 

88 

70 

82 

68 

75 
63 

82 

53 

85 
57 

84 
62 

87 
66 

86 
68 

86 
68 

88 

70 

87.6 
67,7 

DIERKS 

MAX 

MIN 

95 
74 

92 

74 

88 
66 

88 
59 

88 
61 

90 
60 

95 
65 

94 
60 

92 

64 

94 
67 

88 
68 

78 
71 

81 
71 

87 
69 

89 

73 

94 
70 

95 
69 

94 
71 

93 
67 

89 
67 

89 

72 

39 

70 

62 
63 

76 
61 

84 
53 

65 
55 

86 

61 

86 
66 

87 
66. 

88 
66 

92 
69 

88.6 
66.1 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

94 
72 

95 

74 

88 
68 

85 

59 

87 
62 

87 
61 

91 
64 

94 

68 

94 
65 

92 

67 

92 
68 

87 
69 

79 
68 

83 
69 

85 

69 

91 
74 

93 
73 

95 
72 

94 
66 

92 

67 

89 

71 

86 

71 

89 

66 

82 
60 

74 
55 

62 
58 

89 
59 

90 

65 

85 
65 

86 
66 

89 

67 

86.4 
66.4 

MOUNT  IDA 

MAX 

Mm 

94 
67 

89 

73 

88 
62 

88 

54 

86 

61 

94 
69 

95 

61 

91 
68 

92 
60 

92 

67 

84 
65 

81 
68 

80 
68 

65 
67 

91 
62 

95 
64 

93 

69 

95 

71 

92 

66 

87 
66 

85 
70 

81 
69 

80 

57 

78 
59 

63 
50 

85 
53 

84 
57 

83 
61 

85 

63 

87 
62 

86 

67 

87.4 
63.7 

NARROWS  DAM 

MAX 

Mm 

95 
69 

95 
72 

90 

65 

90 
56 

89 
59 

88 
59 

92 

61 

94 
63 

96 
64 

91 
65 

92 

67 

87 
70 

80 
70 

85 
68 

84 
69 

86 
68 

94 
68 

95 

70 

93 

65 

91 
66 

87 
71 

88 
68 

88 
67 

83 
61 

72 

51 

64 
55 

84 
59 

84 
66 

86 

64 

85 

64 

88 
69 

88.3 
64.8 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

Mm 

92 
68 

95 

71 

87 
65 

86 
59 

88 
62 

86 
59 

92 

61 

94 
64 

93 
62 

90 
62 

91 
64 

86 

65 

78 

68 

84 
66 

65 
67 

86 
67 

93 
68 

94 
70 

94 
65 

90 
66 

88 
68 

86 
66 

89 
64 

81 
59 

69 
52 

82 
55 

83 
59 

84 
62 

84 
63 

87 
65 

88 
67 

87.3 
63.8 

OKAY 

MAX 

Mm 

96 
74 

93 

77 

85 
70 

89 
62 

88 
64 

92 
62 

95 
66 

95 
68 

90 

67 

92 

72 

89 
69 

79 
69 

85 
71 

83 
70 

91 
74 

95 

74 

95 

73 

94 
72 

93 

69 

69 
72 

90 
72 

90 
73 

86 
68 

78 
63 

63 
57 

84 
59 

84 
64 

87 
68 

85 

65 

86 
67 

88 

70 

88.7 
66.4 

STAMPS 

MAX 

Mm 

97 
72 

89 

75 

87 
68 

88 
58 

90 
63 

93 
61 

96 
65 

98 
57 

92 
65 

92 
71 

84 
68 

78 
68 

85 

70 

91 
70 

90 
72 

84 
75 

96 
72 

95 
71 

91 
67 

90 
70 

91 

70 

90 
73 

83 
68 

74 
60 

81 
55 

83 
56 

85 
62 

84 
67 

85 
66 

88 
68 

90 
70 

86.4 
66,9 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

ft      ft      ft 

MAX 

Mm 

95 
73 

88 

77 

86 
69 

87 
64 

88 
65 

91 
63 

93 

66 

96 
70 

93 
67 

93 
72 

85 
68 

77 
68 

85 
71 

90 
71 

91 
75 

94 

76 

95 
75 

95 
74 

93 

70 

89 

72 

91 
74 

91 
72 

83 
67 

72 

61 

80 
57 

84 
60 

84 

66 

86 

69 

85 
68 

86 

70 

88 
72 

66.2 
69.1 

SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

MAX 

Mm 

94 
69 

91 
75 

84 
66 

85 
60 

86 
64 

89 

63 

91 
66 

92 
67 

90 
63 

91 
69 

90 

68 

79 
70 

83 
69 

63 
69 

90 
72 

93 
73 

92 
73 

93 
72 

89 
67 

86 
69 

83 
71 

86 
70 

66 
63 

79 
59 

81 
55 

84 
57 

82 
61 

82 

65 

87 
65 

87 
67 

85 

69 

86,9 

66.6 

CAMDEN  1 

MAX 

Mm 

96 
72 

94 
68 

85 
62 

86 
63 

85 

63 

90 
67 

91 
68 

94 

67 

92 
70 

92 

71 

88 
71 

81 
70 

83 
70 

92 
73 

94 
75 

96 
74 

94 
73 

96 
68 

92 

69 

91 
71 

83 
72 

90 
66 

68 

57 

80 
57 

83 

58 

85 
61 

66 
63 

85 

64 

90 
65 

90 
68 

89 

67 

89.1 
67.2 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

97 

71 

84 
74 

86 
67 

87 
61 

87 
62 

91 

63 

93 
66 

95 
68 

91 

66 

92 

71 

85 

74 

80 

71 

90 

71 

92 

71 

94 
73 

95 
76 

95 

73 

94 
71 

92 

67 

84 
71 

87 

74 

91 
73 

64 
65 

77 
60 

81 

58 

64 
56 

64 
61 

86 
66 

89 
65 

89 
66 

89 

68 

88.5 
67.8 

FORDYCE 

MAX 

Mm 

96 
67 

92 

75 

85 
68 

85 
62 

86 
64 

90 
63 

91 
66 

92 

69 

92 

67 

91 
70 

89 
71 

78 
71 

85 

71 

89 
70 

92 
72 

95 
75 

95 
75 

93 

71 

92 
67 

86 
71 

83 
71 

89 
70 

87 
65 

78 
60 

82 
56 

64 
54 

85 
60 

83 
66 

89 

65 

89 
65 

90 
66 

86.2 
67.3 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

Mm 

99 
68 

90 
73 

86 
66 

87 
56 

88 
58 

91 
58 

94 
60 

97 
64 

91 
62 

93 
62 

87 
68 

80 

68 

89 
68 

91 
68 

93 
70 

95 
72 

96 
69 

96 
70 

92 

64 

67 
67 

84 
69 

90 
70 

82 
65 

75 
57 

80 
53 

83 
52 

83 
58 

82 
63 

87 
63 

87 
64 

87 
66 

68.5 
64.2 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 

Mm 

96 
69 

83 
73 

84 

70 

88 
61 

87 
63 

90 
63 

91 
64 

93 
65 

96 
66 

91 
69 

85 
70 

82 

71 

91 
72 

93 
70 

94 
71 

96 

71 

96 

70 

95 
70 

92 

68 

65 
71 

87 
71 

90 
70 

84 
67 

80 
59 

83 
58 

85 
56 

84 
60 

89 
67 

88 

64 

90 
65 

89 
65 

86.9 
66.7 

PRESCOTT 

MAX 

Mm 

95 

71 

95 

78 

89 
68 

86 
64 

86 
65 

91 
65 

93 

68 

95 
69 

91 
66 

92 
72 

92 
68 

89 

70 

82 

70 

85 

70 

91 
73 

95 
74 

95 
75 

96 
74 

93 

68 

93 
72 

87 
72 

90 
72 

88 
66 

81 
60 

82 

57 

65 
60 

85 
63 

86 
67 

87 
66 

89 
69 

88 

70 

89.4 
68.5 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 

Mm 

95 
66 

91 
72 

84 
66 

86 
58 

87 
61 

91 
61 

92 
63 

93 
64 

91 
67 

87 
69 

85 
69 

91 
71 

94 
72 

94 
71 

93 
67 

88 
69 

68 

71 

82 
61 

80 
61 

82 
56 

84 
56 

86 

56 

86 
60 

88 
63 

88 
65 

87 
67 

86.2 
64.7 

WARREN 

*      ft      ft 

MAX 

MIN 

98 
63 

90 
69 

85 
65 

83 
61 

88 
63 

90 
60 

90 
62 

93 
65 

92 

65 

90 
59 

87 
69 

80 

69 

91 
69 

92 
69 

93 
67 

95 
74 

95 

70 

94 
66 

91 
68 

89 
69 

85 

64 

90 
68 

85 
63 

80 
56 

83 
53 

85 

53 

85 
57 

89 
66 

90 
62 

90 
63 

90 
65 

89.0 
64.3 

SOUTHEAST           09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

MIN 

97 
70 

92 
72 

82 
72 

88 
62 

87 
66 

90 
63 

89 
63 

93 
65 

93 

67 

94 

68 

85 
73 

84 

71 

92 

71 

92 
71 

96 
72 

96 

74 

96 
73 

95 
70 

94 
70 

88 
71 

91 
72 

90 
72 

84 
69 

81 
60 

S3 
59 

86 

56 

85 
60 

90 
67 

91 
63 

91 
66 

91 
66 

89.9 
67.5 

DERMOTT  3  NE 

MAX 

Mm 

96 
63 

89 

73 

82 

70 

85 
63 

85 
64 

87 
61 

89 
60 

91 
64 

90 
66 

90 
70 

85 
72 

87 
71 

88 
73 

90 
71 

93 

73 

95 

75 

93 
72 

92 
70 

91 
68 

89 
70 

88 

68 

88 
69 

64 
65 

79 
58 

80 
56 

83 
53 

85 
57 

87 
64 

87 
62 

88 

62 

89 
63 

87.9 
66.0 

DUMAS 

MAX 

MIN 

99 
65 

91 
74 

87 
70 

89 
66 

89 
66 

91 
62 

92 
62 

93 
66 

93 
68 

92 

70 

89 

70 

83 
71 

89 
70 

91 
71 

95 
73 

97 
75 

95 
73 

95 
70 

92 

69 

90 
70 

89 
69 

69 

70 

83 
64 

80 
59 

84 
57 

85 
57 

86 
60 

87 
66 

90 
65 

90 
65 

91 

67 

69.9 
67.1 

9  Notes  Following  Station  Index 
100 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
AUGUST    1966 

Day  of  Month 

0) 

CD 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1   17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

MAX 

96 

94 

SI 

86 

87 

88 

89 

91 

93 

95 

92 

90 

93 

92 

95 

96       95 

95 

92 

94 

91 

90 

84 

81 

83 

90 

90 

89 

95 

90.6 

MIN 

69 

7* 

70 

64 

66 

64 

63 

(.4 

68 

70 

71 

70 

69 

70 

73 

75      73 

69 

68 

70 

68 

70 

66 

60 

59 

59 

59 

67 

MAX 

97 

87 

no 

87 

87 

91 

89 

94 

92 

92 

86 

84 

89 

92 

94 

96       96 

95 

94 

89 

89 

90 

82 

80 

83 

85 

85 

86 

89 

89 

91 

89.0 

MIN 

66 

71 

68 

63 

62 

60 

61 

67 

68 

70 

71 

69 

69 

69 

72 

74       72 

69 

68 

69 

69 

68 

64 

58 

54 

55 

55 

65 

63 

64 

65 

65.7 

MAX 

96 

95 

81 

87 

87 

89 

91 

93 

92 

90 

86 

79 

81 

88 

93 

97       94 

92 

92 

93 

84 

88 

85 

76 

85 

86 

86 

85 

88 

88 

89 

88.3 

MIN 

TI 

72 

69 

60 

65 

63 

63 

70 

68 

74 

70 

71 

71 

72 

74 

75       74 

71 

69 

69 

69 

69 

65 

62 

57 

57 

67 

68 

66 

68 

67.7 

pine  bluff  faa  airport 

MAX 

95 

78 

84 

83 

86 

88 

90 

94 

92 

89 

82 

79 

81 

86 

93 

96       90 

92 

92 

88 

83 

87 

79 

74 

80 

84 

85 

84 

87 

87 

87 

86.3 

MIN 

68 

73 

70 

65 

67 

65 

66 

70 

69 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

75      75 

71 

70 

72 

72 

70 

66 

62 

59 

59 

63 

69 

68 

68.9 

MAX 

89 

94 

81 

80 

84 

83 

86 

86 

90 

89 

90 

84 

84 

90 

91 

93      95 

95 

92 

90 

88 

89 

85 

82 

80 

82 

85 

85 

85 

90 

89 

87.3 

Mm 

69 

73 

70 

65 

66 

64 

64 

65 

68 

69 

71 

70 

68 

70 

72 

74       73 

69 

68 

69 

68 

70 

66 

68 

58 

62 

60 

60 

69 

66 

65 

66,7 

ROHWER    2    NNE 

MAX 

99 

89 

ns 

R4 

85 

94 

96 

93 

91 

86 

91 

88 

89 

87 

90 

93      93 

91 

91 

90 

87 

89 

87 

89 

79 

80 

85 

85 

87 

86 

87 

88.6 

MIN 

63 

69 

64 

64 

65 

61 

63 

62 

70 

60 

67 

72 

74 

74 

74 

75      73 

70 

73 

76 

74 

69 

65 

59 

57 

54 

58 

66 

63 

63 

65 

66,5 

STAR    CITY   *    ENE 

MAX 

97 

96 

83 

86 

86 

89 

90 

92 

92 

88 

84 

87 

90 

94 

95      93 

93 

92 

89 

87 

88 

81 

77 

82 

84 

86 

86 

87 

88 

89 

88.4 

MIN 

61 

71 

71 

63 

63 

59 

60 

65 

65 

69 

71 

71 

70 

73 

74      73 

70 

69 

71 

70 

70 

64 

60 

66 

55 

58 

65 

63 

6i 

65 

65.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


SOUTHWEST 
HOPE  3  NE 

NARROWS  0AM 


SOUTH    CENTRAL 
WARREN 


/f*f  f 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

« 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

WARREN 

4     INCHES 

MAX 
MIN 

95 
85 

87 
73 

87 
82 

87 
80 

87 
78 

90 
60 

89 
80 

91 
82 

89 
81 

90 
80 

86 
83 

83 

81 

85 
80 

88 

79 

90 
81 

92 
83 

93 
85 

92 
85 

91 
84 

88 

83 

84 
82 

87 
82 

87 
82 

83 
80 

85 
76 

85 
75 

85 
76 

87 
77 

87 
80 

88 
80 

88 
80 

87.9 

80.5 

SLOPE  OF  GROUNDi   LEVEL  AT  STATION,  OENTLY  ROLLING  VICINITY.   SOIL  TYPE  i   SANDY  LOAM.   GROUND  COVER.   GRASS.   INSTRUMENTATION!   PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 
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U 

Z 

0 

OBSERVATION 

d 

Z 

U 

U 

TIME  AND 

z 

o 

9 

B 

P 

p 

TABLES 

STATION 

| 

5 

COUNTY 

< 

Q 

3 

I 

3 

OBSERVER 

i 

u 

a 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35  04 

94  12 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

03 

LAWRENCE 

7 

35  54 

91  05 

ss 

7A 

c 

RUBY  B.  OWENS 

ALUM  FORK 

0130 

05 

SALINE 

6 

34  48 

92  32 

780 

SP 

SP 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

ALY 

0136 

04 

YELL 

34  47 

93  29 

854 

7A 

c 

REBA  Y.  SWA1M 

AMITY  3  NE 

0150 

CLARK 

3 

34  17 

93  25 

475 

7A 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 

0178 

PIKE 

3 

34  02 

93  25 

285 

8A 

c 

OWEN  B.  HENDRIX 

APLIN  1  W 

0186 

PERRY 

1 

34  58 

93  00 

400 

6P 

HOBART  WATTS 

APPLETON 

0196 

POPE 

1 

35  25 

92  53 

ss 

SS 

c 

RONNIE  BARTLETT 

ARKAOELPHIA 

0220 

0  8 

CLARK 

34  07 

93  03 

200 

7A 

c 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33  37 

91  12 

145 

TA 

CLARENCE  L. WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34  02 

91  21 

178 

ss 

SS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

ATHENS 

0300 

HOWARD 

4 

34  19 

93  58 

960 

7A 

PAULINE  A  P1NKERTON 

AUGUSTA 

0326 

WOODRUFF 

35  18 

91  22 

218 

c 

TOHMIE  D.  PEEBLES 

BALD  KNOB 

0350 

01 

WHITE 

35  18 

91  34 

230 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESV1LLE  LIVESTOCK 

0458 

INDEPENDENCE 

91  47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESV1LLE  L  AND  D  I 

0460  03 

7 

35  45 

91  36 

277 

5P 

C  H 

DONNIE  BRYANT 

BEEBE 

0530  03'  WHITE 

35  04 

91  53 

250 

C 

D.  C-  HENRY 

BEECH  GROVE 

0534  03  GREENE 

1 

36  11 

90  3B 

298 

8A 

B.  6.  HAMMOND 

BEEOEVILLE 

0536  03 

JACKSON 

35  26 

91  06 

221 

6P 

6F 

P.  M.  BRECKENR1DGE 

BENTON 

0562  05 

SALINE 

* 

34  33 

92  37 

265 

SP 

6A 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONVILLE  5  WSW 

05B6i  01 

BENTON 

I 

36  21 

94  17 

1264 

5P 

7A 

CENTERTON  STATE  HTCHRY  \ 

BERRYVILLE  4  NW 

0616  01 

CARROLL 

36  24 

93  37 

1160 

TA 

EDWIN  L.  CHAMPLIN 

BIG  FORK 

0664  04  POLK 

3 

34  29 

93  56 

1100 

7A 

ANNA  M.  LILES 

BISMARCK  2  SE 

07241  05|  HOT  SPRING 

3 

34  18 

93  09 

500 

MRS.  LOUISE  M.  YATES    ' 

0746  03  LAWRENCE 

36  07 

91  06 

259 

7A 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

0764,  05.  GARLAND 

1 

34  36 

93  11 

426 

8A 

BA 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

07981  04l  YELL 

1 

33  06 

93  39 

426 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 

BLUFF  CITY  3  SW 

oeoo  oa  nevada 

33  41 

93  09 

360 

7A 

R.  P.  PLYLER 

BLYTHEVILLE 

0806,  03|  MISSISSIPPI 

33  55 

69  55 

252 

5P 

JOE  E.  ATKINSON 

eONNERDALE 

0620l  051  MOT  SPRING 

3 

34  23 

93  23 

1000 

7A 

0.  E.  KETCHUM 

BOONEVILLE  6  NW 

0S25  04  LOGAN 

1 

35  12 

93  59 

600 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  7  NE 

0S26  04,  LOGAN 

1 

35  13 

93  50 

730 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  6  NNE 

0827  04  LOGAN 

1 

35  13 

93  54 

610 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE   1 

BOONEVILLE 

0830  04  LOGAN 

1 

35  09 

93  55 

511 

7P 

c 

CLEO  E.  YANDELL 

80TK1NBURG  2  S 

0842  02' VAN  BUREN 

7 

35  39 

92  28 

1200 

c 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGHTON 

0848  08  NEVADA 

33  52 

93  20 

235 

7A 

EUNICE  1NGERSOLL 

BRANCH  k  NW 

0887  04.  FRANKLIN 

1  35  21 

94  00 

470 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE   1 

BRANCH  3  SM 

0888,  04  FRANKLIN 

1  35  16 

93  59 

500 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRINKLEY 

0936  06  MONROE 

71  34  53 

91  12 

205 

7A 

7A 

RICHARD  K.  W1ES 

BUFFALO  TOWER 

1010  01  NEWTON 

7  35  52 

93  30 

2578 

7A 

WILLIAM  R.  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020  02  BAXTER 

7|  36  22 

92  34 

480 

f 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

8URDETTE 

1052  03  MISSISSIPPI 

21  35  49 

69  57 

240 

6P 

G.  A.  HALE 

CABOT  4  SM 

1102  06  PULASKI       '   1  34  57 

92  04 

289 

6P 

6P 

B.  M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1132  02  IZARD           71  36  07 

92  08 

400 

7A 

AUSTIN  D.  HARRIS 

CAMOEN  1 

1152  08  OUACHITA      ,   3  33  36 

92  49 

116 

5P 

7A|     p  M 

H1XQN  M.  BAILEY 

CARLISLE  1  SW 

1224  06  LONOKE          1  34  47 

91  45 

235 

JOHN  L.  TAIT 

CARPENTER  DAM 

1238  05  GARLANO       ,  3  34  27 

93  01 

405 

7A: 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO  , 

CLARENDON 

1442  06  MONROE          7;  34  41 

91  18 

172 

5P 

7A 

JOE  V.  HAVENER 

CLARKSV1LLE 

1455  00  JOHNSON 

ll  35  28 

93  28 

436 

6P 

7A 

OR.  IRVING  T.  BEACH 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1457  04.  JOHNSON 

1 

35  32 

93  25 

840 

f 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1492'  02  VAN  BUREN 

7 

35  35 

92  28 

510 

7A 

EARL  B.  R1DDKK 

COMBS  3  SE 

1574, 01  MADISON 

35  48 

93  48 

1400 

OTTO  DAVIS 

COMPTON 

1582  01  NEWTON 

7 

36  05 

93  18 

2166 

t 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1596i  05  FAULKNER 

1 

35  05 

92  28 

316 

5P 

7A 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

16321  03.  CLAY 

T 

36  24 

90  35 

293 

6P 

7A|    C  H 
7A! 

W1NFRED  D.  POLK 

COVE 

1666!  04  POLK 

34  26 

94  25 

1050 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  7  S 

17301  09  ASHLEY 

31  33  02 

91  56 

175 

»P 

SP    |  M 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

1750  05.  PULASKI       i  l1  3«t  42 

92  27 

350 

7A| 

7A1     ^ 

7A| 

DAISY  1  E 

1814!  07'  PIKE           3  34  15 

93  43 

650 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1829,05  FAULKNER        1  35  22 

92  25 

705 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

1834!  Q4i  YELL          1  ll  35  03 

93  24 

370 

7Al 

JOSEPH  A.  MOUDY.  JR. 

DANVILLE  SCS 

1835  04  YELL            1  35  04 

93  24 

370 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1838  04  YELL            11  35  13 

93  09 

330 

6P 

7A| 

JACK  E.  BURKS 

DE  OUEEN 

1948,  071  SEVIER          4  34  02 

94  21 

420 

SP 

0.  TUCKER  VAsSER 

DERMOTT  3  NE 

19621  09i  CHICOT          2  33  33 

91  23 

143 

6P 

TA 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

1968  06  PRAIRIE         7'  34  58 

91  30 

204 

5P 

7A 

C*  J*  RISTER 

DEVILS  KNOB 

1982!  04  JOHNSON         11  35  43 

93  24 

2  350 

7A       M 

MRS.  GLORIA  M.  VJCKERS 

D1ERKS 

2015  07  HOWARD          4  34  07 

94  02 

422 

5P 

THOMAS  F.  H1NSLEY 

21481  091  DESHA           2|  33  53 

91  29 

162 

6P 

7A!    c  h 
HID      H 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

230O|  OB  UNION           3,  33  13 

92  48 

252 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORA 

2355  09|  CHICOT       |  2  33  07 

91  16 

135 

5P 

5  pi 

7AI      H 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

23561  01|  CARROLL       |  7J  36  24 

93  44 

1463 

6P 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE  1  NE 

23661  02  SHARP         |  7|  36  05 

91  37 

490 

SS 

7A 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

24431  01  WASHINGTON      7  36  00 

94  10 

1251 

HIE 

MID 

U  S  FED  AvlATJON  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2444  01  WASHINGTON      71  36  06 

94  10 

1270 

5P 

5P| 

: 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FOROYCE 

2540;  08.  DALLAS          3j  33  49 

92  25 

264 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

2544  07,  LITTLE  RIVER  ,  4!  33  43 

94  24 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

25641 06  ST  FRANCIS    ,  5  35  01 

90  47 

261 

SP 

5P 

: 

Thomas  a.  moore 

FORT  SMITH  W8  AIRPORT 

2574J  04.  SEBASTIAN 

1 

35  20 

94  22 

44  7 

HID 

u  s  weather  bureau 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578  04  CRAWFORD 

1 

35  39 

94  09 

793 

SP 

7A 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

26701  07  HEMPSTEAD 

4 

33  37 

93  48 

260 

8A 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2760.  03  WHITE 

35  08 

91  27 

200 

7A 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

27941  02  SEARCY 

35  59 

92  43 

595 

SP 

7A 

:  h 

MRS  IDA  A  KILLION 

GLENWOOD 

2842  07'  PIKE 

34  20 

93  32 

547 

7A 

FLOYD  WRIGHT 

GRAVELLY  A  E 

2922,  04  YELL 

1 

34  53 

93  38 

451 

7A 

GEORGE  W.  OOGEN 

GRAVETTE 

29301  01  BENTON 

1 

36  24 

94  28 

1250 

ss 

SS 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  *  ESE 

29461  01  CARROLL 

T 

36  18 

93  22 

1300 

7A 

RALPH  L.  BANTA 

GREENBRIER 

2962  05  FAULKNER 

I 

35  14 

92  23 

360 

7P 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976'  04  SEBASTIAN 

35  13 

94  15 

518 

7A 

DOROTHY  M.  BEEN 

GREERS  FERRY  DAM 

2978  02  CLEBURNE 

7 

35  31 

92  00 

527 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GURDOM 

3074  08  CLARK 

3 

33  55 

93  09 

210 

7A 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

3088  091  ASHLEY 

33  14 

91  46 

177 

6P 

ALLEN  J.  LINGER 

3132  02!  SHARP 

7 

91  29 

362 

: 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON 

3164| 01  BOONE 

36  14 

93  07 

1150 

BEA  grat  beene 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3165, 01,  BOONE 

36  16 

93  09 

1370 

MIL 

MIC 

u  s  fed  aviation  agency 

HECTOR 

3235.  04 1  POPE 

1  35  28 

92  58 

555 

MRS.  ETTA  G.  LAUNIUS 

HELENA  5  NW 

3242,  06.  PHILLIPS 

2  34  34 

90  40 

220 

DURWOOD  E.  JOHNSTON.  JR 

HOPE  3  NE 

3428.  071  HEMPSTEAD 

3  33  43 

93  33 

375 

8A 

BA 

RUTH  HAMILTON 

HOPPER 

3  34  22 

93  41 

700 

7A 

AVADELLE  WHISENHUNT 

HORATIO 

3442 

07  SEVIER 

* 

33  56 

94  22 

337 

6A 

ELIZABETH  w.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34  31 

93  03 

710 

SP 

5P 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

3540 

MADISON 

7 

36  05 

93  44 

1453 

6P 

7A 

MAY  PEARL  HARKLEY 

HUTT1G  DAM 

3556 

08 

3 

33  02 

92  05 

60 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

07 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

300 

7A 

W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 

3600 

NEWTON 

1 

36  01 

93  11 

657 

JAMES  S.  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLANO 

34  42 

93  04 

LURA  8.  SYKES 

JONESBORO 

CRAIGHEAD 

35  50 

90  42 

345 

SS 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 

REISER 

3621 

0  3 

MISSISSIPPI 

2 

90  05 

232 

7A 

MAXS1E  TAYLOR 

KEO 

Ob 

LONOKE 

34  36 

92  00 

TP 

7P 

R.  A.  WALLER 

KINGSLAND  3  SSE 

3904 

oe 

CLEVELAND 

3 

33  50 

92  16 

214 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

_ 

u 

OBSERVATION 

0 

Z 

U 

M 

Z 
O 

TIME  AND 

Z 

0 

1 
a 

E 

P 

TABUS 

STATION 

a 

5 

COUNTY 

< 

3 
z 
0 
-1 

< 

1 

OBSERVER 

1 

Si 
u 

£ 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

35 

49 

90  26 

230 

7A 

TRESSA  ST,  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

05 

PULASKI 

34 

51 

92  26 

305 

MIO 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

4060 

07 

PIKE 

34 

19 

93  51 

796 

7A 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4  106 

01 

BOONE 

36 

25 

92  55 

810 

SS 

7A 

ETHEL  PUMPHREY 

LEOLA 

41  34 

05 

GRANT 

34 

10 

92  35 

261 

SS 

7A 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

4248 

05 

PULASKI 

34 

44 

92  14 

257 

MID 

MIC 

:  mj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

4250 

05 

PULASKI 

34 

92  19 

512 

MID 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

01 

NEWTON 

35 

46 

93  05 

2007 

LOLA  D  JOHNSON 

MADISON 

-528 

06 

ST  FRANCIS 

35 

00 

90  43 

215 

JAMES  C.  HODGES 

MAGNOLIA  3  N 

4548 

08 

COLUMBIA 

33 

19 

93  14 

315 

6P 

7A 

H 

EARLE  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA  5  N 

4550 

06 

COLUMBIA 

33 

20 

93  13 

360 

: 

ARKANSAS  P  +  L  CO. 

MALVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

34 

23 

92  49 

311 

5P 

5P 

RADIO  STATION  ABC* 

MAMMOTH  SPRING 

4S72 

02 

FULTON 

36 

29 

91  32 

690 

SS 

7A 

JOHN  m.  MCKEE 

MAR  I ANNA  2  S 

-638 

06 

LEE 

34 

-4 

90  46 

234 

6P 

7A 

Z    H 

HENRY  CARLOS  STATON 

MARKED  TREE 

4654 

03 

POINSETT 

35 

32 

90  25 

229 

SS 

RA01U  STATION  KPCA 

MARSHALL 

02 

SEARCY 

35 

92  38 

1050 

ss 

{ 

MINNIE  HORTON 

MAUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

36 

03 

92  39 

749 

BARBARA  J.  CRAIG 

MELBOURNE  5  WNW 

47*6 

02 

IZARD 

36 

05 

91  59 

MRS.  JUANlTA  COOPER 

MENA 

".756 

M 

POLK 

34 

35 

9*  15 

1207 

6P 

7A 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

-839 

07 

LITTLE  RIVER 

33 

41 

93  56 

316 

P 

U  S  ENGINEERS 

MONT [CELLO 

4900 

09 

DREW 

33 

36 

91  47 

273 

5P 

SP 

t  H 

RADIO  STATION  KMBM 

MONTROSE 

-9  0b 

09 

ASHLEY 

33 

91  29 

128 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOR08AY  LOCK  AND  DAM  8 

4934 

CALHOUN 

33 

92  27 

86 

SS 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON 

05 

CONWAY 

35 

08 

92  44 

280 

5P 

7A 

PERRY  D.  MALLETT 

MOUNT  IDA 

-988 

07 

MONTGOMERY      3 

34 

33 

93  38 

663 

5P 

7A 

WILLIAM  £.  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

50  10 

04 

LOGAN 

33 

10 

93  41 

2800 

s 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME  1  NNM 

50  36 

02 

BAXTER 

36 

20 

92  23 

800 

7A 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

36 

20 

92  23 

800 

£ 

8A 

wJc 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

02 

STONE 

35 

92  06 

766 

7A 

NELL  A.  TAPLEY 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRANKLIN 

3) 

34 

94  01 

500 

7A 

HENRY  G.  ARV1N 

NARROWS  0AM 

M10 

07!  PIKE 

3  34 

09 

93  43 

425 

8* 

u 

■At 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5112 

07 

HOWARD 

34 

00 

93  56 

550 

7* 

7 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

5158 

07 

HOWARD 

07 

93  52 

550 

7A 

EONA  J.  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

35 

94  23 

673 

7A 

MRS.  NONA  L.  HAIlEY 

NEWHOPE  3  E 

5174 

07 

PIKE 

34 

14 

93  50 

850 

7A 

ELSIE  F.  WARD 

NEWPORT 

5166 

03 

36 

91  17 

225 

7A 

LEVI  W.  TIMS 

NIMROD  DAM 

5  2  00 

0  5 

PERRY 

34 

37 

93  10 
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I 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Adams  Field,   Little  Rock,   Arkansas  72202,   or  to 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  aF,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.-,   C.  S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  rime  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  static 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R1.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

H       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.    C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.    Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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68.8 

92 

3 

44 

17 

18 

2 

0 

0 

0 

4.93 

3.84 

4 

•  0 

0 

1 

1 

BALD  KNOB 

80.8 

59.6 

70.2 

90 

3* 

48 

17 

9 

2 

0 

0 

0 

5.03 

2,32 

4 

.0 

0 

3 

2 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

81.6 

56.7 

69.2 

92 

3> 

42 

17 

25 

3 

0 

0 

0 

1.9* 

•  98 

30 

.0 

0 

1 

0 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

82.7 

54.6 

68.7 

95 

3 

40 

17 

23 

4 

0 

0 

0 

.88 

-  2.35 

•  52 

5 

.0 

0 

1 

0 

BEEDEVILLE 

80.7 

58.8 

69,8 

91 

3 

48 

17 

15 

2 

0 

0 

0 

3.55 

1.61 

30 

.0 

0 

2 

1 

BLYTHEVILLE 

82.7 

60.5 

71.6 

-  1.9 

93 

3ft 

48 

16 

5 

3 

0 

0 

0 

1.11 

-  2.10 

.73 

19 

.0 

0 

1 

0 

CORNING 

81.0 

56.3 

68.7 

-  4.0 

93 

2 

42 

17. 

30 

? 

0 

0 

0 

3.42 

.49 

1.94 

26 

•  0 

0 

3 

1 

JONESBORO 

80.7 

59.3 

70.0 

-  3.7 

92 

3ft 

47 

17 

12 

J 

0 

0 

0 

.55 

-  2.55 

•  12 

4 

.0 

0 

0 

0 

KEISER 

80.2 

58.9 

69.6 

92 

4 

47 

17. 

21 

2 

0 

0 

0 

3.53 

2,65 

19 

.0 

0 

2 

1 

MARKED  TREE 

81.2 

59.8 

70.5 

-  2.3 

92 

3 

49 

16 

7 

2 

0 

0 

0 

3.70 

.67 

.87 

30 

.0 

0 

4 

0 

NEWPORT 

80.7 

59.5 

70.1 

-  3.8 

92 

3 

48 

17 

7 

2 

0 

0 

0 

1.17 

-  1.70 

.67 

15 

.0 

0 

1 

0 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

80.9 

59.8 

70.4 

91 

3 

49 

17. 

6 

2 

0 

0 

0 

2.53 

1.40 

30 

.0 

0 

1 

1 

POCAHONTAS  1 

79.2 

58.4 

68.8 

-  4.2 

90 

2 

47 

17. 

16 

1 

0 

0 

0 

4.79 

2.05 

1.08 

30 

.0 

0 

4 

1 

SEARCY 

81.5 

58.9 

70.2 

•  4,3 

91 

3 

48 

22 

7 

2 

0 

0 

0 

4,04 

1.17 

3.14 

3 

•  0 

0 

1 

1 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

79,* 

58.1 

68.8 

90 

3* 

46 

17. 

23 

2 

0 

0 

0 

4,75 

1.28 

18 

.0 

0 

4 

1 

DIVISION 

69.7 

-  3.4 

3,06 

.10 

.0 

ft    ft    ft 
WEST  CENTRAL        0* 

APPLETON 

BOONEVILLE 

86.0 

57.2 

71.6 

-  3.4 

97 

25 

45 

23. 

0 

11 

0 

0 

0 

1.03 

.  2.34 

.30 

11 

.0 

0 

* 

0 

0 

CLARKSVILLE 

83.4 

59.1 

71.3 

92 

25ft 

47 

22 

3 

5 

0 

0 

0 

2,76 

1.68 

4 

.0 

0 

2 

2 

1 

DARDANELLE 

83.1 

58.8 

71.0 

-  4.3 

93 

3 

47 

22 

8 

6 

0 

0 

0 

2.38 

•   .58 

1.25 

5 

.0 

0 

2 

1 

DEVILS  KNOB 

75. 6M 

57. 7M 

66. 7M 

85 

25 

46 

30 

42 

0 

0 

0 

0 

2.02 

.66 

5 

.0 

0 

2 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

83.5 

59.1 

71.3 

-  3.6 

94 

25 

45 

23 

8 

4 

0 

0 

0 

1.26 

-  2.38 

.73 

30 

.0 

0 

1 

0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

82.8 

56.1 

69.5 

91 

25 

44 

23 

4 

2 

0 

0 

0 

2.62 

.70 

30 

•  0 

0 

3 

0 

MENA 

80.3 

59.1 

69.7 

•  4.4 

88 

6 

48 

22 

6 

0 

0 

0 

0 

1.70 

-  2.44 

.60 

11 

.0 

0 

1 

0 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

83.4 

60.0 

71.7 

-  3.2 

93 

25 

51 

22. 

0 

3 

0 

0 

0 

2.34 

-   .95 

1.90 

5 

■  0 

0 

1 

I 

PARIS 

84.8 

58. 9M 

71.9M 

95 

25 

50 

30. 

0 

7 

0 

0 

0 

1.56 

.72 

30 

.0 

0 

2 

0 

RUSSELLVILLE  4  N 

83.3 

55.0 

69.2 

91 

25* 

44 

22 

9 

5 

0 

0 

0 

2.72 

1.71 

30 

.0 

0 

2 

1 

SUBIACO 

83.7 

59.8 

71.8 

-  3.3 

94 

25 

51 

22. 

1 

s 

0 

0 

0 

.71 

-  2.71 

•  30 

3 

.0 

0 

0 

0 

WALDRON 

85.6 

58.3 

72.0 

94 

6 

46 

23* 

1 

9 

0 

0 

0 

.58 

,40 

11 

.0 

0 

0 

0 

WHITE  ROCK 

78. OM 

58. 4M 

68.2M 

85 

25 

47 

30 

23 

0 

0 

0 

0 

2.78 

1.02 

3 

.0 

0 

2 

1 

DIVISION 

70.5 

•  3.4 

1.81 

-  1.75 

•  0 

ft    •    » 
CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

85.0 

60.5 

72.8 

92 

6ft 

49 

17 

2 

7 

0 

0 

0 

1.10 

.35 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

BENTON 

82.5 

57.7 

70.1 

90 

3 

45 

22. 

8 

1 

0 

0 

0 

1.68 

.45 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

83.6 

57.7 

70.7 

92 

7. 

46 

22 

9 

5 

0 

0 

0 

.53 

.27 

11 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CONWAY 

83.6 

59.0 

71.3 

-  4.0 

93 

3 

46 

17 

5 

3 

0 

0 

0 

2.24 

-  1.02 

1.42 

5 

•  0 

0 

4 

1 

1 

GREENBRIER 

82.3 

57,3 

69.8 

93 

3 

43 

22 

16 

S 

0 

0 

0 

1.60 

.71 

5 

.8 

0 

4 

2 

0 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

82.8 

59.9 

71.4 

-  4.9 

91 

6 

48 

17 

4 

4 

0 

0 

0 

1.69 

-  2.14 

.45 

30 

.0 

0 

6 

0 

0 

LEOLA 

82.8 

59.9 

71.4 

92 

3 

47 

22 

3 

5 

0 

0 

0 

1.33 

.59 

19 

.0 

0 

3 

2 

0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

82.2 

61.8 

72.0 

-  2.3 

93 

6 

50 

17 

3 

5 

0 

0 

0 

1.42 

-  1.81 

.80 

30 

•  0 

0 

4 

1 

0 

MALVERN 

83.1 

56.6 

69.9 

92 

3 

45 

22. 

8 

4 

0 

0 

0 

2.26 

.85 

30 

.0 

0 

3 

2 

0 

MORRILTON 

84.2 

60.1 

72.2 

-  2.2 

93 

3ft 

45 

17 

5 

6 

0 

0 

0 

2.31 

-   .70 

1.18 

5 

.0 

0 

4 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

ARKANSAS 
SEPTEMBER  1966 

Temperature 

Precipitation 

•1 

0 

< 

■3 

si 

|a 

-a 

a 

Q 

5 

a 

a 

Q> 
1 

No.  of  Days 

~2 

.1 
3Z 
I| 

Q 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

■5  -a 

H 

s  § 

£ 

a 

1 

2 

o 

1 

=  1 

si 

sl 

sJ 

NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

84.0 
82.8 
82.9 

59.3 
58.8 
59.2 

71.7 
70.8 
71.1 

-  2.7 

92 
91 
91 

23» 
3 

3. 

49 
46 
48 

22. 
22 

17 

8 
6 
7 

10 
2 

5 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

.69 
1.76 
4.03 

-  1.56 

.31 

.74 

1.89 

11 

5 

18 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

3 
4 
4 

0 
2 
2 

0 
0 

2 

DIVISION 

71.2 

-  3.4 

1.74 

-  1.58 

.0 

«    *    * 
EAST  CENTRAL       06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  *  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

83.6 
81.6 
81.0 
82.6 
82.4 

59.4 
58.1 
59.7 
54,9 
62.1 

71.5 
69.9 
70.4 
68.8 
72.3 

•  4.2 

93 
92 
91 
91 
93 

3 

4 
3 
1 
3 

47 
49 
48 
45 
51 

17 
22. 
17 
17 

17 

6 
19 

8 
13 

4 

4 
3 
1 
4 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

5.94 
2.74 
2.23 
3.09 
2.32 

.27 

1.84 
1.02 
1.01 
1.15 
1.21 

4 
19 
30 
15 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
1 
1 

1 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

81.  5 
81. 4M 
80.5 
82.5 
83.5 

60.3 
55,  7M 

58.3 
56.9 
60.3 

70.9 
68. 6M 
69.4 
69.7 
71.9 

-  6.5 

-  4.1 

91 

90 
92 
93 

3. 

3 

6. 

4 

48 
46 
47 
47 
52 

17 
29 
22 
22 
29 

9 
27 
10 
13 

8 

3 

4 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.24 

4.09 
1.72 
2.71 
2.01 

1.14 
-   ,18 

1.10 

1.15 
•  96 

.81 

30 

30 
5 

28 

•  0 

•  0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 
0 
0 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

83.0 
81.1 
81.8 
83. OM 

61.5 

60.9 
62.1 
61.  9M 

72.3 

71.0 
72.0 
72. 5M 

-  3.2 

92 

90 
92 
93 

3. 

4* 
1 

1 

52 
52 
51 
51 

17 

22. 

30 

30. 

4 

12 

2 

7 

4 

2 
4 

5 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.90 
2.59 

3.68 

-  1.33 

.66 
1.08 
1.25 
1.10 

15 
15 
30 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

T 

0 

1 
1 

1 

DIVISION 

70.9 

-  3.6 

2.94 

•   .11 

.0 

»    »    • 

SOUTHWEST           07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

83.3 
83.3 
82.6 
84.4 
84.0 

60.9 
59.7 
60.4 
57,6 
59.3 

72.1 
71.5 
71.5 

71.0 
71.7 

-  4.1 

-  1.7 

92 
92 
92 
92 
92 

5 

6. 
4 
6 
7. 

48 
47 
51 
46 
47 

22 
22 
24 
22 
22. 

0 
0 
1 
3 

2 

7 
5 
3 

4 
5 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.28 
3.89 
3.53 

,78 
2.21 

.60 

•  3.04 

.97 
1.72 
1.33 

.45 

.74 

28 
19 
11 
11 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
* 
5 

2 

5 

4 

J 
J 
0 
2 

0 

1 

2 

0 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

82.5 
84.2 
83.4 
82.5 

58.2 

62.6 
61.5 
64.3 

70.4 
73.4 
72.5 
73.4 

-  2.8 

-  3.1 

90 
92 
92 
91 

7* 
1 
3 
3 

49 
52 
50 
55 

22 
24 
22 
22. 

3 
0 
0 
0 

2 

8 
5 
5 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

2.93 
2.56 
3.56 
2.74 

.   .85 
.01 

1.03 

.97 

2.03 

1.33 

2 
10 
11 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 

7 
4 
T 

3 

2 

3 
2 

1 

0 

1 
1 

DIVISION 

71.9 

-  3.3 

2.83 

•   .66 

.0 

•    *   • 
SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

83.0 
85.3 

83.0 
84.6 
82. 8M 

61.0 
60.2 
61.8 
61.2 

57. 8M 

72.0 
72.8 
72.4 
72.9 

70. 3M 

-  2.7 
•  4.2 

-  6.4 

90 
92 
91 
93 

4« 
3* 
6* 
3 

50 
47 
51 
50 
45 

24* 

30 

24. 

22 

22 

1 

2 
I 
0 
2 

2 

8 

4 
6 
6 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

1.80 
2.11 
2.62 
2.87 
3.18 

-  1.56 

-  1.01 

.13 

.77 

.65 
1.27 

.81 
1.06 
1.52 

11 
19 
1 
30 
19 

.0 
■  0 

•  a 

•  0 

•  0 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
2 
5 
6 
3 

2 
2 
3 
2 
2 

0 

l 

0 

1 

2 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

84.4 
85.1 
82.  TM 
84.8 

61.5 
62.9 
60.  2M 
60.0 

73.0 

74.0 
71. 5M 
72.4 

-  2.4 

-  3.9 

92 
92 
91 
93 

1 

3* 

1 

3 

49 
53 

48 
48 

22 
22 
22 

30 

1 
0 
0 
2 

5 

10 

3 

7 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.64 
2.27 
1.30 
1.85 

-   .95 

1.12 

1.20 

.85 

.89 

3 

11 

11 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 

5 
3 

3 

3 

2 
1 
2 

1 

1 
0 
0 

DIVISION 

72.4 

-  3.7 

2.29 

-   .70 

.0 

•    »    » 

SOUTHEAST          09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO 

84,6 
84.0 
84.9 
85.  8M 
84.4 

62.8 
60.3 
61.0 
63.  4M 
62.3 

73.7 
72.2 
73.0 
74. 6M 
73.4 

-  2.2 

-  2.9 

94 
92 
94 
95 
93 

6 
3 
3 

3 
3 

49 
48 
51 
53 
52 

22 

29 
24. 
29 
17 

2 
1 
2 

0 
2 

8 

4 

7 

11 

Q 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.01 
3.08 
2.77 
2.03 
1.65 

-  ,88 

-  .31 

.76 
1.35 

1.90 
.48 
.51 

11 
19 

28 
12 

30. 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
5 
5 
4 

2 
2 
1 
0 
2 

0 

1 
1 

0 

0 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  *  ENE 

S5.0 
82.1 
83. 9M 
82.9 
84.4 

61.0 
62.2 
61.3 
58.2 
60.6 

73.0 
72.2 
72. 6M 
70.6 
72.5 

-  3.9 

-  2.6 

95 
93 
96 
93 
94 

2 
3 
3 
2 
3 

52 

52 

50 
49 
48 

24. 

22. 

29 

24. 

22 

0 
5 
2 
10 
3 

6 

4 
5 
4 
4 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.15 
3.54 
1.62 
.93 
3.64 

2.05 
-  1.27 

1.57 
1.34 
1.15 
.32 
1,90 

30 
30 
19 
28 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
* 
3 
4 
4 

4 
4 
1 
0 
3 

2 

1 
1 
0 

1 

DIVISION 

72.8 

-  2.9 

2.64 

-   .42 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
BOONEVILLE 

LOWEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 

GREATEST  TOTAL 

PRECIPITATION 

AUGUSTA 

LEAST  TOTAL 

PRECIPITATION 

HECTOR 

GREATEST  1  DAY 

PRECIPITATION 

AUGUSTA 


97 

DATE 

25 

38 

DATE 

30    » 

6.56 

.27 

5.66 

DATE 

05 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   106    - 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
SEPTEMBER 

1966 

_ 

Day  of  Month 

Station 

o 

H 

1  |  2  | 

3 

4  [ 

5   6 

7  |  8  |  9 

10 

11  | 

12 

13  |  14  1 

15 

16  |  17  |  18 

19  | 

20   21   22   23   24 

25  |  26  [ 

27 

28 

29    30 

31 

NORTHWEST           01 

BENTONVILLE  5  WSW 

.81 

.33 

.03 

.05 

.05 

.22 

.11 

BERRYVILLE  4  NW 

2.55 

T 

.09 

.60 

.03 

.15 

.3* 

.02 

• 

.40 

.42 

BUFFALO  TOWER 

l.ia 

.03 

.20 

.30 

.20 

.45 

EUREKA  SPRINGS 

2.  69 

.14 

.5* 

.14 

.08 

1.17 

.62 

FAYETTEvILLE  FAA  AP 

1.51 

.51 

•  02 

.07 

T 

.02 

T 

T 

.19 

.70 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

." 

T     .06 

T 

.35 

T 

.0* 

•  48 

GRAVETTE 

.Ti 

T 

.07 

.56 

T 

T 

.05 

.03 

.04 

GREEN  FOREST  4  ESE 

2.T2 

T 

.31 

.67 

.72 

.26 

.76 

HARRISON 

2.U 

.76 

.20   T 

•  18 

.09 

.06 

.0*   T 

.06 

.61 

.0* 

.72 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

2.09 

.01 

.11 

.33 

.01 

.10 

T 

.02 

T 

T 

.53 

.98 

HUNTSVILLE 

.90 

T     .05 

T 

.30 

.10 

T 

.20 

.25 

JASPER 

2.29 

.14 

.03 

.57 

.10 

.10 

T 

.13 

T 

.1* 

.17 

.»0 

.51 

LEAD  HILL 

2.37 

.23 

.60 

.06   .09 

.13 

.15 

.10 

T     .07 

.32 

•  62 

LURTON 

1.40 

.18 

.34 

.04 

.12 

.72 

OOELL  3  N 

2.0* 

1.10 

.06 

.48 

.05 

.35 

ROGERS 

1.81 

T 

1.10 

T 

T          .11 

T 

.26 

.39 

SILOAM  SPRINGS 

2.31 

.30 

.56 

.93 

.01 

.01 

.12 

T 

.09 

.29 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

2.12 

.11 

1.00 

.05 

.07 

.02 

.47 

.02 

.18 

.20 

T 

CLINTON 

,aa 

T 

.25 

.22 

.41 

EVENING  SHADE  1  HE 

1,11 

.22 

.73 

.12 

.04 

GILBERT 

1,03 

.02 

.06 

.05 

.12 

.03 

.13 

.12 

T 

.15 

.33 

GREERS  FERRY  DAM 

2. 08 

T 

1.28 

.17 

.02 

.60 

T 

.01 

MAMMOTH  SPRING 

A, 05 

.30 

.30 

T 

.09 

.18 

.54 

.11 

T 

.TO 

1.02 

.21 

MARSHALL 

1.60 

.27 

.08 

.08 

.14 

1.03 

MELBOURNE  5  WNW 

1.18) 

.20 

.40 

.10 

.20 

.06 

.20 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

3.U 

,08 

1.18 

.42 

.02 

.06 

.41 

.05 

.20 

.73 

.0* 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

3.43 

.18 

1.14 

.24   .03 

.0* 

.05 

.05 

.48 

.03 

.35 

.78 

.04 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

1.1* 

.27 

■  45 

.33 

.09 

SALEM 

3.T5 

.05 

1.98 

.16 

.68 

.09 

.36 

.68 

SHIRLEY 

.T» 

T 

.21 

.13 

T 

.33 

.07 

YELLVILLE 

4.67 

1.45 

.87 

.42 

T 

.07 

T 

.47 

.06 

.17   .0* 

.57 

.55 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

4.43 

.15 

3.8* 

.12 

.2* 

.09 

.15 

.17 

.05 

T     .02 

.10 

BALO  KNOB 

5.03 

T 

2.32 

.04 

.23 

.30 

.09 

.51 

.05 

T     .0* 

.09 

1.36 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

1.96 

.39 

.30 

.23 

T 

.06 

.91 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

,sa 

T 

.52 

.28 

T 

,06 

T 

T 

.02 

BEECH  GROVE 

2.36 

.02 

.85 

1.32 

.05 

.12 

8EE0EVILLE 

3.55 

.18 

.59 

.03 

.30 

T 

.02 

.45 

.15 

.20 

T 

1.61 

black  rock 

2.22 

T 

.85 

T     T 

.07 

.10 

T 

.22 

.62 

T     T 

.21 

.08 

T 

BLYTHEVILLE 

1.11 

.03 

T 

.06 

.02 

.73 

.07 

.20 

8UR0ETTE 

3.92 

.16 

.38 

.20 

1.17 

.53 

.08 

1.40 

CORNING 

3,*2 

.50 

.01 

.15 

.18 

1.9* 

.64 

GEORGETOWN 

1,26 

.03 

.63 

.20 

T 

T 

.30 

.10 

T 

JONESBORO 

,55 

.12 

.09 

.11 

.01 

.05 

.05 

T 

.10 

.02 

KCISER 

3,33 

T 

.10 

.15 

.55 

.08 

2.66 

T 

T 

LAKE  CITY 

*,13 

.10 

.10 

.55 

.60 

.10 

.10 

2.60 

MARKED  TREE 

3.70 

.18 

.73 

.04 

.35 

.04 

T 

.09 

.74 

.61 

.03 

.67 

NEWPORT 

1.17 

T 

.25 

.18 

.03 

.67 

.0*        T 

OSCEOLA 

2.90 

• 

.15 

T 

2.75 

PARAGOULO  RADIO  KORS 

2.33 

.28 

.02 

.12 

.03 

.03 

.12 

.01 

.62 

.02 

.08 

T 

1.40 

POCAHONTAS  1 

4.79 

.05 

.78 

.13 

.10 

.85 

.09 

.** 

.26 

.96 

.06 

1.08 

SAINT  FRANCIS 

2.80 

.05 

.43 

.02 

T 

.22 

1.11 

.03 

.22 

.65 

.07 

SEARCY 

4,0* 

.37 

3.14 

.27 

.04   .09 

.05 

.10 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

4,75 

.11 

.46 

T 

T 

.08 

.80 

.16 

1.28 

.05 

T 

•S3   .01 

.11 

.86 

WEST  CENTRAL       0* 

ABBOTT 

1.4* 

T    .27 

.32 

.35 

»LY 

.76 

.17 

T 

•  33 

.06 

.05 

.15 

APPLETON 

BIG  FORK 

1.28 

.32 

.26 

•  22 

.48 

BOONEVILLE 

1.03 

.11 

.08 

.20 

.16 

.03 

.30 

.06 

.03 

.06 

CLARK5V1LLE 

2.76 

1.66 

.05 

.04 

.02 

.0* 

.03 

T 

.90       • 

COVE 

1.30 

.11 

.01 

.27 

T 

.12 

.60 

.04 

.02   .08 

.05 

.02 

DANVILLE 

3.66 

2.00 

.75 

.20 

.07 

.12 

.07 

.43 

OAROANELLE 

2.38 

T 

.87 

1.25 

T 

.20 

.03 

.03 

T 

DEVILS  KNOB 

2.02 

.36 

.66 

T 

.07 

.29 

.07 

T 

.05 

.52 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

1.26 

.05   .11 

T 

.23 

.05 

.08 

T 

T          T 

.01 

.73 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2.62 

.15 

.67 

.66 

.02 

.04 

.01 

.10 

T 

.27 

.70 

GRAVELLY  4  E 

.62 

T 

.20 

.40 

.02 

GREENWOOD 

1.96 

1.10 

.20 

.11 

.63 

.10 

HECTOR 

.27 

.09 

.18 

MENA 

1.70 

.27 

.47 

.11 

.03 

.12 

.60 

.07 

T 

.03   T 

T 

MOUNT  MAGA2INE 

MULBERRY  6  NNE 

2.70 

T 

.80 

.43 

.71 

.06 

.04 

T 

.03 

T 

.63 

NATURAL  DAM 

1.57 

.47 

.19 

.13 

.08 

.05 

.01 

.15   .49 

OZARK 

2,3* 

.02 

1.90 

.10 

.04 

.28 

T 

OZONE 

1,68 

T 

T 

T 

T 

T 

.20 

T 

1.48 

PARIS 

1.56 

.50 

.16 

.11 

.09 

.72 

PARKS 

1.60 

» 

• 

* 

A 

• 

• 

» 

* 

1.60 

RATCLIFF 

.63 

T 

T 

.07 

T 

.IT 

•  39 

T 

RUSSELLVILLE  A  N 

2.72 

.03 

.08 

.58 

.03   T 

.11 

.09 

.09 

T 

1.71 

SUBIACO 

.71 

.30 

.06 

.01 

.25 

.02 

.07 

WALORON 

■  58 

.07 

.11 

T 

.60 

T 

■ 

WHITE  ROCK 

2.78 

1.02 

.36 

.34 

.10 

.08 

.20 

.70 

•   #    • 

CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

1,10 

.30 

.05 

.05 

.27 

T 

.06 

T          .02 

T 

1 

.5! 

APLIN  1  W 

1.61 

.03 

.13 

.10 

.15 

1.20 

BENTON 

1.68 

.40 

.02   T 

T 

.25 

.33 

.18 

T 

.05 

.65 

■ 

BISMARCK  2  SE 

2.52 

.10 

.19 

•  40 

.55 

.03 

1.25 

• 

BLAKELY  MOUNTAIN  OAM 

.53 

T 

.02 

.05 

.05 

.02 

.27 

.05 

.07 

• 

BONNERDALE 

, 

.10 

.33 

. 

. 

. 

1.10 

CARPENTER  DAM 

1.38 

T 

.08 

.0* 

.39 

.05 

T 

.05 

.77 

CONWAY 

2.2* 

.19 

1.42 

.16 

.02 

.49 

CRYSTAL  VALLEY 

1.39 

.18 

.01 

.52 

.30 

.02 

.01 

.11 

.2* 

DAMASCUS 

2.22 

.04 

1.37 

.29 

T 

.37 

.15 

GREENBRIER 

1.6C 

T 

.10 

.71 

.61 

.15 

T 

.03 

T 

T 

T     T 

T 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

1.69 

.24 

.31 

.01 

.13 

.26 

.29 

I 

.65 

JESSIEVILLE 

.66 

.12 

T 

•  35 

.02 

.10 

.02   .05 

1 

LAKE  HAUMELLE 

1  .IP 

.08 

T 

.19 

.08 

.12 

.71 

LEOLA 

1.33 

.10 

.05 

.5* 

.05 

.59 

1  T 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT//R 

1.42 

•  OA 

.03 

.21 

.11 

.01 

T          .22 

T 

.80 

g 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

1.46 

T 

.20 

.25 

.06 

.06 

.03 

.19 

.61 

MALVERN 

2.2« 

.14 

.43 

.25 

.06   .03 

T          .50 

.89 

MORRILTON 

2.31 

.71 

1.18 

.18 

T 

.24 

T 

T 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


SUPPLEMENTAL    DATA 


_ 

Day  oi  Month 

Station 

7J 

H 

1     |    2    1 

3 

4    | 

5    |    6 

7    |    8    |    9 

10    | 

11     | 

12 

13   |    14   |   15 

16 

17 

18 

19   |   20   |   21       22   |  23    | 

24       25      26       27      28       29 

30 

31 

NIMROD    0AM 

.69 

.17 

.02 

T 

.31 

.01 

.07 

.01 

.10 

OWENSVILLE 

1.59 

T 

.53 

.42 

.01 

.26 

.02 

T           T           .08 

.01 

.25      T           T 

PERRY 

1.76 

.02 

.70 

.74 

.04 

.10 

.13 

.03 

REMMEL    DAM 

2.04 

.21 

.11 

.05 

•  68 

.04 

1.13 

SHERIDAN    TOMER 

4.03 

.34 

•  23 

1.89 

1.57 

EAST    CENTRAL                   06 

ARKANSAS    POST 

S.94 

1.84 

T 

.30 

.56 

.03      .13 

T 

.90 

.10      .01 

.39 

1.72 

AUGUSTA 

6.56 

T 

3.66 

T 

7 

.35 

.95 

BR1NKLEY 

2.74 

.86 

T 

.65 

.05 

.16 

1.02                   T 

CABOT    A    SW 

2.23 

T 

.34 

•  23 

.19 

.18 

.11 

T 

.17 

l.oi 

CARLISLE    1    Sw 

1.23 

.05 

.39 

.72 

.07 

CLARENDON 

3,09 

.76 

.75 

.08 

1.15 

.33                   T 

1 

DES   ARC 

2.32 

.38 

1.21 

.51 

.03 

.07 

•  06 

.06                  T 

FORREST    CITY 

3.24 

.04 

.05 

.45 

1.06 

•  15 

.35      .06 

l.io 

HELENA    »    NW 

4,09 

* 

2.32 

.46 

.15 

.85 

.31      T 

KEO 

1.72 

T 

.18 

.25 

.03 

.11 

T 

1.19 

MADISON 

2.93 

.60 

1.75 

.60 

MARIANNA    2    S 

2.71 

.96 

.72 

.06 

.73 

.14 

.10 

SAINT    CHARLES 

2.01 

.05 

.05 

.73 

.35 

.81 

STUTTGART 

1.90 

.21 

T 

.50 

.08 

.09                   .66 

.31      T           T 

.09 

STUTTGART    9    ESE 

2.59 

T 

.63 

.26 

1.08 

.43                   .01 

.18 

WEST    MEMPHIS 

. 

• 

■ 

.49 

. 

.61 

1.2! 

WYNNE 

3.68 

.30 

.50 

.40 

.13 

.27 

1.10 

.98 

SOUTHWEST                          07 

ANTOINE 

1.7* 

•  06 

.68 

•  28 

.72 

ATHENS 

1.91 

T           .16 

.64 

.01 

.23 

.54 

.02 

T 

.07 

T 

.22 

.02 

DAISY    1    E 

3.26 

.32 

.46 

.05 

.31 

.71 

T 

.06 

1.12 

.09 

DE    QUEEN 

3.21 

,85 

.55 

.62 

.08 

.05 

.08 

.08 

.97 

DIERKS 

3.89 

.02      .20 

.40 

.08 

.55 

.66 

.03 

.02 

.06 

1.72 

.13 

FULTON 

2.83 

1.12 

.12 

.39 

1.10 

.02 

.03 

T 

.03 

GLENWOOD 

3.63 

.64 

.12 

.77 

T 

.25 

.67 

T 

.02 

T 

.03 

T 

1.15 

T 

HOPE    3    NE 

3.33 

.67 

.21 

.23 

1.33 

.05 

T 

T 

1.04 

HOPPER 

2.30 

1.30 

.55 

.25 

.20 

T 

HORATIO 

2.62 

1.22 

.44 

.53 

.05 

.05 

.08 

.32 

.13 

INDEX 

2.64 

.55 

.15 

.40 

1.20 

.10 

.05 

.09 

.10 

.04 

LANGLEY 

1.S1 

T 

.25 

.88 

T 

.08 

.20 

.10 

t     I 

MOUNT    IDA 

.78 

.13 

.03 

.09 

.65 

.06 

.02 

NARROWS    DAM 

2.21 

.11 

.37 

T 

.74 

.73 

.05 

T 

.21 

T 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

2.93 

1.03 

■  23 

T 

.99 

.56 

.02 

.01 

T 

.07 

.30 

.12 

NATHAN    A    NNW 

3.20 

.08 

1.03 

.05 

.56 

.68 

.02 

T 

.06 

.70 

.02 

NEWHOPE    3    E 

2.62 

.32 

• 

.29 

» 

1.29 

.62 

.10 

OOEN    2    W 

.99 

.25 

•  24 

.04 

•  04 

.39 

.02 

T 

.01 

T 

OKAY 

2.56 

.22 

T 

.50 

.97 

.31 

.10 

.17 

.02 

.02 

.09 

.20 

PINE    RIDGE 

2.17 

,55 

•  12 

1.64 

.06 

1 

STAMPS 

3.56 

.03 

.59 

.12 

2.03 

.05 

.03 

T 

.71 

STORY 

.60 

.20 

.20 

| 

TEXARKANA    WB    AIRPORT      //R 

2.74 

T 

.16 

.50 

.09 

1.33 

.11 

.04 

T 

.23 

.16 

.12 

SOUTH    CENTRAL                08 

1 

AMITY    3    NE 

1.61 

.18 

.08 

.27 

.31 

T 

.37 

ARKADELPHIA 

1.80 

.07 

.57 

.15 

.65 

.05 

.31 

BLUFF    CITY    3    SW 

1.61 

T 

.04 

1.65 

.12 

| 

BOUGHTON 

3.63 

.47 

1.15 

.12 

1.08 

.34 

.47 

CAMDEN    1 

2.11 

T 

.02 

.07 

T 

.75 

1.27 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

2.62 

.81      .01 

T 

.70 

.29 

T 

T 

.73 

1    T 

.121 

FORDYCE 

2.87 

T 

.24 

.22 

.67 

.04 

.30 

.34 

1.061 

GURDON 

1.89 

.21 

.28 

.03 

.92 

.12 

T 

.29 

MAGNOLIA    3    N 

3.18 

.22 

1.40 

.02 

.02 

1.52 

1 

| 

MOROBAY    LOCK    AND   DAM    8 

2.64 

.04 

1.12 

.79 

.02 

.71 

PINEY    GROVE 

1.78 

•  43 

.19 

•  22 

.91 

T 

T 

.43 

PRESCOTT 

2.27 

.03 

.22 

.12 

1.20 

.10 

.60 

SPARKMAN    3    WSW 

1.30 

.20 

.89 

.01 

.22 

TAYLOR 

2.62 

T           T 

.11 

.33 

1.74 

T 

.06 

.16 

T 

WARREN 

1.(3 

.89 

T 

.54 

.01 

T 

.41 

| 

•         «         • 

SOUTHEAST                          09 

ARKANSAS    CITY 

2.B3 

.85 

.10 

.20 

.99 

.06 

.47                   .10 

.03       .09 

CROSSETT    7    S 

2,01 

.04 

.03 

•  76 

.20 

.09 

.40 

•  S31 

OERMOTT    3    NE 

3.08 

.03 

.35 

•  41 

.25 

.66 

1.35                   ,09 

DUMAS 

2.77 

T 

.30 

.24 

.15 

.02 

.15                   .01 

1.90 

EUDORA 

2.03 

.32 

.09 

.04 

.42 

.48 

.08 

.06 

T 

.19 

.41 

HAMBURG 

2.02 

.33 

.26 

.20 

.02 

.51 

.11 

.39 

MONTICELLO 

1.63 

.18 

T 

.43 

.31 

•  91j 

PINE    BLUFF 

5.1! 

.16 

.25 

.82 

.21 

.62 

1.92      T 

1.97; 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

3.54 

.02 

.13 

.25 

.53 

.07 

.63 

T           T 

T           .97 

1.36< 

PORTLAND 

1.62 

.05 

T 

.12 

.23 

T 

1.19 

•  09 

ROHWER   2   NNE 

.93 

T 

.27 

.1! 

.19 

T 

.32 

1 

STAR   CITY    A    ENE 

3.64 

.62 

T 

.60 

.02 

.46 

T 

.04 

1.90 

1 

Wind 
(Speed    -   m.p.h.) 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

§3.5 

O     w    <n 

£  3  § 

c 

Station 

c  o 

3   V 
«  -H 
KC 

c 
d  -o 

4»    fl> 

=    D. 
W  W 
0 
K 

o 
o> 
« 
0 
< 

1     « 

1   ! 

«    °  £ 

_  a 
°  « 

£  £ 
Q 1 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID             6    AM          NOON          6    PM 

o 

CO 
O 

3 

01 

1 

o 

01 
01 
1 

o 
en 

01 
01 

i 

oj  Is 

0 

.  si 

01   o  • 

J  J- 1 

FORT    SMITH   WB    AIRPORT 
LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 
TTXARKANA    WB    AIRPORT 

3 
36 
6 

1.9 

1.5 
0.8 

6.4 
6.7 
6.4 

28 
24 

N 
W 

04 
03 

82 
85 
88 

87 
88 
94 

53 
60 
68 

54 
66 
72 

4 
2 
2 

4 
3 
2 

2 

3 

5 

1 
1 
1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

11 

9 

11 

56 

60 

6.0 
5.2 
5.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Day  of  Mo 

nth 

0 
O) 

o 

1  1 

»l 

3 

4  1 

s   1 

6 

7  | 

8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20  1 

21 

22  I 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28  1 

29 

30   31 

> 

< 

•     •     • 
NORTHWEST           01 

BENTONVILLE  5  WSW 

MAX 

min 

86 

64 

84 
69 

89 
66 

66 
65 

84 
57 

80 
57 

80 
55 

79 
54 

80 
55 

77 
55 

74 
56 

80 
61 

84 
56 

82 
64 

75 
59 

69 
52 

77 
47 

71 
58 

70 
54 

75 
56 

77 
48 

80 

48 

85 
44 

86 
49 

88 
56 

85 
59 

81 
59 

74 
49 

84 
50 

81 

49 

80.1 
55.8 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

MIN 

87 
62 

96 

63 

88 
67 

64 
65 

82 
57 

78 

58 

78 
54 

75 
54 

78 
55 

76 

57 

75 
58 

77 
59 

85 
59 

79 
67 

71 

58 

70 
50 

73 
49 

72 
57 

67 
53 

72 
60 

75 

51 

83 
51 

82 

52 

87 

50 

88 
62 

89 
60 

80 

58 

72 

49 

84 
52 

75 
38 

76.9 
56,2 

FAYETTEVIUE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

84 
61 

83 
68 

86 
66 

85 
63 

85 
58 

82 
55 

79 
57 

78 
52 

76 
56 

75 
57 

71 

61 

79 
59 

83 
55 

83 
63 

76 

58 

68 
52 

76 

47 

75 

57 

69 
57 

74 
50 

77 

44 

80 
46 

85 
42 

R6 
46 

89 
55 

66 
62 

71 
56 

75 
50 

86 
48 

70 
40 

79.1 
54,8 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

86 
64 

81 
70 

86 
69 

65 

67 

82 

58 

81 

57 

80 
57 

79 
55 

77 
57 

75 
56 

71 

60 

80 
59 

85 
56 

83 
64 

74 

59 

71 
51 

76 

48 

73 
59 

69 
56 

75 
56 

76 
43 

80 
50 

85 
45 

86 

48 

88 
62 

67 
63 

S3 
61 

74 
49 

83 
51 

80 
49 

79.6 
56.6 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

85 
63 

86 
67 

90 
66 

66 
63 

83 
54 

81 
56 

81 
53 

60 
53 

80 
54 

77 
52 

75 
53 

82 
57 

86 
55 

82 
62 

75 

55 

69 
50 

78 
46 

75 

54 

72 
51 

76 
52 

77 
40 

80 
45 

80 
39 

88 
47 

90 
60 

86 
59 

80 
55 

74 
46 

85 
51 

71 
49 

60.3 
53.6 

HARRISON 

MAX 

MIN 

90 

59 

84 
65 

90 
66 

64 
67 

85 
59 

83 
56 

76 
51 

77 
49 

78 
53 

80 
58 

73 
60 

78 

60 

83 
57 

82 
61 

75 

60 

71 
45 

75 
45 

73 
56 

70 
56 

75 
57 

77 
50 

84 
45 

85 
43 

67 

43 

86 
49 

87 
59 

75 

61 

72 
50 

84 
49 

74 
48 

79.6 
54,6 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
62 

82 

67 

89 
69 

63 
66 

83 
60 

78 
58 

78 
53 

76 
54 

SO 

55 

79 
59 

66 
60 

79 
61 

82 
58 

76 
63 

73 

54 

65 
49 

74 
47 

72 
56 

64 
56 

73 
56 

75 
52 

61 
52 

84 
52 

87 
49 

88 
57 

79 
61 

71 
56 

71 

50 

63 
54 

64 
43 

77.5 
56.3 

HUNTSVILLE 

MAX 

MIN 

89 
57 

86 
63 

90 
64 

66 
65 

84 
55 

83 
52 

60 
49 

76 
47 

79 
50 

77 
54 

70 
57 

79 
56 

86 
53 

83 
58 

73 

57 

67 
43 

78 
43 

73 
52 

68 
54 

75 
56 

78 
39 

82 
43 

85 
38 

89 
41 

91 

51 

90 
55 

72 

58 

75 
49 

85 
46 

71 
49 

80.1 
51.9 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

89 
62 

88 

64 

90 
67 

87 
68 

83 
60 

81 
58 

80 
53 

81 
51 

80 
55 

80 
60 

75 
61 

79 
62 

85 
61 

75 
60 

75 

60 

67 
46 

75 
47 

76 

57 

69 
56 

75 
58 

78 
53 

83 
49 

85 
45 

88 

44 

90 
54 

82 
63 

77 
62 

73 
51 

65 
50 

79 
50 

80.3 
56.2 

ROGERS 

MAX 
MIN 

85 
62 

85 
65 

88 
65 

90 
60 

61 
55 

80 
55 

60 
55 

80 
50 

77 
55 

77 
52 

78 
55 

78 
55 

84 
55 

79 
55 

73 

52 

71 
47 

76 
43 

70 

54 

66 
46 

73 
50 

76 
44 

80 
46 

64 
46 

88 
50 

88 
55 

86 
60 

61 
50 

76 
44 

85 
54 

79 
43 

79.8 
52.6 

S1L0AM  SPRINGS 

•     •     • 

MAX 
MIN 

90 
65 

83 

70 

92 

69 

85 

63 

63 
57 

81 
59 

80 
57 

79 
57 

79 
58 

76 
57 

73 
58 

81 
60 

86 
59 

81 
65 

73 
60 

70 
55 

76 
50 

7  3 
59 

71 
55 

76 
56 

77 
45 

80 
49 

85 
45 

89 

51 

91 

60 

89 
61 

76 

61 

74 
49 

66 
51 

70 
49 

80.2 
57,0 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

MAX 

MIN 

92 

56 

92 

67 

93 

66 

87 
67 

86 
61 

82 
57 

91 
52 

80 
49 

83 
51 

78 
60 

70 
62 

82 
62 

87 
60 

83 
59 

76 
57 

62 
45 

72 
45 

68 
53 

66 
59 

76 
60 

76 

62 

87 
42 

86 
42 

88 
41 

91 
49 

82 

64 

81 
65 

73 
55 

66 
47 

73 
52 

81.1 
55.3 

EVENING  SHADE  1  NE 

MAX 
MIN 

89 
58 

91 
61 

90 
65 

66 
67 

65 
62 

83 
58 

82 
52 

82 
43 

86 
52 

76 
61 

72 
63 

62 
63 

85 
59 

82 
57 

75 

60 

70 
50 

72 

41 

70 
50 

70 
56 

74 
59 

78 
53 

66 
44 

67 
44 

84 
42 

89 
48 

80 
62 

83 

63 

74 
56 

86 
47 

66 
50 

80.6 
54,9 

GILBERT 

MAX 

MIN 

90 
59 

89 

61 

95 

64 

87 
65 

68 

58 

85 
52 

63 
50 

61 

48 

85 
49 

84 
55 

73 

60 

83 

6  0 

85 
58 

85 
56 

80 

58 

79 
44 

79 
41 

72 

52 

70 
54 

76 
58 

60 

44 

90 
39 

89 
38 

88 
38 

92 
44 

87 
57 

82 
61 

75 
52 

89 
44 

79 
47 

83.4 
52.2 

GREERS  FERRY  0AM 

MAX 

MIN 

86 
63 

87 
65 

88 
67 

90 
70 

78 
66 

80 
60 

87 
59 

82 
57 

80 

56 

81 
59 

70 
61 

71 
61 

82 

59 

86 
58 

83 

60 

84 
49 

68 
47 

78 
51 

71 
57 

74 
58 

75 
53 

79 

49 

85 
52 

85 
51 

82 
51 

86 
57 

65 
60 

77 
57 

75 
49 

67 
55 

60.7 
57.2 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

MIN 

SB 
61 

87 
63 

89 
66 

85 
65 

86 

60 

79 
59 

74 
51 

77 
51 

80 
52 

78 
61 

73 
63 

79 
68 

83 
59 

81 
59 

73 

60 

69 
45 

73 
42 

70 

52 

67 
58 

71 
59 

74 

56 

82 
44 

84 
43 

81 
43 

86 
58 

72 
62 

75 
61 

70 
52 

82 
48 

76 
50 

76.1 
55.8 

MARSHALL 

MAX 

MIN 

88 
60 

90 
68 

92 

70 

87 
67 

87 
60 

82 
57 

82 
54 

80 
50 

81 
52 

74 
59 

71 
60 

82 
60 

83 

57 

64 
65 

75 
61 

67 

46 

77 
43 

69 

54 

68 
55 

74 
58 

78 
*9 

87 
46 

87 
45 

8fl 
45 

90 
54 

87 
64 

80 
63 

78 
54 

86 
55 

78 
50 

81.1 
56.0 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

87 
65 

86 
61 

86 
64 

89 
69 

64 
62 

83 
59 

80 
55 

80 
56 

81 
57 

80 
59 

77 
62 

66 
62 

80 
60 

83 
62 

80 
60 

75 
48 

66 
47 

75 

49 

71 
56 

66 
57 

74 
54 

76 
51 

62 
49 

85 
50 

83 
52 

85 
54 

79 
63 

71 
52 

73 
52 

83 
53 

78.9 
56,7 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN( 

MAX 

MIN 

87 
61 

89 
64 

81 
63 

91 
68 

85 
59 

83 
58 

80 
54 

79 
52 

79 
54 

80 
58 

77 
62 

67 
62 

79 
58 

85 
61 

62 
61 

74 
48 

67 
44 

75 

50 

72 
55 

66 
56 

75 
53 

77 
48 

83 
45 

85 
44 

84 
49 

86 
55 

79 

64 

72 
53 

73 
49 

85 
53 

79.2 
55.4 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 
MIN 

89 

60 

90 
66 

91 
66 

85 
70 

84 
64 

8b 
59 

S3 
57 

80 
52 

95 
52 

75 

61 

70 
62 

85 
61 

86 
59 

82 

64 

76 

62 

68 
45 

78 
43 

67 

55 

68 
58 

74 
59 

79 

53 

88 
51 

86 
46 

64 
47 

89 
57 

86 
65 

88 

63 

74 
55 

66 
54 

78 
50 

81.3 
57.3 

YELLVILLE 

MAX 

MIN 

89 
59 

87 
60 

93 
67 

87 
68 

85 
59 

80 
57 

79 
51 

79 
50 

81 
52 

79 
59 

72 
62 

61 
61 

84 
60 

83 
62 

75 
62 

67 
44 

75 
43 

73 
54 

69 
57 

75 
60 

74 

46 

65 
44 

85 
43 

86 

40 

89 

47 

82 
62 

75 

63 

74 
51 

65 
47 

66 
52 

79.9 
54.7 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

MAX 
MIN 

88 
64 

90 
65 

92 
66 

84 
70 

85 
65 

so 

61 

81 
55 

79 
53 

8  2 
56 

75 
63 

76 
63 

61 
64 

84 
61 

82 
60 

77 
61 

68 
46 

75 
44 

70 

55 

74 
58 

70 
60 

75 
55 

64 
46 

86 
48 

80 

49 

87 
54 

80 
62 

83 
63 

72 
55 

86 
50 

75 
51 

60.0 
57.6 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

89 
65 

90 
62 

90 
70 

62 
69 

66 
67 

83 
64 

80 
63 

79 
60 

84 
58 

77 
65 

75 
63 

81 
65 

84 
62 

61 
60 

78 
64 

66 
51 

79 
48 

72 
57 

77 
61 

70 
56 

78 
55 

64 
50 

83 
55 

81 
56 

86 
53 

84 
62 

86 

63 

77 
60 

84 
51 

76 
54 

80.8 
59.6 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

MIN 

92 

60 

87 
64 

92 
63 

89 
67 

90 
68 

85 
58 

83 
55 

82 
52 

84 
54 

60 
62 

72 
60 

83 
61 

64 
57 

82 
59 

78 
62 

66 
46 

78 
42 

72 

54 

74 
53 

74 

58 

78 

54 

88 
48 

88 
50 

88 
52 

86 
58 

85 
62 

85 
62 

74 
56 

86 
54 

64 
50 

81.6 
56.7 

BATESVILLE  L  ANO  D  1 

MAX 
MIN 

91 
59 

92 

62 

95 
65 

86 
66 

88 
64 

87 
57 

83 
54 

82 
49 

85 
51 

79 
59 

76 
61 

84 
61 

85 
60 

84 
57 

76 

63 

74 
43 

78 
40 

70 

49 

74 
55 

75 
55 

80 
50 

88 
42 

86 
43 

67 
43 

90 
48 

85 
62 

8  6 
63 

75 
56 

89 
46 

67 
51 

82.7 
54.6 

BEEDEVILLE 

MAX 

MIN 

89 
65 

90 
66 

91 

71 

78 
69 

85 
67 

84 
62 

81 
57 

84 
60 

65 
56 

79 
56 

60 
60 

81 
61 

84 
64 

82 
61 

77 
62 

69 
49 

74 
46 

77 
59 

77 
59 

67 
58 

7* 

55 

B3 
51 

82 

51 

65 

51 

86 
55 

84 
62 

63 

68 

73 
57 

84 
53 

73 
51 

80.7 

58.  e 

8LYTHEVILLE 

MAX 

MIN 

93 
69 

92 

70 

93 

72 

86 
72 

89 
67 

85 
62 

86 
55 

85 
58 

86 
60 

84 
66 

78 
67 

84 
67 

86 
63 

82 
62 

80 
61 

73 
48 

81 
50 

77 
60 

77 
62 

74 
59 

68 

59 

81 
53 

84 
55 

82 
54 

86 
57 

85 
59 

66 
66 

75 
59 

63 
52 

79 
52 

82.7 
60.5 

CORNING 

MAX 

MIN 

91 
6* 

93 

65 

91 
68 

88 
66 

86 

67 

81 
61 

82 

51 

82 
52 

85 

60 

79 
62 

78 
63 

64 
64 

86 
59 

84 
60 

76 
58 

71 
42 

76 
42 

73 

53 

76 
59 

66 
53 

72 

63 

86 

48 

87 
46 

82 

45 

88 
52 

75 

60 

6  0 
60 

74 
54 

65 
51 

70 
46 

81.  C 
56.3 

JONESBORO 

MAX 

MIN 

90 
67 

92 

67 

92 

70 

87 
70 

85 
66 

82 

62 

82 
58 

79 
59 

83 
60 

79 
64 

75 
61 

81 
61 

85 
60 

80 
60 

78 

60 

70 
48 

76 
47 

72 

56 

76 
60 

68 
59 

71 

55 

64 
53 

85 
53 

84 
53 

87 
57 

81 
60 

82 

62 

73 
56 

83 
54 

78 
58 

80.7 
59.3 

KEISER 

MAX 
MIN 

87 
65 

86 
67 

91 
72 

92 

70 

81 
66 

85 
56 

82 
55 

82 
55 

81 
58 

85 

61 

82 
64 

73 

63 

83 
63 

82 
60 

81 
61 

72 
47 

70 
47 

78 

53 

75 
62 

75 
58 

67 

58 

68 

51 

80 
52 

81 

51 

80 
52 

85 
64 

62 

6  5 

84 
59 

72 
51 

81 
56 

80.2 
58.; 

MARKED  TREE 

MAX 

MIN 

88 
67 

91 
67 

92 
71 

66 
69 

64 
68 

83 

60 

82 

56 

82 
58 

85 
59 

81 
66 

74 
64 

81 

65 

S3 
62 

62 
59 

80 
61 

70 
49 

77 
50 

77 
59 

76 
63 

75 
56 

70 
59 

61 
53 

81 
53 

81 

54 

87 
55 

83 
62 

85 

64 

81 
59 

82 
50 

74 
53 

81,2 
59. e 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

88 
66 

90 
67 

92 

71 

81 
71 

84 
67 

84 
62 

60 
59 

79 
57 

63 
58 

77 
64 

75 
63 

SI 
65 

83 
62 

81 
62 

80 
64 

76 
50 

75 
48 

70 
56 

78 
60 

70 
60 

75 
56 

67 
52 

84 
53 

78 
53 

87 
53 

82 
56 

84 
64 

73 

58 

86 
55 

77 
52 

80.7 
59.5 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

MAX 

MIN 

89 
67 

90 
69 

91 

70 

63 

69 

85 
67 

82 
64 

80 
57 

80 
57 

82 

61 

81 
66 

77 
65 

82 
67 

84 
61 

82 
62 

79 
60 

73 
49 

76 
49 

74 

59 

75 
56 

70 
59 

71 

58 

84 
54 

83 
55 

62 
53 

87 
56 

84 
62 

81 
61 

74 
56 

83 
53 

62 
51 

60.; 
59.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Day 

of  Month 

o> 

1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  I 

8  1 

9 

10  | 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16  | 

17 

18 

19  1 

20  | 

21 

22  1 

23  | 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29 

30'  31 

> 
< 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

89 
66 

90 
67 

89 
6  8 

86 
69 

86 
66 

78 
62 

80 
56 

78 
56 

83 
59 

80 
64 

73 

64 

81 
65 

83 
59 

80 
59 

73 

61 

67 
47 

73 
47 

6B 
55 

71 
60 

71 
58 

74 
57 

84 
49 

85 
49 

78 
51 

86 
54 

75 
62 

82 
62 

71 
61 

84 
49 

78 
51 

79.2 
58.4 

SEARCY 

MAX 
MIN 

89 
65 

90 
67 

91 
68 

82 
68 

85 
67 

85 
63 

81 
62 

80 
57 

84 
59 

78 
59 

76 
63 

81 

62 

83 
61 

83 
60 

80 
65 

71 
51 

75 
49 

73 
56 

76 
57 

72 
57 

73 

56 

85 
48 

89 
59 

82 
53 

86 
54 

84 
54 

88 
60 

79 
60 

85 

53 

80 
55 

81.5 
56.9 

WALNUT  RID6E  FAA  AP 

MAX 

MIN 

88 
66 

90 
67 

90 

70 

85 
70 

85 
65 

78 

61 

80 
55 

79 
55 

82 
59 

79 
65 

74 
64 

82 

65 

85 
61 

81 
61 

75 

54 

68 
46 

75 
46 

70 
57 

73 
60 

70 
60 

73 

56 

85 
49 

85 

50 

81 

50 

87 
55 

78 
62 

81 
59 

72 
55 

85 
52 

65 

47 

79.4 
58.1 

*     •     # 

MAX 

MIN 

WEST  CENTRAL       04 

APPLETON 

800NEVILLE 

MAX 

MIN 

92 
64 

92 

68 

92 
67 

91 
68 

88 
61 

92 
57 

84 
65 

85 
55 

85 

58 

75 
63 

70 
60 

86 
63 

88 
59 

89 
64 

80 

59 

75 
57 

83 

48 

77 

59 

78 
56 

81 
57 

84 
45 

69 
45 

91 
45 

93 
46 

97 
50 

93 
60 

90 
56 

83 
60 

91 
47 

87 
54 

86.0 
57.2 

CLARKSVILLE 

MAX 

MIN 

90 
66 

92 
72 

91 

68 

87 
69 

87 
65 

89 
59 

84 
64 

82 
56 

81 

58 

73 
63 

70 
63 

83 
61 

85 
62 

89 
64 

82 

62 

70 
56 

78 
50 

75 

59 

75 
57 

79 
60 

81 
49 

90 
47 

88 
49 

87 
50 

92 
54 

89 
63 

88 
62 

82 
61 

89 

51 

75 
54 

83.4 
59.1 

OARDANELLE 

MAX 
MIN 

90 
65 

92 
69 

93 

70 

87 
70 

89 
66 

90 
60 

82 
64 

82 
56 

80 

56 

72 
64 

70 
63 

84 
62 

83 
62 

89 
62 

80 

61 

69 
53 

78 
49 

70 
57 

80 
57 

80 
64 

83 
53 

69 
47 

86 
49 

87 
50 

90 
51 

89 
61 

90 
58 

79 
59 

89 
51 

70 
55 

83.1 

58.8 

DEVILS  KNOB 

MAX 

MIN 

79 
65 

81 
69 

81 
62 

81 

63 

75 
57 

73 
57 

75 

57 

66 
62 

64 
58 

73 
58 

78 
62 

82 
62 

74 

57 

65 
49 

74 
50 

66 
56 

65 
55 

69 
50 

72 
SI 

82 

58 

81 
55 

82 
62 

85 
61 

83 

65 

77 
60 

70 
51 

84 
57 

78 
46 

75.6 
57,7 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
68 

89 

70 

89 
70 

90 
66 

89 
64 

89 
61 

83 
65 

82 
59 

80 
61 

71 
65 

70 
64 

83 
65 

86 
61 

89 

64 

77 
66 

76 
59 

81 
53 

78 
62 

75 
58 

80 
55 

83 
48 

88 
49 

88 
45 

90 

48 

94 

54 

91 
62 

87 
60 

81 
55 

88 
51 

68 
46 

83.5 

59.1 

FORT  SMITH  WATER  PLAN' 

MAX 
MIN 

90 
62 

89 
64 

88 

65 

86 
65 

86 
59 

88 

55 

84 
57 

80 
53 

81 
56 

75 
58 

69 
60 

82 
60 

84 
59 

87 
61 

78 
63 

7* 
55 

79 

49 

77 

58 

72 

56 

77 
60 

80 
46 

86 
46 

89 
44 

87 
47 

91 
48 

88 
60 

85 

61 

76 
55 

88 

47 

85 
53 

82.8 
56.1 

MENA 

MAX 

MIN 

85 
64 

86 
68 

82 

70 

87 
68 

85 
63 

88 

59 

81 
66 

80 
63 

78 
61 

72 
61 

69 
60 

SO 

64 

82 
61 

86 
63 

77 

62 

72 
56 

77 
50 

75 
58 

71 
53 

75 
55 

77 
50 

84 
48 

83 
52 

85 
51 

85 
58 

84 
60 

85 
58 

78 
61 

85 

54 

76 
55 

80.3 
59.1 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

OZARK 

MAX 
MIN 

86 
67 

90 
70 

91 

65 

87 
69 

89 
63 

89 

60 

85 
63 

80 
57 

83 

60 

74 
63 

71 
62 

8  3 
63 

84 
64 

89 

65 

ei 

62 

72 
58 

78 
51 

74 
62 

75 
58 

80 
61 

80 
51 

89 
51 

88 
52 

87 
52 

93 

54 

89 

64 

88 
62 

62 

61 

88 
52 

76 
54 

83.4 
60.0 

PARIS 

MAX 

MIN 

89 
64 

91 

70 

91 
67 

88 
69 

88 
62 

90 
59 

83 
63 

82 
55 

83 
57 

75 
62 

69 
61 

83 

63 

80 
64 

S9 

62 

81 
57 

82 

58 

81 

50 

80 
59 

78 
53 

80 
59 

82 

50 

89 
53 

88 
53 

90 
55 

95 

57 

93 
66 

91 
55 

61 
56 

89 

84 

50 

84,8 
58.9 

RUSSELLVILLE  4  N 

MAX 

MIN 

90 
62 

90 
66 

91 
66 

86 
66 

87 
62 

90 
55 

83 
60 

83 
53 

79 
54 

74 
60 

70 
59 

84 
59 

84 
58 

88 
59 

80 
68 

75 
50 

77 
46 

72 

64 

77 
55 

79 
58 

83 
48 

89 
44 

86 
45 

86 
47 

91 
48 

89 
59 

89 
55 

87 
47 

87 
47 

74 
51 

83.3 

55.0 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

89 
68 

91 
68 

86 
65 

89 
70 

88 
64 

90 
60 

83 
63 

82 

58 

82 
58 

75 
63 

68 
62 

83 

64 

85 
64 

88 

64 

79 
63 

73 
55 

80 
51 

75 
60 

77 
58 

79 
58 

82 
53 

89 

51 

89 
52 

90 
53 

9* 
55 

90 
66 

88 
61 

81 

60 

89 

54 

76 
53 

83.7 
59.8 

WALDRON 

MAX 
MIN 

88 
64 

90 
69 

90 
67 

90 
69 

89 
63 

94 
59 

87 
67 

84 
57 

81 
60 

80 
64 

69 
62 

83 
65 

88 
61 

89 
64 

87 

63 

85 
59 

82 
49 

77 

58 

76 
55 

79 
62 

82 

46 

90 
46 

88 
46 

91 

47 

92 

50 

90 
59 

89 
56 

79 
58 

91 
*8 

88 
55 

85.6 
58.3 

WHITE  ROCK 

#     #     » 

MAX 
MIN 

83 
65 

84 
65 

S3 
62 

80 
65 

81 
63 

82 
64 

78 
59 

76 
59 

74 
59 

77 
57 

80 
63 

81 
64 

73 
52 

75 
50 

69 
57 

67 
55 

70 
54 

73 
55 

83 
56 

82 

57 

82 

61 

as 

61 

78 
60 

72 
52 

83 
56 

76 
47 

78.0 
58.4 

CENTRAL            05 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

90 
65 

92 
69 

91 

70 

89 
70 

90 
69 

92 
62 

89 
64 

82 
62 

85 
57 

78 
64 

73 
62 

80 

64 

84 
63 

87 
63 

87 

64 

74 
55 

77 
49 

76 

57 

78 
59 

77 
57 

80 
58 

87 
50 

90 
59 

89 
54 

88 
56 

89 

63 

91 
60 

86 
59 

89 

57 

89 
53 

85.0 
60.5 

BENTON 

MAX 

MIN 

89 
63 

88 
66 

90 
70 

87 
70 

87 
65 

89 

59 

81 
64 

81 
54 

83 
53 

76 
63 

75 
61 

81 

63 

83 
62 

86 
59 

85 
60 

73 
53 

76 
45 

72 

56 

78 
54 

76 
53 

79 

49 

84 

45 

84 
59 

84 
48 

86 
52 

86 
58 

89 

61 

81 
59 

86 
52 

79 
54 

82.5 
57.7 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

MIN 

88 
63 

90 
67 

89 
67 

92 

68 

90 
66 

89 

59 

92 
64 

81 

58 

81 
55 

84 
60 

72 
63 

74 

64 

81 
63 

84 
60 

90 

61 

79 
55 

71 
47 

79 

53 

73 
56 

78 
55 

78 

49 

80 
46 

88 
51 

85 
49 

87 

51 

88 
57 

88 
56 

89 
58 

79 
53 

89 
58 

83.6 
57.7 

CONWAY 

MAX 

MIN 

89 

63 

92 

68 

93 
71 

83 
71 

87 
66 

89 
62 

82 
65 

81 
55 

85 
55 

79 

64 

75 

64 

82 
62 

84 
62 

87 
61 

85 
65 

72 
5* 

77 
46 

75 

56 

77 
59 

77 
59 

80 
53 

87 
48 

87 

50 

85 
48 

89 
54 

89 
62 

90 
58 

76 
61 

88 
52 

86 
57 

63.6 
59.0 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

89 
64 

91 
66 

93 
69 

83 

70 

88 
63 

90 
59 

82 
64 

81 
55 

83 

55 

72 

64 

'4 
63 

82 

62 

85 
60 

86 
60 

77 

64 

68 
49 

76 
46 

71 

54 

79 
54 

77 
56 

80 
53 

87 
43 

86 

50 

86 
49 

91 
50 

90 
60 

89 
57 

77 
60 

87 
46 

69 
53 

82.3 
57.3 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

MIN 

89 
65 

90 
69 

90 
71 

87 
70 

89 
65 

91 
63 

82 
64 

82 
60 

80 
57 

70 
62 

73 
60 

79 
63 

84 
61 

89 
64 

79 

60 

71 
53 

81 
48 

70 
57 

78 
57 

78 
57 

81 

52 

86 
53 

88 
55 

88 
55 

87 
62 

87 
65 

90 
60 

81 
58 

88 
58 

77 
54 

82.8 
59.9 

LEOLA 

MAX 

MIN 

90 
65 

90 
67 

92 
69 

90 
71 

88 
70 

91 

60 

82 
64 

82 
59 

80 
58 

74 
65 

77 
63 

al 

67 

84 
65 

88 
60 

80 
62 

72 
56 

77 
48 

72 
66 

79 
56 

75 
55 

79 

51 

85 

47 

83 
56 

86 
48 

89 
54 

88 
62 

89 
58 

76 
62 

85 
55 

79 
57 

62.6 
59,9 

LITTLE  ROCK  WB  AIRP0R1 

MAX 

MIN 

90 

70 

92 

73 

92 

73 

84 

74 

90 
70 

93 

67 

83 
66 

83 
63 

83 

63 

73 
65 

78 
65 

82 
66 

84 

67 

85 
65 

78 
64 

69 
56 

77 

50 

70 

61 

79 
56 

73 
58 

80 
54 

83 
51 

82 
59 

84 
54 

86 
54 

87 
61 

88 
61 

75 
57 

86 
56 

78 
53 

62.2 

61.8 

MALVERN 

MAX 

MIN 

91 
63 

90 
65 

92 

67 

88 
69 

85 

66 

91 

68 

85 
64 

84 
59 

83 

54 

71 
63 

78 
60 

80 
64 

86 
61 

89 
58 

84 
54 

70 
52 

76 
45 

72 

59 

75 
56 

79 
50 

80 
47 

85 
45 

85 
49 

86 

47 

86 
49 

85 
56 

89 
54 

80 
59 

87 
52 

78 
53 

83.1 
56.6 

MORRILTON 

MAX 

MIN 

91 
65 

93 
69 

93 
70 

84 
70 

88 
67 

89 

62 

82 

67 

81 
57 

85 
57 

75 
65 

74 
63 

83 
63 

82 
61 

88 
63 

85 
64 

75 
53 

76 
45 

75 
57 

81 
59 

77 
61 

81 
57 

89 
51 

67 
57 

87 
52 

91 
53 

90 
63 

91 
60 

82 

60 

88 
53 

82 
58 

84.2 
60.1 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

89 

64 

90 
68 

90 
70 

90 
70 

88 
67 

89 
59 

92 

65 

83 
56 

82 

56 

85 
62 

69 
63 

71 

64 

82 
65 

84 
62 

89 

64 

80 
54 

67 
49 

76 
54 

69 
56 

79 
60 

80 

63 

82 

49 

92 

53 

89 
51 

90 
51 

91 
62 

91 
58 

91 

58 

79 
54 

91 
59 

84.0 
59.3 

PERRY 

MAX 
MIN 

89 
64 

90 
67 

91 
67 

82 

71 

86 
68 

87 
61 

82 
64 

82 
55 

83 
55 

84 
60 

80 
64 

8  2 
64 

82 
64 

85 

61 

83 

62 

72 
53 

75 
46 

71 

56 

77 
56 

77 
61 

78 
51 

87 
46 

86 
47 

82 
49 

87 
52 

89 
62 

89 
60 

81 
59 

88 

54 

76 
64 

82.8 
58.8 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

89 
65 

91 
67 

91 

68 

87 

70 

88 
71 

90 

60 

83 
64 

83 
58 

82 
55 

72 
64 

77 
61 

81 

64 

84 
64 

88 
60 

82 
61 

70 
53 

73 
48 

72 

58 

79 
56 

74 
55 

79 

52 

84 
49 

64 
53 

83 

54 

88 
56 

90 
61 

90 
61 

88 
59 

85 
54 

80 
55 

82,9 
59.2 

EAST  CENTRAL       06 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

91 
63 

91 
67 

93 
68 

90 
70 

88 
63 

89 

58 

86 
63 

84 
57 

86 

56 

78 
65 

77 
63 

82 
65 

84 
59 

86 
59 

83 
62 

69 
54 

79 
47 

79 
61 

78 
63 

74 
54 

76 
53 

84 
49 

83 
55 

87 
56 

89 
59 

88 
62 

87 
64 

81 
61 

85 
51 

82 
55 

83.6 

59.4 

BRINKLEY 

MAX 

MIN 

88 
65 

90 
67 

91 

69 

92 

72 

82 
65 

85 
60 

89 
61 

83 
57 

82 
57 

75 
63 
See 

85   80 
60   63 

Reference  I" 

82 
60 

oles  Fo 

83 
59 

lowin 

83 
62 

69   72 
50   49 

79 

50 

75 
55 

78 
54 

69 

54 

73 
49 

83 
53 

83 
51 

83 
53 

87 
59 

86 
61 

68 
58 

71 
52 

63 
56 

81.6 
58.1 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Da] 

of  Month 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  ] 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29  1 

30  1  31 

> 

< 

CABOT  *  SW 

MAX 
MIN 

87 
66 

89 
68 

91 

69 

83 

70 

86 
66 

88 
61 

80 
62 

79 
59 

81 

56 

75 
64 

76 
61 

79 

63 

82 
62 

85 
60 

79 
65 

73 
52 

75 
48 

69 

61 

76 
66 

71 
53 

78 
56 

85 
51 

84 
53 

81 
54 

67 
55 

87 
62 

87 

61 

79 
61 

81 
53 

78 
54 

81.0 
59.7 

CLARENOON 

MAX 
MIN 

91 
60 

90 
63 

90 
66 

87 
61 

87 
62 

90 

57 

85 
98 

81 
53 

85 
52 

78 
62 

78 
58 

82 

60 

87 
56 

82 
55 

79 

57 

71 
46 

76 
45 

76 

55 

78 
57 

75 
51 

77 
51 

82 
50 

83 
51 

84 
47 

85 
50 

87 
57 

88 

56 

82 
55 

82 
49 

81 
48 

82.6 
54.9 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

89 
68 

92 

71 

93 
73 

88 
70 

85 
70 

87 
65 

80 
63 

80 
60 

83 
66 

78 
66 

77 
64 

82 
66 

84 
63 

83 

64 

82 
63 

69 
55 

76 
51 

75 

60 

78 
63 

70 
59 

77 
57 

84 
53 

84 
55 

83 
56 

88 
60 

86 
66 

89 
66 

83 

61 

84 
57 

83 
53 

82.4 
62.1 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

91 
68 

91 
68 

91 
71 

84 
73 

86 
67 

So 
60 

83 
62 

81 
61 

85 
56 

79 

66 

73 
63 

82 
66 

84 
61 

84 
60 

79 

63 

72 
49 

78 
48 

78 
62 

'8 
64 

70 
55 

72 
56 

82 
52 

84 
53 

82 

56 

66 
56 

82 
64 

87 
64 

77 
60 

83 
53 

76 
53 

61.5 
60.3 

HELENA  5  NW 

MAX 
MIN 

90 
63 

91 
65 

88 
58 

89 

57 

88 
60 

84 
57 

82 
56 

87 
57 

76 
63 

74 

60 

83 
59 

83 
57 

85 

59 

70 
50 

73 
49 

80 
53 

78 
59 

78 
51 

70 

54 

70 
47 

82 
48 

8  2 
49 

67 
52 

85 
58 

86 
62 

86 
59 

70 
46 

83 
51 

81.4 
55.7 

KEO 

MAX 
MIN 

86 
64 

88 

67 

90 
69 

82 

70 

85 
65 

87 
60 

82 
62 

80 
57 

80 
55 

76 
64 

76 
61 

79 
63 

80 
61 

82 
59 

79 

60 

69 
51 

74 
48 

72 
59 

77 
56 

71 
56 

77 
52 

82 

47 

80 
53 

83 

50 

66 
54 

86 
59 

86 
59 

79 
60 

83 
54 

79 
53 

80.5 
58.3 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

91 
64 

91 
63 

92 

67 

92 
68 

87 
64 

92 

56 

84 
60 

84 
55 

87 
59 

77 
59 

77 
60 

82 
61 

83 
60 

83 
58 

79 

59 

72 

50 

78 
48 

79 
51 

'8 
55 

71 
51 

70 
54 

82 
47 

83 
53 

86 
51 

87 
55 

88 
59 

87 

61 

73 
58 

83 
48 

78 
51 

82.5 
56.9 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

90 
67 

92 

67 

92 

69 

93 
70 

87 
61 

89 
61 

91 
62 

85 
59 

85 
59 

88 
61 

75 
63 

78 

65 

82 
63 

85 
61 

85 

63 

72 

54 

72 
53 

79 
57 

82 
65 

78 
59 

69 

57 

75 
53 

84 
54 

83 
53 

86 
57 

88 
64 

90 

63 

89 
60 

76 
52 

85 
56 

83.5 
60.3 

STUTTGART 

MAX 

MIN 

90 
68 

92 

70 

92 
71 

85 
72 

87 
68 

91 
64 

83 
65 

82 

61 

85 
58 

75 
66 

81 
64 

82 

66 

85 
63 

85 
63 

78 
63 

70 
55 

79 
52 

78 
63 

78 
62 

70 
56 

77 
55 

85 
53 

84 
55 

87 

54 

88 
59 

38 
64 

89 
64 

80 
60 

84 
56 

80 
54 

83.0 
61.5 

STUTTOART  9  ESE 

MAX 
MIN 

87 
68 

89 
69 

90 
71 

90 
72 

84 
67 

at 

62 

89 
65 

83 
60 

82 
59 

84 
63 

72 
63 

78 

64 

81 
63 

83 
62 

82 
63 

72 
54 

69 
52 

77 

57 

77 
62 

76 
61 

70 
56 

75 
52 

82 
55 

80 
53 

84 
59 

86 
62 

86 
62 

87 
60 

70 
54 

82 
58 

81.1 
60.9 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

MIN 

92 

75 

90 
75 

91 
72 

90 
74 

88 
69 

86 
60 

87 
61 

81 
59 

82 
61 

79 
70 

75 
65 

81 

68 

81 
64 

83 
64 

82 
61 

72 
60 

78 
53 

79 

56 

78 
62 

74 
59 

68 

58 

80 
55 

81 
59 

82 
52 

84 
61 

85 
62 

85 
62 

79 
59 

82 
56 

79 
51 

81.8 
62.1 

WYNNE 

•     #     * 

MAX 

MIN 

93 
74 

91 
65 

92 

73 

86 
70 

87 
67 

87 

58 

87 
63 

83 
59 

90 
56 

90 
68 

80 
69 

83 
69 

83 
66 

83 
67 

65 

78 
52 

78 
59 

78 
59 

70 
58 

73 
62 

82 

85 
51 

86 
55 

86 
61 

85 
64 

84 
62 

73 
53 

79 
57 

72 
51 

83.0 
61.9 

SOUTHWEST           07 

OE  QUEEN 

MAX 

Mm 

90 
68 

90 
70 

85 
70 

90 
70 

92 

66 

91 
62 

82 
66 

82 
64 

76 
63 

72 
64 

71 
63 

82 
65 

85 
62 

91 
66 

81 
65 

75 
59 

79 
54 

77 
63 

76 
56 

79 
54 

83 
50 

86 
48 

83 
54 

87 

50 

88 
56 

89 

60 

90 
59 

78 
64 

88 
59 

78 
58 

83.3 
60.9 

DIERKS 

MAX 
MIN 

92 
69 

89 
69 

87 
68 

90 
71 

90 
66 

92 
59 

86 
67 

83 
61 

79 
61 

73 
64 

71 
64 

83 
67 

87 

60 

90 
64 

85 
60 

78 

59 

81 
50 

77 

62 

77 
55 

78 
52 

81 
49 

85 
47 

83 
51 

87 

50 

82 
53 

87 
58 

89 
57 

78 
63 

86 
57 

74 
58 

63.3 
59.7 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

87 
67 

90 
68 

91 

69 

92 
71 

87 
68 

88 
64 

89 
64 

82 
62 

83 
61 

77 
61 

67 
62 

72 
63 

82 
64 

84 
64 

89 

61 

78 
60 

76 
52 

78 
53 

78 
58 

79 
56 

78 
54 

78 
52 

84 
52 

82 

51 

86 
53 

86 
62 

87 

61 

89 
61 

75 
59 

85 
59 

82.6 
60.4 

MOUNT  IDA 

MAX 

MIN 

89 
63 

88 
68 

91 
67 

90 
69 

88 
65 

92 
58 

86 
66 

83 
58 

83 
56 

80 
64 

70 
62 

82 
63 

86 
62 

89 
61 

83 

59 

77 
56 

78 
47 

75 

55 

77 
52 

78 
56 

80 
48 

88 
46 

90 
49 

88 
47 

88 
49 

88 
58 

89 
52 

84 
61 

89 
52 

82 
59 

84.4 
57,6 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

88 
64 

91 

68 

88 
67 

89 
70 

89 
70 

92 

59 

92 
63 

83 
64 

84 
62 

81 
63 

72 
63 

73 

64 

84 
60 

86 
62 

90 

64 

80 
59 

79 
50 

80 

57 

78 
55 

78 
55 

78 
47 

83 
47 

85 
53 

85 
50 

85 
52 

85 
57 

86 
57 

90 
64 

82 
55 

85 
59 

84,0 
59.3 

NASHVILLE  PEACH  SUBST/ 

MAX 

MIN 

87 
66 

90 
65 

87 
65 

86 
67 

88 
67 

89 
60 

90 
63 

84 
61 

82 
60 

78 
60 

68 
59 

72 
60 

82 
62 

85 
61 

89 
56 

78 
55 

76 
51 

79 

59 

77 
54 

77 
52 

78 
50 

80 
49 

85 
53 

81 
51 

84 
53 

87 
57 

85 
57 

88 

58 

77 
55 

66 
60 

82.5 
58,2 

OKAY 

MAX 

MIN 

92 

68 

90 
69 

90 
72 

88 
71 

90 
69 

90 
65 

86 
66 

82 
63 

78 
63 

75 
63 

72 
64 

82 
67 

86 
68 

90 
65 

85 
63 

78 
61 

80 
55 

80 
64 

80 
60 

80 
58 

81 

85 

86 
54 

83 

58 

83 
52 

90 
59 

87 
62 

90 
61 

87 
63 

86 
61 

78 
58 

84.2 
62.6 

STAMPS 

MAX 
MIN 

89 
69 

90 
66 

92 
70 

90 
69 

88 

70 

91 
63 

86 
65 

85 
63 

78 
64 

72 

64 

73 
64 

80 
63 

85 
63 

90 
64 

84 

*0 

73 
61 

79 
54 

78 
63 

81 
59 

77 
56 

80 

53 

85 

50 

84 
57 

86 
51 

87 
62 

87 
62 

88 
62 

78 
62 

87 
58 

80 
58 

83.4 
61.5 

TEXARKANA  W8  AIRPORT 

MAX 

MIN 

90 
70 

90 
70 

91 
73 

87 
71 

88 
71 

90 
68 

85 
68 

83 
65 

7* 
66 

68 
65 

72 

66 

82 

69 

85 
65 

90 
68 

78 

64 

7* 
62 

78 
55 

78 
65 

79 
61 

78 
59 

79 

57 

85 
55 

82 
60 

85 

58 

67 
68 

86 

66 

88 
63 

76 
64 

86 
59 

81 
58 

82.5 
64.3 

SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

89 
68 

87 
69 

90 
69 

90 
71 

86 
69 

89 
63 

85 
65 

81 
62 

80 
60 

76 
63 

74 
62 

81 
65 

84 
65 

86 
64 

86 
63 

76 
57 

77 
51 

71 
61 

77 
57 

76 
56 

78 
54 

85 
50 

81 
57 

66 
50 

86 
56 

88 
60 

89 
60 

87 
62 

86 
60 

64 
61 

83.0 
61.0 

CAMDEN  1 

MAX 

MIN 

92 
67 

90 
68 

92 

71 

91 
70 

90 
64 

91 
65 

90 
62 

87 
61 

86 
63 

78 
65 

77 
66 

83 
64 

87 
64 

90 
63 

88 
59 

76 
52 

81 
53 

80 
62 

81 
59 

76 

51 

80 
52 

87 
53 

83 
51 

86 
54 

87 
62 

87 

60 

88 
62 

83 
56 

87 
59 

85 
47 

85.3 

60,2 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

91 
67 

86 
68 

91 

70 

86 
70 

90 
69 

91 

65 

86 
67 

86 
62 

78 
63 

71 
66 

78 
65 

83 
69 

85 
66 

89 
64 

79 

63 

73 
61 

80 
54 

79 

65 

81 
60 

74 
58 

79 
55 

85 
51 

83 
57 

86 
51 

88 

60 

86 
60 

86 
62 

72 

56 

86 
54 

81 
56 

33.0 
61,8 

FORDYCE 

MAX 

MIN 

90 
68 

9i 
67 

93 

68 

89 
72 

91 
69 

91 
63 

88 
65 

85 
62 

80 

63 

76 
59 

76 
64 

82 

67 

86 
64 

88 
61 

86 

64 

74 

68 

80 
52 

78 
62 

81 
58 

77 
57 

79 
56 

85 
50 

83 
59 

88 
52 

89 
59 

88 
62 

90 

61 

87 
61 

86 
56 

82 
57 

84,6 
61,2 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

MIN 

90 
64 

63 

91 
64 

90 
60 

84 
63 

84 
59 

78 

60 

72 
61 

76 
61 

82 

64 

84 
63 

89 
60 

88 
58 

73 
57 

79 
50 

80 
62 

80 
55 

75 
53 

79 
49 

85 
45 

83 
54 

87 
47 

87 
58 

87 

58 

86 
57 

79 
60 

85 
55 

82 
59 

82,8 
57.8 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  ! 

MAX 
MIN 

92 
65 

88 
67 

91 

70 

88 

70 

91 
68 

90 

64 

87 
65 

87 
61 

79 

61 

75 
67 

78 
65 

85 

68 

88 
64 

90 
62 

so 

64 

75 
60 

82 
52 

79 
63 

82 

63 

72 
55 

79 
54 

84 
49 

84 
57 

88 
51 

69 
59 

88 
62 

88 
62 

63 
63 

87 
54 

84 
61 

84.4 
61.5 

PRESCOTT 

MAX 

MIN 

92 

69 

91 
70 

92 

71 

91 
71 

90 
70 

91 
65 

90 
65 

83 

64 

82 
63 

75 
64 

72 
63 

82 
67 

85 
65 

91 
66 

90 
64 

78 
60 

78 
54 

78 
63 

82 
59 

79 
57 

80 
57 

86 
53 

84 
61 

88 
55 

87 
63 

87 
62 

90 
63 

88 
64 

66 
59 

85 
60 

85.1 
62.9 

SPARKMAN  3  HSM 

MAX 
MIN 

91 

66 

90 
67 

90 
67 

88 
69 

89 
6? 

83 
64 

82 
62 

80 
60 

75 
65 

81 
63 

85 
64 

89 
63 

82 
62 

75 
58 

79 
51 

75 
60 

78 
59 

81 
48 

81 
57 

49 

86 

86 
58 

88 

59 

73 
61 

84 
55 

77 
57 

82.7 
60.2 

WARREN 

*     «     ft 

MAX 
MIN 

90 
65 

92 
66 

93 

68 

90 
70 

90 
67 

92 
60 

85 
62 

86 
59 

83 

59 

79 
65 

80 
62 

85 

65 

86 
61 

88 
57 

83 

63 

70 
57 

82 
51 

78 
62 

81 
62 

73 
55 

81 
55 

85 
50 

86 
59 

68 
50 

89 
60 

90 
62 

86 
64 

81 
62 

86 
53 

84 
48 

84,8 
60,0 

SOUTHEAST           09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

MIN 

92 
68 

90 
69 

93 
70 

86 
72 

90 
68 

94 
67 

86 
65 

89 
63 

85 

61 

78 
68 

75 
66 

85 
68 

87 
67 

90 
62 

80 
66 

72 
61 

79 
56 

80 

65 

82 
66 

70 
55 

80 
52 

86 
49 

87 
57 

90 
51 

89 
60 

91 
62 

84 
68 

75 
65 

87 
54 

67 
62 

84.6 
62.8 

DERMOTT  3  NE 

MAX 

MIN 

91 
65 

89 
68 

92 

68 

90 
71 

89 
67 

90 
60 

85 
62 

86 
59 

86 
59 

79 
67 

77 
66 

82 
67 

86 
62 

89 
60 

83 
63 

70 
57 

81 
50 

83 
58 

80 
65 

75 
55 

75 
55 

84 
50 

79 
56 

87 
49 

88 
58 

89 
62 

84 
64 

80 
61 

86 
48 

84 
56 

84.0 
60.3 

DUMAS 

MAX 
MIN 

92 

66 

90 
70 

94 
69 

86 
73 

90 
66 

91 
62 

87 
64 

88 
59 

88 
60 

78 
66 

79 
64 

85 
66 

88 
62 

86 
61 

80 
63 

72 
56 

82 
51 

80 
63 

80 
64 

73 
55 

79 
55 

87 
52 

88 
59 

68 
51 

90 
59 

90 
60 

87 
65 

78 
60 

88 
53 

83 
55 

84.9 

61.0 

B  Notes  Following  Station  Inde: 
-    Ill     - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

AKKANSAS 
SEPTEMBER    1966 

Station 

Day  oi  Month 

o 

01 

1    1 

2    1 

3 

4    1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16       17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S   1 

26 

27 

28 

29 

30      31 

> 

< 

EUDORA 

MAX 
MIN 

90 

70 

95 
71 

91 

70 

91 
69 

91 
67 

87 
66 

88 
63 

90 
63 

84 

70 

80 
68 

83 

68 

86 
67 

90 
64 

86 
65 

73  76 
60       64 

83 
55 

82 

66 

78 
56 

80 
56 

86 
54 

67 
61 

89 
54 

90 
61 

90 
63 

85 
69 

79 
66 

87 
53 

90 
59 

85,8 
63.4 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

92 
64 

92 
66 

93 

69 

86 
72 

92 
67 

91 
61 

86 
64 

87 
61 

88 
60 

78 
67 

7* 
66 

84 
64 

87 
61 

90 
62 

79 

66 

70  82 
58      52 

76 
66 

79 
65 

72 
56 

80 
55 

86 
55 

87 
60 

90 
55 

90 
65 

90 
66 

85 

68 

78 
63 

82 
55 

84 
57 

84.4 
62.3 

PINE    BLUFF 

MAX 

MIN 

90 
69 

95 
68 

92 

75 

91 
70 

88 

69 

92 
64 

88 
64 

84 

62 

84 
62 

81 
62 

80 
62 

83 
67 

85 
65 

87 
64 

86 
64 

74  79 
57      52 

76 
65 

80 
61 

74 
57 

79 
61 

86 
52 

85 
52 

88 
52 

89 
53 

89 
54 

90 
55 

85 
57 

85 
58 

84 
56 

85,0 
61.0 

PINE    BLUFF    FAA    A1RPOR' 

MAX 

MIN 

90 
68 

92 

70 

93 

71 

as 

73 

87 
68 

91 
63 

83 
67 

83 
62 

84 
62 

73 
66 

77 
65 

81 
68 

83 
65 

85 
63 

75 
66 

71  78 
57      52 

75 
65 

78 
60 

68 
57 

57 

85 
52 

84 
61 

87 
54 

88 
61 

88 
63 

88 
63 

69 
57 

85 
55 

79 
54 

82.1 
62.2 

PORTLAND 

MAX 

MIN 

92 

67 

91 
68 

96 

68 

89 
68 

90 
67 

93 
65 

88 

64 

88 
60 

87 
60 

78 
69 

75 
65 

82 

60 

86 
64 

89 
61 

77 

65 

70  80 
58      53 

79 
54 

80 
64 

72 
55 

T5 

60 

84 
52 

85 
60 

87 
52 

88 

58 

89 
60 

80 
67 

75 
64 

87 
50 

60 

83.9 
61.3 

ROHWER    2    NNE 

MAX 

MIN 

90 
65 

93 
67 

92 
64 

85 
63 

89 
60 

90 
58 

85 
63 

86 

60 

86 
60 

79 
62 

80 
65 

82 
67 

86 
60 

89 
60 

73 
62 

71  73 
56      49 

75 
55 

82 
58 

79 
54 

68 
53 

77 
50 

85 
54 

85 

49 

86 
53 

84 
54 

83 
54 

85 
61 

84 
54 

86 
56 

82,9 
58.2 

STAR    CITY   *   ENE 

MAX 

MIN 

90 
65 

93 
68 

It, 
71 

89 

71 

88 
66 

91 

60 

89 
68 

87 
59 

89 
61 

79 
67 

77 

64 

82 
67 

86 
61 

88 
60 

84 
65 

69  80 
57      49 

78 
62 

79 
62 

71 
56 

78 
55 

85 
48 

84 
59 

88 
50 

88 
56 

89 
63 

88 
61 

82 
61 

86 
50 

82 
55 

84.4 
60.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  OI  Month 

H        "4 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25       26 

27 

28 

29 

30 

31 

*       «       a 
NORTH   CENTRAL 

02 

MOUNTAIN   HOME    C   OF    ENG 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.20 

6 

92 

67 

.20 
3 

95 

67 

.08 

2 

85 

70 

.20 
6 

90 
70 

.13 
2 

86 
67 

.22 

6 
91 
65 

.19 

15 
84 
60 

.21 
12 
85 

60 

.17 
10 
85 

60 

.11 
10 
82 

60 

.07 

4 
79 
65 

.03 

6 

67 

63 

.08 
13 
76 
63 

.15 

9 
90 
63 

.20 
41 
85 
63 

.18 

24 
80 
54 

.08 
13 
71 
51 

.12 

20 
87 

51 

.03 
10 
79 

5, 

.08 
50 
7* 
59 

.12 
40 
83 
55 

.19 

40 
89 
54 

.16 
20 
92 
55 

.20    ,16    .12    .17    .09 
25;      15      30;     30|     30 
91      92      90      89      61 
53      54:     56      65      56 

.14 
20 
85 
56 

.18 
30 
91 
56 

4.28 

542 

84.9 

59.9 

ft         ft        * 
WEST    CENTRAL 

04 

RUSSELLVILLE    4    N 

EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 

.17 
22 
92 

67 

.14 
10 
92 
70 

.12 

11 
90 
71 

.09 

8 

88 

72 

.19 

11 
94 
69 

.18 
21 
93 
64 

.22 
21 

88 
69 

.15 
32 

84 
60 

.11 
28 
61 
59 

.02 
10 
78 
65 

ft 

4 
70 
64 

.08 
11 
85 
63 

.14 
23 

89 
65 

.11 
13 

88 
65 

.14 
10 
85 
66 

.12    .12    .05    .12    .12    .11    .14 

5       IS        8      29      22       14      18 

82      63      76      80      80      85,      86 

58|      54      60      59      62      55      51 

! 

.15 

16 
87 
54 

.14    ,13    ,21    .33    .15    .10      - 
18      23         7      22       17      13      13 

93      90      68      87      85      85      87 
54      55      66      63      56      55      53 

3.98B 

478 
85.7 
61.5 

ft        ft        ft 
CENTRAL 

OS 

BLAKELY    MOUNTAIN 

9AM 

EVAP 

HINDI 

.10 
5 

.17 

4 

.08 
2 

.17 

2 

.10 

ft 

.22 

ft 

.20 
36 

.16 
24 

.17    .12 
16        11 

.01    .04 
13      23 

.12 

12 

•  151  .12     .14    .06    .17    .02    ,19    .09    ,li 
9;     38       30      19      18       15      55      34      2? 

.1* 
21 

.16    .19    .12    .13    .18    .12    .15 
13      18      22       17      42      18      23 

3.97 
569 

NIMR0D    DAM 

EVAP 

WIND 

.08 
2 

.07 

4 

.08 

2 

.01 
3 

.07 
3 

.12 
3 

.11 

7 

.08 

9 

.09    .07 
*i        3 

.01    .01 
0        2 

.05 
2 

.07    .06     .08    .06    .06    .01    .04    .06    ,0E 
25          627*           8       12         1 

.08 
4 

•10    .10    .07    ,09    ,09    .08    ,07 
4         6      10         4       10         77 

2.07 
146 

ft        ft        ft 
EAST    CENTRAL 

06 

STUTT6ART    9    ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 

ft 

97 

71 

.22 

ft 

101 

72 

.23 
ft 
98 
73 

.22 

ft 

97 

74 

.14 

ft 

.6 

Tl 

.23    .27 

92      42 
95i      99 
691     68 

.21 
38 

91 
63 

.20    .14    .01    .13 
40      25      44      49 
69      90      71      85 
62      62      66      66 

.13 
23 
88 
69 

.17 
19 
93 
69 

.25 
69 
B6 
66 

.22    .09    ,16    .06    .17    .06    .16    .2! 
64      39      26      36      52      61      82      41 
78)      73l      64      75      64      67      81      86 
59      56|      57      67      61      56      58      6C 

.16    .17    .19    .16    .20    .06;  .u| 
19      26      56      32      48      35      63 
86      90      88      91      92      74      871 
61      62      62      66      64      58      58 

5.02 
1123 
86.7 
64.3 

ft        ft        ft 
SOUTHWEST 

07 

HOPE    3    NE 

EVAP 
WIND 

.18 
10 

.00 
14 

.20 

6 

.30    .20    .171   .10 
20      17      21       13 

.18    .16    .04    .05    .01 
IT      18]      19      31       18 

.12 

.14 

8 

.20 
35 

.161    .10    .14    .21    .20    .11    .14    .2! 
23      111      IS      12      45      43      28       It 

.14    .17    .18    .17    ,15    .08    ,15| 
15      12      28         9      22       19      28 

4.37 

586 

NARROWS    DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.14 

8 

89 

70 

.12 

10 
89 

70 

.13 

8 
91 
72 

.09 
12 
92 

73 

.20 

18 
93 
72 

.23 

e 

91 

68 

■   .19 
15 
96 
70 

.18 
19 
87 
66 

.15    .131   .Oil  .00 
15         6|        91      16 
85      84      80      72 
65       63       65       66 

.09 

4 

85 

67 

.12 

4 

88 

67 

.17 
21 
91 
67 

.15    .11    .14    ,11    .17    .12    .16    .11    .14    .17    .12    .14    .17    .09    ,14i 

13      13      12         3      26      18         6       15       10      12      19      15      19         7       14 

!      81      80      62      84      64      76      85      85      83      83      86      88      90      82      86 

57      52      55      58      59      56      57      57      57      57      60      59      64      55      55 

3.99 

377 
86.0 
62.6 

•        ft        ft 
SOUTH   CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 
WINC 
MAX 
MIN 

.15 
3 

97 
66 

.14 
2 

99 
66 

.21 
11 

100 
66 

■  13 

U 
101 
7t 

.24 

! 

95 
61 

.11 
i 

9< 

6< 

.25 

1 

100 

i    «3 

.14 

2 

9! 

6C 

.11 

92 
5S 

.OS 

1        1 

81 

5S 

.1C 

i 

7! 

6< 

.06 
5 

86 

60 

.10 

0 

92 

62 

.18 

2 

97 

62 

.16 

8 

96 

61 

,16    .06    .17    .08    .15    .04    .17    .11    ,29    .19    .17    .16    .17    .10    .16 
12         11         3         3        4        5         9      14         3         7      17         6         4        4      15 
91      81       87      86      90      74      90      96      86      89      95      97      89      «2      94 
55      49      56      60      51      50      50      51      59      61      60      60      68      52      51 

4.51 

170 

91.3 

59.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

0> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ID 

WARREN 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

86 

77 

88 

ei 

90 
81 

87 
82 

88 
82 

89 
81 

85 
80 

88 
80 

81 
79 

80 
79 

79 

78 

83 
76 

84 
78 

63 
78 

81 
78 

83 
77 

82 
73 

78 
74 

79 
76 

76 
74 

78 
71 

81 
70 

81 
72 

82 

72 

81 
71 

83 
74 

83 
76 

78 
77 

81 
73 

78 
73 

82.5 
76.4 

SLOPE  OF  GROUNDi   LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.   SOIL  TYPEi   SANDY  LOAM.   GROUND  COVERi   GRASS.   INSTRUMENTATION,   PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    112    - 


STATION  INDEX 


++I 

W 

OBSERVATION 

0 

z 

"    Q 

§ 

TIME  AND 

Z 

0 

0   § 

p 

TABLES 

STATION 

| 

3 

COUNTY 

< 
a 

3 

1 

< 
& 

OBSERVER 

i 

1 

ABBOTT 

1006 

04 

5C0TT 

l 

35  04 

94  12 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

0064 

03 

LAWRENCE 

35  54 

256 

ss 

ruby  b.  owens 

ALUM  FORK 

01  JO 

05 

SALINE 

34  48 

92  52 

780 

SP 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

0136 

04 

3 

93  29 

854 

7A 

REQA  Y.  SWAIM 

AMITY  3  NE 

0150 

0  8 

3 

34  17 

93  25 

475 

7A 

ALTA  F.  GARNER 

MtTOINE 

0178 

07 

PIKE 

3 

34  02 

93  25 

285 

8A 

OWEN  6.  HENORIX 

APLIN  1  - 

Diti 

05 

PERRY 

1 

3i,  58 

400 

6P 

HOBART  watts 

APPLETON 

0196 

POPE 

1 

35  25 

92  53 

ss 

SS 

RONNIE  BARTLETT 

ARKADELPMIA 

0220 

34  07 

93  03 

6P 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

0234 

Oi 

DESHA 

2 

33  37 

91  12 

146 

7A 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

0240 

Ob 

ARKANSAS 

1 

34  02 

91  21 

178 

Ji 

SS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

ATHENS 

0300 

0  7 

HOWARD 

34  19 

93  58 

960 

7A 

PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUSTA 

0526 

WOODRUFF 

35  18 

91  22 

216 

TOMM1E  D.  PEEBLES 

BALD  KNOB 

0350 

03 

WHITE 

35  18 

91  34 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

Q45B 

0  3 

INDEPENDENCE 

35  49 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

35  45 

91  38 

277 

7A 

DONNIE  BRYANT 

BEEBE 

0530 

03 

WHITE 

35  04 

91  53 

250 

D.  C.  HENRY 

BEECH  GROVE 

0534 

03 

GREENE 

36  11 

90  38 

298 

6A 

9.  B.  HAMMOND 

BEEDEV1LLE 

0536 

JACKSON 

35  26 

91  06 

221 

6P 

6P 

P.  M.  BRECKENR1DGE 

BENTON 

0582 

0  5 

SALINE 

6 

34  33 

92  37 

285 

SP 

6A 

Etta  c.  Burks 

BENTONV1LLE  5  WSW 

0586 

01 

BENTON 

1 

36  21 

94  17 

1264 

5P 

7A 

CENTERTON  STATE  HTCHRY 

BERRYV1LLE  4  NW 

0616 

01 

CARROLL 

7 

36  24 

93  37 

1160 

EDWIN  L.  CHAMPLIN 

BIG  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34  29 

1100 

7A 

ANNA  M.  LILES 

BISMARCK  2  5E 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

93  09 

500 

7A 

MRS.  LOUISE  H.  YATES 

BLACK  ROCK 

7 

36  07 

259 

7A 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0764 

35 

GARLAND 

34  36 

93  11 

426 

8A 

BA 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

YELL 

1 

35  06 

426 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

OS 

NEVADA 

33  41 

360 

R.  P.  PLYLER 

BLYThEvILLE 

MISSISSIPPI 

35  55 

89  55 

252 

5P 

7A 

JOE  E.  ATKINSON 

BONNERDALE 

96  20 

0  5 

HOT  SPRING 

3 

34  23 

93  23 

1000 

7A 

0.  E.  KETCHUM 

BOONEVILLE  6  NW 

0825 

04 

LOGAN 

1 

93  39 

600 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

800NEV1LLE  7  NE 

0626 

LOGAN 

35  13 

93  50 

730 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE   1 

BOONEVILLE  6  NNE 

0627 

LOGAN 

1 

35  13 

93  54 

610 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE   | 

BOONEVILLE 

0S30 

04 

LOGAN 

35  09 

93  55 

511 

7P 

7A 

; 

CLEO  E.  YANUELL 

BOTK1NBURG  2  S 

0842 

VAN  6UREN 

35  39 

92  28 

1200 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGH TON 

084B  03 

NEVADA 

3i  33  52 

235 

7A 

EUNICE  1NGERSOLL 

BRANCH  4  NW 

FRANKLIN 

11  35  21 

94  00 

470 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

FRANKLIN      1  ll  35  16 

93  59 

500 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

91  12 

205 

7A 

7A 

RICHARD  K.  W1ES 

BUFFALO  TOWER 

1010 

Oil  NEWTON        |  7 

35  52 

93  30 

2578 

7A 

WILLIAM  R.  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

02  BAXTER         7 

36  22 

92  34 

480 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDETTE 

1052 

03|  MISSISSIPPI     2 

35  49 

89  57 

240 

6P 

G.  A.  HALE 

CABOT  *  SW 

1102 

0&!  PULASKI         I 

34  57 

92  04 

289 

6P 

6P 

B.  M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1132'  02'  IZARD         1  7 

36  07 

92  08 

400 

6P 

7A 

h 

AUSTIN  D.  HARRIS 

1152| OBJ  OUACHITA 

3 

33  36 

92  49 

5P 

7A 

MIXON  M.  BAILEY 

CARLISLE  1  SW 

1224:  06!  LONOKE 

91  45 

235 

6A 

CARPENTER  DAM 

12381 05  GARLAND 

3 

93  01 

7A 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

1442  Qfr|  MONROE 

34  41 

91  IB 

172 

5P 

7A 

JOE  V.  HAVENER 

CLARKSVlLLE 

1455 

04l JOHNSON 

35  28 

93  28 

436 

6P 

7A 

DR.  IRVING  T.  UEALH 

CLARKSV1LLE  6  NNE 

1457 

04J  JOHNSON 

1 

35  32 

93  25 

840 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  ' 

CLINTON 

1492 

02  VAN  BUREN 

T 

35  35 

92  28 

510 

7A 

EARL  6.  RIDD1CK 

COMBS  3  SE 

1574  01  MADISON 

35  48 

93  48 

14Q0 

c 

OTTO  DAVIS 

COMPTON 

1582  01!  NEWTON 

36  05 

93  IB 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1596 

35  05 

316 

SP 

7A 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

36  24 

90  35 

293 

6P 

7A 

CH 

W1NFRE0  D.  POLK 

COVE 

04  POLK 

94  25 

1050 

7A 

MARVIN  WALKER 

CROSSE TT  7  S 

1730 

09  ASHLEY 

31  33  02 

91  56 

175 

5P 

5P 

1  " 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05  PULASKI 

ll  34  42 

92  27 

350 

DAISY  1  E 

1814 

071  PIKE 

3'  34  15 

93  43 

650 

7A 

t 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1829 

05  FAULKNER 

l|  35  22 

92  25 

705 

7A 

[ 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

18341  04  YELL 

I 

35  03 

93  24 

370 

7A 

t 

JOSEPH  A.  MOUDY.  JR.    ; 

DANVILLE  SCS 

1835  04|  YELL 

1 

35  04 

93  24 

370 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE   , 

DAROANELLE 

1838 

04|  YELL 

1 

35  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

jack  e.  Burks 

DE  QUEEN 

1948 

07i  SEVIER 

34  02 

420 

5P 

7A 

0.  TUCKER  VASSER 

DERMOTT  3  NE 

1962 

09  CHICOT        j  2 

33  33 

91  23 

143 

7A 

RADIO  STATION  kvSA 

DES  ARC 

L969 

Ofcl  PRAIRIE       |  7 

in    SB 

91  30 

204 

5P 

C.  J.  RISTER 

DEVILS  KNOB 

JOHNSON       ■   1  35  43 

93  24 

2350 

5P 

7A 

MRS.  GLORIA  M.  VICKtRS  , 

OIEftKS 

2015i  07 

94  02 

5P 

7A 

THOMAS  F.  HiNbLtY 

OUMAS 

2148 

DESHA 

2|  33  53 

91  29 

162 

7A 

:  h 

TRAVIS  C.  KEAMEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300 

08 

UNION 

3 

33  13 

92  48 

252 

MID 

HID 

M 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY! 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33  07 

91  16 

135 

5P 

5P 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36  24 

93  44 

1465 

6P 

7A 

:  h 

WALTER  M.  PETERSON 

EVENING  SHAOE  1  NE 

2366 

02 

36  06 

91  37 

490 

SS 

7A 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

WASHINGTON    j  7 

36  00 

94  10 

1251 

MID 

MIC 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2444'  01 

WASHINGTON      7 

36  06 

94  10 

1270 

SP 

SP 

: 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  | 

FOROYCE 

2540 

OS 

DALLAS 

92  25 

264 

SP 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM  I 

FOREMAN 

;h! 

LITTLE  RIVER 

33  43 

94  24 

400 

: 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

ST  FRANCIS 

35  01 

90  47 

261 

SP 

5P 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  wo  AIRPORT 

2574 

SEBASTIAN 

35  20 

94  22 

447 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

:'^7B 

04 

CRAWFORD 

1 

33  39 

94  09 

793 

5P 

7A 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

2670 

07 

HEMPSTEAD 

« 

33  37 

93  48 

260 

8A 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2760 

0  3 

WHITE 

35  08 

91  27 

200 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

SEARCY 

92  43 

595 

5P 

7A 

MRS  IDA  A  KILL  I  ON 

GLEN WOOD 

2842 

PIKE 

2 

34  20 

93  32 

547 

FLOYD  WRIGHT 

GRAVELLY  4  £ 

2922 

YELL 

34  53 

93  38 

45l 

GEORGE  W.  ODGEN 

GRAVETTE 

BENTON 

36  24 

1260 

SS 

SS 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  *  ESE 

2946 

01 

CARROLL 

36  18 

93  22 

1300 

7A 

RALPH  L.  BANTA 

GREENBRIER 

2963 

FAULKNER 

1 

35  14 

92  23 

360 

7P 

7A 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBASTIAN 

1 

35  13 

94  15 

518 

7A 

DOROTHY  M.  BEEN 

GREERS  FERRY  DAM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35  31 

92  00 

527 

7A 

7A 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEtRS 

GUROON 

3074 

08 

CLARK 

3 

33  55 

93  09 

210 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

JO  8  9 

33  14 

91  46 

177 

6P 

ALLEN  J.  LINOER 

HAfiOY 

3132 

02 

36  19 

91  29 

362 

THERESA  UONALOSON 

3164 

01 

BOONE 

36  14 

93  07 

1160 

BEA  GRAY  6EENE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3165 

01 

BOONE 

36  16 

1370 

MIL 

MIL 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HECTOR 

3235 

1 

35  26 

92  56 

555 

MRS.  ETTA  G.  LAUNIUS 

HELENA  5  NW 

3242 

PHILLIPS 

2 

220 

DURWOOD  E.  JOHNSTON.  Jft 

HOPE  3  NE 

3621 

HEMPSTEAD 

3 

375 

BA 

Bt 

HOPPER 

3438 

MONTGOMERY 

3 

34  22 

93  41 

70C 

AVAOELLE  WHISENHUNT 

HORATIO 

3442 

07 

SEVIER 

33  56 

94  22 

337 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34  31 

93  03 

710 

5F 

5P 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

354( 

01 

36  05 

93  44 

1453 

6F 

MAY  PEARL  MARKLtY 

HUTTIG  DAM 

3556 

0  6 

UNION 

33  02 

92  05 

6C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

3581 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

30C 

7t 

W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 

3600 

01 

NEWTON 

36  01 

93  11 

651 

JAMES  S.  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

D9 

GARLAND 

: 

34  42 

93  04 

73C 

7t 

LURA  B.  SYKES 

JONESBORO 

3734 

0  3 

CRAIGHEAD 

35  50 

90  42 

345 

s: 

It 

BENEDICTINE  SISTERS 

KEJSER 

3B21 

MISSISSIPPI 

2 

35  41 

90  05 

232 

it 

It 

MAXS1E  TAYLOR 

KEO 

3802 

LONOKE 

1 

92  00 

23C 

7F 

R.  A.  WALLER 

KINGSLAND  3  SSE 

3904 

■j  .3 

CLEVELAND 

3 

33  60 

92  16 

21* 

C 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LAKE  C 

TY 

LAKE  MAUMEl 

LE 

LANGLE 

LEAD  H 

ll. 

LEOLA 
LITTLE 

LITTLE 

ROC* 
ROC 

H 

MAGNOLIA    5    N 
MALVERN 
MAMMOTH    SPRING 


1CELLO 


MONTROSE 

MOR06AY  LOCK  AND  DAM 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  E' 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MULBERRY  6  NNE 


NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 
NORFORK  DAM 


CRAIGHEAD 


COLUMSI, 


SEARCY 
IZARD 
POLK 
LITTLE 


PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  F, 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 


REMMEL  DAM 
ROGERS 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE  4 

SAINT  CHARLES 


STORY 

STUTTGART 

STUTTGART 


WALDRON 
WALNUT  RJDGf 
WARREN 
WEST  MEMPHIS 


03  GREENE 
LOGAN 
LOGAN 
CROSS 


BENTON 
OESHA 
POPE 


MONTGOMERY 


LAWRENCE 
BRADLEY 
CRITTENDEN 


34  19 

93  51 

36  25 

92  35 

34  10 

92  35 

92  14 

92  19 

35  46 

93  05 

34 

23 

92 

49 

36 

29 

90 

32 

35 

35 

32 
54 

90 

25 

36 

92 

39 

36 

06 

91 

69 

34 

36 

94 

16 

35  10 

36  20 

36  £0 
35  51 


34  14 

35  36 
34  57 


31 

*« 

35 

20 

34 

23 

36 

27 

36 

23 

36 

16 

34 

27 

36  03    90  , 


H 

16 

90  35 

34 

48 

93  57 

35 

57 

93  15 

36 

03 

92  48 

13 

92  01 

34 

10 

91  56 

36 

93  54 

10 

93  12 

36 

16 

90  59 

33 

14 

91  30 

34  42 

93 

31 

34  29 

91 

32 

34  28 

91 

26 

35  18 

93 

39 

93 

?7 

33  27 

00 

34  54 

36  08 

94 
90 

06 
56 

33  36 
35  06 

92 
90 

04 
11 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


TRESSA  ST.  CLAIR 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
MABEL  L.  FORRESTER 
ETHEL  PUMPHREY 

)CE  A.  REEDER 
WEATHER  BUREAU 

ILE  ROCK  WATERWORKS 

1  D  JOHNSON 
JAMES  C.  HODGES 
EARLE  E.  GRAHAM 

1NSAS  P  +  L  CO. 


HENRY  CARLOS  . 


BARBARA  J.  CRA 
MRS.  JUANITA  Cl 

IICHARD  N.  ST. 

I  S  ENGINEERS 


5501 

7A 

7A 

660 

7A 

7A 

225 

7A 

480 

8* 

8A 

425 

500 

600 

7A 

3oo; 

5P 

5P 

245l 

500i 

8A 

3961 

9001 

7A 

.0  LIGHT  CO 
ENGINEtRS 
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REFERENCE    NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bur 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS". 


i  Airport  Station,   Adams  Field,   Little  Rock,    Arkans; 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  mile 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  i 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


Monthly  degree  day  totals 
:tor  sum  of  wind  directions 


OBSERVATION  TIME-  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savii 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..,  C.  S.  T.  Data  i 
tion"  table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  a 


!  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mil 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurement 
for  successive  observations,    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL: 
sleet,  and  ici 


Entr 


i  of  i 


*fall  ] 


the     Climatological  Data     table,   the  "Snowfall  and  Sno 


nd"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include 


and  sle 


i  "Evaporation  and  Wind"  table 
ire  taken  from  different  points 
snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the   June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
-H-      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  watei 

;  than  10  days  ri 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   le 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


lent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 
missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  : 


entially  accurate  but  r 


ry  slightly  from  the  ; 


to  be  published  late 


i  He 


rly  Precipitation  Data. ) 


R      Amounts  from  recording  gage.       (These  £ 

T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  u 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R\  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Om 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index 


of  data  in  any  month  indicate 


>  observatio: 

>  variable. 


i  ground  in  that  month. 


Therrnorr 
building. 


;  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  abov 


ed  ground,    howev 


i  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables. 


>ived  too  late  to  be  i 


General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,    etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  45  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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2 
1 

0 
0 
0 

.40 

.70 

2.88 

-  3.05 
•   .92 

.25 

•  40 

1.24 

14 
15 
15 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

2 

2 
5 

0 
0 

2 

0 
0 

1 

MOUNT  MAGAZINE 
OZARK 

75.5 

45,6 

60.6 

.3.0 

92 

9 

30 

20 

175 

1 

0 

1 

0 

.58 

-  2.73 

.46 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

PARIS 

RUSSELLVILLE  *  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

76.2 

7*. 7 
75.2 
76.5 
69. 7M 

M 
39. 5M 
46.4 
43.4 
49, OM 

M 
57. 1M 
60.8 
60.0 
59. 4M 

.  3.6 

9* 

90 
92 
92 
88 

9 
9 
9 
9 

10 

27 
31 
26 
37 

20 
20 
20 
18. 

261 
167 
197 
197 

1 
1 
1 
1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

4 
1 

4 

0 

0 
0 
0 
0 

.26 
1.53 

1.61 

1.59 

,65 

•  1.89 

.15 

.81 

1.19 

1.10 

.37 

18 
14 

1 

1 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 
4 
3 
i 

0 

1 
1 
1 

0 

0 
0 

1 
1 

0 

DIVISION 

59.3 

-  4.1 

1.13 

-  2.42 

.0 

•    •    ft 
CENTRAL            05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

74.1 
72.2 
72.9 
74.2 
T3.3 

47.0 
42.0 
42.4 
44.0 
42.0 

60.6 
57.1 
57.7 
59.1 

57.  7 

•  5.3 

89 
87 
89 
89 
90 

9 
9 
10 
9 
9 

34 
30 
30 
31 
29 

20 
20 
20 
20 
20 

169 
261 
238 
213 
242 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
4 
1 

1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.37 
3.28 
2.19 
3.29 
3.58 

.07 

.55 

1.18 

.70 
1.30 
1.82 

15 
3 

15 

1 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
6 
5 

5 
4 

1 

2 
2 
2 
2 

0 

1 

0 
2 
2 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

MORRILTON 

M 
73.3 
72.1 
71.9 
74.6 

M 
44.3 
46.3 
41.0 
46.1 

M 
58.8 
59.2 
56.5 
60.4 

•  3.9 
-  3.2 

88 
89 
88 
86 
90 

9 
9 

9 
9 

9 

30 
33 
29 
35 

20 
20 
20 
26. 

222 
198 
278 
173 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

2 

0 

6 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,59 
1.93 
3.95 

1.98 

-  .93 

-  .92 

.80 
2.31 

.65 
2.80 
1.52 

4 

5 

14 

4 
15 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

5 
J 

2 

2 
2 
1 
1 

0 
2 

0 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ARKANSAS 
OCTOBER    1966 


Temperature 

Precipitation 

Is 

|| 

< 

■a 
si 

|z 

©  2 

Cm. 

A 

a 

| 

a 

a 
a 

B 
& 
41 

No.  of  Days 

3 

.1 

|| 

a 
o 

« 

Sno 

w.  Sleet 

N 

o.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

i 

■B  T) 

a  c 

Q  o 
xO 

i  o 

a 

E 

1 

i 

" 

ki 

hi 

sl 

•o£ 

NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

7*. 7 
7*. 2 
73.5 

42.5 
46.3 
45.8 

58.6 
60.3 
59.7 

-  2.7 

91 
89 
88 

10 

9 

14. 

30 
31 
33 

20 
20 
20 

213 
183 
198 

1 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
0 

0 
0 

0 

2.90 
3.00 
3.71 

.00 

1.56 
1.28 
1.54 

15 

1 

4 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

3 
3 
5 

2 
2 
2 

i 

2 
2 

DIVISION 

58.8 

-  5.1 

2,98 

-   .27 

.0 

«    ft    « 
EAST  CENTRAL       06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  5W 
CLARENDON 
DES  ARC 

73.8 
71.0 
71.3 
73. 5M 
73.3 

45.7 
43.0 
43.  9M 
40,  OM 
48,3 

59.8 

57.0 
57. 6M 
56. 8M 
60.8 

-  6.4 

87 
88 
87 
86 
88 

9 
10 
9 
9 
9 

31 
32 
33 

29 
36 

27 
20 
20 
20 
20 

192 

257 
241 
259 
169 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2 

1 
0 
4 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.95 

3.21 
1.55 

3.90 
2.42 

.89 

1.87 

.85 

1.03 
.72 

4 
15 

15 
1 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

0 

4 
7 

7 
6 

3 
2 

4 
1 

1 

0 
0 
1 
0 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

72.2 

71.6 
71.0 
72.1 
T3.4 

46,3 
41.3 
45.2 

40. 3M 
44.8 

59.3 

56.5 
58.1 
56. 2M 
59.1 

-  8.5 

-  7.2 

87 
86 
86 
87 
89 

9 

10 

9 

9 

10 

33 

30 
34 
31 
35 

27 

28. 

20 

27. 

28. 

198 
265 
232 

270 
197 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

4 
0 

4 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2.01 
4.27 
2.54 
3.82 
3.77 

1.47 
.64 

.74 
1.80 
1.25 
1.15 
1.33 

15 

I 
4 
1 

I 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

ft 

5 
4 

2 

3 
2 

3 
3 

0 

1 
1 
1 

1 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

73.0 

70.8 
70. 5M 
71. 2M 

48.1 
46.0 
45.5 
43. 7M 

60.6 
58.4 
58. OM 
57. 5M 

•  4.2 

89 
87 
84 
86 

9 

10 

9 

9 

37 
36 
36 
33 

20 
20 
27 
26. 

170 
215 
222 

248 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5,42 

4,43 

.10 

2.99 

2.43 

1.83 
1.68 

1.08 

15 
15 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
6 

4 

3 
3 

3 

3 
3 

1 

DIVISION 

58.3 

-  5.5 

3.41 

.33 

.0 

ft    ft    ft 
SOUTHWEST           07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

74.9 
74.2 
73.5 
73.3 
74.7 

46.5 
44,4 
43.9 
40.8 
43.0 

60.7 
59.3 
58.7 
57.1 
58.9 

.  6.2 
•  4,9 

89 

88 
88 
88 
88 

9 
9 

10 
9 

10 

30 
29 
32 
27 
31 

20 

20 
21. 
20 
20 

170 
201 
211 
252 
202 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

l 

2 
2 

5 
I 

0 
0 
0 

0 
0 

2.42 

2.24 

4.44 
2.44 
3.98 

1.27 
.  1.18 

1.60 
1.12 
2.90 
.78 
1.98 

5 
5 

5 
1 
5 

.0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 

2 
3 
2 

1 
1 

1 
0 
2 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

72.9 

75.7 
75.2 
74.3 

44.0 
49.1 
48.0 
50.6 

58.5 
62.4 
61.6 
62.5 

.  3.6 
-  3.6 

87 
88 
88 

88 

10 

9 

9 
14ft 

29 
32 
32 

38 

20 
20 
20 
20 

223 

137 
152 
124 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

1 
1 

1 
0 

0 
0 
0 
0 

3.25 

3.68 
5.88 
2.55 

.49 
-   .43 

1.04 
2.82 
3.30 
2.13 

5 
4 
5 

4 

■  0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 

3 
2 
3 
1 

1 

1 
2 

1 

DIVISION 

60.0 

.  4.8 

3.45 

.09 

.0 

ft    ft    ft 
SOUTH  CENTRAL       08 

ARKAOELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

74.4 
76.2 
74.3 
73.8 
75.0 

46.7 

47, 5M 
45.7 
47.5 
45.7 

60.6 
61. 9M 
60.0 
60.7 
60.4 

.  3,0 

•  6.2 

•  6.3 

88 

89 
87 
88 
88 

9 
9 
9 
9 
9 

33  26. 

35  20 
33  20 

36  27. 
31  20 

177 
155 
183 
169 
17, 

0 
0 

o° 

0 

0 
0 
0 

o 

0 

0 
0 
0 
0 

l 

0 
0 

0 
0 
0 

4.72 
2.69 
3.62 
3.28 
3.28 

1.28 

.   .40 
.67 

.49 

1.96 
1.03 
1.36 
1.82 
.95 

5 

15 

IT 

15 

5 

.0 
.0 
,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

4 
3 
3 

4 

3 
3 

3 
2 

4 

2 

1 
3 

1 
0 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

75.3 

74.7 
72. 6M 
75.2 

46.2 
49.0 
45. 7M 
47.5 

60.8 
61.9 
59. 2M 
61.4 

•  4.1 

•  4,7 

89 

88 
87 
88 

9 
9 
9 
9 

33  27. 

34  20 
32  20 
36  28. 

170 
142 
218 
155 

o 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

o 

0 
0 
0 

6,79 
3.70 
3.69 
4,29 

.28 

1.92 

1.96 
1.62 

1.77 

IS 
5 

5 

5 

,0 
,0 

,0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
5 
5 
4 

3 

2 

3 
4 

2 
1 
2 
2 

DIVISION 

60.8 

•  4,9 

| 

3.78 

.69 

.0 

ft    ft    ft 
SOUTHEAST           09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
OUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO 

76.3 

74,5 
73.8 
76.6 
75.0 

48,0 
45.0 
47.1 
49.2 
49.5 

62.2 

59.8 
60.5 
62.9 
62.3 

-  3.4 

-  4,7 

89 
88 
88 
90 
86 

9 
9 
9 
9 

9 

34  20 
30.27 
37120 

37  27 

38  27. 

139 
197 
165 
125 
132 

0 

0 
0 

1 

0 

0 

° 

0 

0 
0 

0 

8 

0 
0 

0 

8 

0 
0 

2.97 

5.98 
1.34 
8,28 

.26 

3.30 

1.41 

2,93 
1,16 
4.80 

18 

5 

18 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

4 
1 

4 

3 

4 
1 
4 

1 

pine  bluff 

pine  bluff  faa  airport 

portland 

rohwer  2  nne 

star  city  *  ene 

73.5 

71,8 
74. 9M 
73.4 
73.8 

48.5 
48.6 
47.0 
45.1 
45.7 

61.0 
60.2 
61. OM 
59.3 

59.8 

-  5,3 

•  4,0 

91 
88 
90 
86 
87 

9 
9 
9 
10 
9 

35 

38 
37 
33 
32 

20 

20 

28. 

27 

27 

167 
175 
157 
198 
192 

s 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

4.98 
3.08 
5.44 
4,37 

.25 

2.54 

1.85 
1.70 
2.70 
2.67 

4 
14 
18 

5 

4 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 
5 
4 
3 

2 
3 
3 

4 
3 

DIVISION 

60.9 

-  4.5 

4.56 

1.73 

,0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
BOONEVILLE 

LOWEST  TEMPERATURE 
GILBERT 

GREATEST  TOTAL 

PRECIPITATION 

MONTICELLO 

LEAST  TOTAL 

PRECIPITATION 

PARKS 

GREATEST  1  DAY 

PRECIPITATION 

MONTICELLO 


8.28 


4.80      DATE         04 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 

OCTOBER 

1966 

Station 

° 

E- 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  | 

9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16   17  | 

18 

19   20   21 

22  j  23   24 

25   26   27 

28  |  29  |  30 

31 

NORTHWEST          01 

8ENT0NVILLE  5  WSW 
BERRYVILLE  4  Nw 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  ap 

1.66 
1.26 
1.22 
.76 
1.1" 

.11 

.22 

T 
.05 

.40 

.26 

T 

.12 

.69 
.40 
.33 

.60 

.17 

.32 

.22 
.64 
.33 

.25 
.49 
.45 

.03 

T 

FAyETTEVILLE  FXP  sta 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  *  ESE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

.51 
1.55 
1.05 
1.43 
1.29 

.29 
.24 

.05 

.13 

.30 

.08 

.27 

.06 

.28   .07 
.63 

.76 
.69 

.07 
.31 

.17 

.04 

.05 

.16 
.06 

.21 
.49 
.21 
.27 

T    , 
.02  . 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON 
ODELL  3  N 

.90 
1.30 

.86 
2.30 

.73 

.50 
.10 
.82 

.05 

.15 
.01 

.14 

.05 

.20 
.26 
.42 

.12   .64 
.40 

T 
T 

.55 

.19 
.20 
.20 
.21 

.21 

.09 
.47 
.11 

ROGERS 

SILOAH  SPRINGS 

1.17 

1.33 

.02 

.31 

.33 

.14   .14 

.45 

.27 

T 

T 
.28 

.30 
.25 

.01  . 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICn  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

2.41 
2.33 
2.12 
2.33 

«.  28 

1.05 
1.56 

1.10 

.04 

.06 
.08 
.07 

.04 

.05 

.05 

.10 
.20 
.18 

.01  1.23 

.15   .49 

.19 

T    1.03 

.01   .07  2.46 

.18 
.33 

.16 
.16 
.25 

.09 
.18 
.04 
.16 
.12 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME  I  NNw 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

2.61 
2.94 
1.77 
3.51 
4.24 

1.35 
.27 

1.11 
.42 
.48 

.02 

.08 
.02 
T 
T 

.47 
.95 
.02 
.88 
.68 

■  55 

1.17 

.50 

T     T    2.01 

T     T    2.88 

.19 

.22 
.12 
.12 
.10 

.03 
.25 

T 

.08 

.10 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLV1LLE 

2.46 
2.42 

2.78 
.94 

1.35 
.77 
1.06 

.02 

.10 
T 

.21 

.78 

.42 
1.4S 
T     .19   .26 
.55 

.10 

.25 

.17 
.28 
.10 

.13 

.21 

.17 

•    •    • 

NORTHEAST          03 

ALICIA 
BALO  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEECH  GROVE 

3.16 
1.75 
.83 
2.37 
2.77 

1.15 

.89 
1.50 

T     .01 

.08 
.07 

.08 

.02 

.03 
.27 

.02  1.69 

T     .08   .85 

.02   .53 

.01  1.11 

1.00 

.22 

.36 
•  20 
.20 

.12 

.08 
.05 

.24 

8EEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
8UR0ETTE 
CORNING 

2.64 
2.16 

1.48 
3.10 

1.07 
1.13 

.98 

.06 
.24 
.01 

.08 

T 

T 

T    1.18 

T     T     .60 

.68 

1.87 

T 

.91 
.15 
.25 
.31 
.17 

T 

.03   .01 

.44 

.08   .05 
.13 

.34  . 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEI5ER 
LAKE  CITY 
MARKEn  TREE 

1.88 
2.24 
2.55 
1.50 
1.54 

.83 
1.05   .01 
1.33 

T     .10 
T 
.02 

.10 
T 

T 

.05 

.02 

.10 
.06 

T 
T 

.10 

T     .03   .19 
T     T    1.08 
T     .61 
T     T     .80 
T          .60 

.31 

.33 

.40 

.39 

.37 

T 
T 

.05 

.05 
.05 
.24 

T 
.44 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 

2.58 
2.79 
1.82 
1.31 
2.16 

1.28 
1.55 

.06 

.89 

.01 

.10 

.05 
.14 
.06 

.01 

.09 
.13 

T     .02   .79 

.62 

T    1.35 

•  89 

T     .98 

.35 
.32 
.23 
.15 
.18 

.02 

.05 

.05   T 

.25   T 

.04  . 

SEARCY 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

3.18 
2.09 

1.60 

.04 

.06 
.10 

T     .02   .80 
T    1.52   .03 

.15 

.34 

T 

.22 

.14 

.23  ! 

WEST  CENTRAL       0* 

ABBOTT 
ALY 

1.34 
2.81 

1.08 

.63 

.05   .19 

.26 
T    1.50 

.32 

.03 

T     .09 

APPLETON 
BIG  FORK 
BOONEVILLE 

3.14 
1.28 

1.24 

.80 

.02   .45 
T     T 

.24   .72 

.27 

.34 
.21 

.13 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

.41 
.98 
1.84 
1.48 
1.36 

.36 
1.30 
.96 

.44 

T 

.02   .15 

T 

.10 

.05 

.04 

•  02 

T     .05   .15 

.21 

T     .18 
.49 

.10 

.04 

.25 

.25 
.27 
.11 

.15 

.03 
.07 
.28 

T 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT  2/R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  4  E 

GREENWOOD 

HECTOR 

.40 
.70 
2.07 
3.92 
3.19 

.04 
.72 
.85 
.80 

T 

T 
.09 

.01 

.09 
.05 

.15 

.25 

T     .40 
T     .97 

.02  1.91 

.12 

T 

.02 

.19 
.26 

.26 

.07 
.03 

2,09 

.89 

MENA 

2.88 

.90 

.19   .14 

.03   .07  1.24 

.31 

T 

T 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 

.68 
.63 

.58 

.12 

T 
T 

.06 
.01 

.51 

.48 
.46 

T 

.14 
.12 

.06 

.05 
.03 
.03 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLV1LLE  4  N 

1.03 
.26 
.20 
1.19 
1.53 

1.02 

T 
T     T 

.65 

.11 

.20 

T 

T     .81   .34 

T     T 

.14 

.38 
.15 

.17 
.11 

.13 

T 

SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

1.61 
1.59 
.65 

1.19 
1.10 

T 

.12 

T     .22 
.37 

.19 

.2 
.17 

.11 

.11 

•    ft    ft 

CENTRAL            05 

ALUM  FORK 

APLIN  I  w 

BENTON 

BISMARCK  2  5E 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

1.37 
1.45 
3.28 
6.87 
2.19 

.49 
1.30 
.25 

.16   .04 
.07 

.12  1.18 
1.67  1.83 
.51   .42 

T 

T 

.04   .23   .55 

.04   .85 
T          .93 
T     .10  1.05 
.02   T     .70 

T 

.27 
.12 
.33 

.4C 

.26 

.06 
.18 
.03 

T 

.02 
.19 

.12   .08 
.25   .27 

T     .01 

BONNERDALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

2.40 
3.38 
3.29 
2.43 
3.0C 

.37 
1.30 
.52 
.82 

•    1.55 
.87   .52 

.03 

.05   .87 

.01 

.08 
.0*. 

.55 
T    1.35 

.02  1.24 
T     .02   .52 
.02   .07  1.38 

.  3C 

.21 
.25 

.3. 
•  3C 

.23 
.06 
.36 

.12 

.04   .01 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  "AUMELLE 

LEOLA 

3.58 
2.38 

4.5< 

1.10 
.40 
1.18 

.02 
.80 

T     .40 
.25 
.25  2.31 

.02 

.02 

.01 

.02   .03  1.62 

.01   .02  1.20 

T     .42 

.32 

•  24 

.K 

•  2C 

.31 

.01 
.03 
T     .23 

LITTLF  ROCK  W8  AIPPOPT//R 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
MALVERN 
MORRILTON 

1.9! 
2.21 
3.9" 
1.9! 

.62 
.72 
2.80   T 

T 

T 

T 
,0! 

.01   .65 
T     .30 
.03   .17   .32 
T    1.52 

.28 
.32 

T 

T 

.32 

.2* 

.06 
.03 

.18 

.01   .20 
.60 
.31 

T 

•  12  • 
.10  . 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

OCTOBER 

1966 

_ 

Day  of  Month 

Station 

o 

H 

1    J    2    |    3 

4    |    5    |    6 

7    |    8    |    9 

10    |    11    |   12 

13   |    14   |   15 

16   |    17   1 

18 

19      20   J   21 

22       23   1 

24 

25      26      27 

28      29    |  30 

31 

NJMROD    DAM 

2.90 

.92 

*           .08 

1.56 

.26 

.05 

.01 

OWENSVILLE 

2.21 

.25 

.50      .42 

.02 

.03       .02       .65 

.32 

PERRY 

3. on 

1.26 

.02 

.02 

T                     1.26 

T 

.26 

.08 

.08 

REMMEL    DAM 

4.22 

.62 

1.32       .80 

.03    1.05 

.31 

.05 

.06 

SHERIDAN    TOwER 

3.71 

.27 

1.54 

T                        .42 

.  18 

.08 

1.22 

EAST    CENTRAL                  06 

ARKANSAS    POST 

3.95 

.01       T 

1.87      .06 

.01        .04        .44 

T           T 

.75 

.05 

.'2 

AUGUSTA 

2.76 

1.10 

T           .96 

.38 

.32 

T 

T         '. 

BRINKLEY 

3.21 

.72 

.43 

.01 

.02                   .85 

.20 

.34 

.21 

.43 

CABOT    4    SU 

1.5S 

.24 

T 

T             •            .77 

T 

.32 

.22 

T         ', 

CARLISLE    1    SU 

2.76 

.58 

1.33 

T 

T            .22 

.19 

.11 

.33 

Clarendon 

3.90 

.83 

.59 

.04 

T           T         1.03 

.28 

•12      .08 

.25 

.66 

DES    ARC 

2.42 

.72 

T           .23 

T            .03      .38 

.32 

.40                   T 

.04 

.30 

FORREST    CITY 

2.01 

.16      .03 

.04 

.01                   .74 

.28 

.03 

.72 

HELENA    5    NW 

A. 27 

1.80 

.92 

.03                   .61 

.32 

.25      .28 

.04 

KEO 

2.54 

.02 

1.25 

.02 

T                        .42 

.17 

.10 

.56 

MAO! SON     . 

3.  *3 

1.20 

.09 

.80 

,30 

.04 

1.00 

MAR1ANNA    2    S 

3.82 

1.15 

.47 

.03 

.04                     .76 

•  *6 

•           .38 

.53 

SAINT    CHARLES 

3.77 

1.33 

.93 

.05 

■0*      T            .76 

.46 

.06 

.06 

.06 

STUTTGART 

5.42 

1.29 

T          1.51 

.03 

.02    1.83 

.34 

.10      .02 

.15 

.13 

STUTTGART    9    ESE 

4,  A3 

1.00 

T         1.08 

.03      T         1.68 

.33 

.14      T 

.13 

.04 

"EST    MEMPHIS 

- 

- 

.03 

- 

.07 

WYNNE 

2.99 

.78 

.08                 1.08 

.35 

.70 

«         •         « 

SOUTHWEST                          07 

ANTOINE 

. 

.48 

.10    1.30 

.65 

. 

ATHENS 

3.55 

.15 

.41       .94 

.04      .17    1.59 

.25 

T 

DAISY    1    E 

4.79 

.21 

1.68    1.88 

.07      .65 

.30 

DE    OUEEN 

2.A2 

.14 

1.60 

.48 

.20 

DIERKS 

2.24 

.13 

.17    1.12 

.04      .03      .44 

.31 

T 

FULTON 

6.58 

.83    4.32 

1.24 

T 

.17 

GLENWOOD 

3.41 

.19 

T         2.1* 

.03      .07      .71 

.27 

T 

HOPE    3    NE 

4.441 

.37 

.32    2.90 

,60 

T 

•  18 

.07 

T 

HOPPER 

2.92 

.20                   T 

1.20      .13 

T 

.15  1.00 

.24 

HORATIO 

2.96 

.44 

.02    1.85 

.44 

.21 

INDEX 

5.00 

.40 

.45    2.20 

1.60 

.20 

.15 

LANGLEY 

4,01 

.08 

.95      .76 

T            .08    1.86 

.26 

MOUNT    IDA 

2.44 

.78 

.11       .51 

.06                   .75 

.23 

NARROWS    DAM 

3.98 

.23 

.35    1.98 

.04    1.10 

.28 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

3.25 

.57 

.37    1.04 

.02       .95 

T 

.30 

NATHAN    4    WNW 

2.78 

.13 

.30    1.42 

T           T            .65 

.28 

NEwHOPE    3    E 

4.35 

.30 

•         3.10 

.62 

.33 

OOEN    2    w 

2.90 

.55 

.19      .12 

.16    1.31 

.32 

.27 

OKAY 

3.88 

2.82       .03 

T                        .70 

.06 

.27 

PINE    RIOGE 

2.75 

1.05 

.42 

.15      .75 

.28 

.10 

STAMPS 

5.88 

.38 

3.30 

1,68 

.52 

STORY 

2.21 

.73      .23 

1 .00 

.25 

TExARKANA    WB    AIRPORT      //R 

2.55 

2.13 

T 

T            .20 

.22 

T 

SOUTH    CENTRAL                08 

AMITY    3    NE 

5.59 

.60 

1.46    1.40 

.10    1.63 

.32 

.08 

, 

ARKADELPHJA 

4.72 

1.68 

1.96 

.05       .75 

.15 

.05 

.08 

. 

bluff  city  3  sw 

BOUGHTON 

3.09 

.53 

.14     1.49 

.75 

.16 

T 

.02 

CAMDEN    1 

2.69 

.70 

.46 

1.03 

T 

.50 

EL    DORADO   FAA    AIRPORT 

3.62 

1.25 

T 

T         1.00 

1.36 

.01 

. 

FORDYCE 

3.28 

T 

.93      .03 

T 

T           T         I. 82 

,03 

.47 

T 

GURDON 

4.08 

1.16 

.01    1.73 

T           .92 

.11 

.14 

.01 

. 

MAGNOLIA    3    N 

3.28 

.77 

.95 

.94 

.06 

.56 

• 

MOROBAY    LOCK    AND    DAM    8 

4.79 

.30 

.85 

1.92 

1.T2 

• 

PINEY    GROVE 

3.82 

1.05 

.02    1.64 

T            .03      ,40 

.30 

.04 

.34 

. 

PRESCOTT 

3.70 

.45 

.04    1.96 

.98 

.12 

.05 

.10 

• 

SPARKMAN    3    WSW 

3.69 

1.07 

1.62 

.53 

,28 

.05 

.14 

• 

TAYLOR 

2.29 

•  08      T 

.70 

T                        .87 

.6* 

• 

WARREN 

4.29 

.87 

1.77 

.55 

T 

1.09 

.01 

• 

SOUTHEAST                          09 

ARKANSAS    CITY 

CROSSETT    7    S 

2.97 

.50      .28 

.03                   .75 

1.41 

DERMOTT    3    NE 

- 

.53 

.43 

.83 

- 

- 

DUMAS 

5.98 

1.38 

2.93 

T            .02      .57 

1.05 

.03 

T 

EUDORA 

1.34 

.09 

T 

.09 

T 

1.16 

HAMBURG 

2.69 

.89 

.08 

1.02 

MONTICELLO 

8.28 

4. BO 

1,39 

1.59 

.50 

PINE    RLUFF 

. 

2.54 

T 

T           .02    1.63 

T           T 

- 

T 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

4.98 

1.61 

T 

T         1.85 

.30 

.02 

.01 

1.19 

T       • 

PORTLAND 

3.08 

.20 

.50 

.10      T           .58 

T 

1.70 

ROHWER    2    NNE 

5.44 

.92 

2.70 

.03      .02       ,62 

1.15 

STAR    CITY    4    ENE 

4.37 

2.67 

T            .90 

.80 

T 

T 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

1 45! 

I  11 

i 

Station 

a  o 

«    -H 

M    O 
3   0) 
0)  u 

V  -r-l 

OS  O 

c 
3  a 

IT:   m 

£ 

« 

& 

3 

? 

< 

11 

1       3 

ItjI 

s    1 

• 

-o1 

•J 

JS  S 

CENTRAL    STANf-ARD    TIME 
Mir             6    AM          NOON          6    »'l 

8 

s 

S 

01 

8 

0> 
CO 

1 

81 

3 

0 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 
LITTLE    POCK    W3    AIRPORT 
TEXARKANA    WB    AIRPORT 

4 

23 
14 

1.2 
0.4 
2.1 

6.5 

7.5 
7.8 

30 
25 

N 
N 

31  + 
31 

76 

83 
78 

14 
86 
87 

37 
49 
52 

A3 
63 
63 

2 
1 
3 

? 

0 

2 
3 
2 

0 

0 
0 

1 

6 
9 
6 

76 
75 

3.2 
3.5 
3.3 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANShS 
OCTOBER  1966 


Day  of  Month 


01 


NORTHWEST 

BENToNVILLE  5  WSW 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL 


02 


calico  rock 
evening  shade  i  ne 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENC 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

YELLVILLE 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

8ALD  KNOB 

8ATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEvILLE 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

jONESBORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


66   70   BO 


39 

56 

70 

SO 

to 

53 

70 

79 

35 

57 

70 

80 

40 

58 

70   79 
36   53 


64  68  79 

".2  39  56 

67  70  82 

35  38  54 

74  71  82 

44  41  51 

68  71  80 
34  36  50 

68  73  81 

36  40  57 


71   81 
36   52 


TO   79 
36   47 


72   81 
33   50 


75 

71 

75 

52 

39 

37 

75 

69 

73 

51 

43 

39 

71 

71 

73 

53 

40 

33 

77 

71 

73 

55 

42 

34 

74 

72 

75 

52 

39 

36 

72   70 
51   45 


71   69 
55   41 


79   70 
50   45 


73   72   77 


71   89 
52   56 


80   89 
45   55 


74   92 
52   56 


72   90 
52   59 


43   56   56 


75   90 
49   58 


75   72   88 
40   52   59 


69 

37 

70 
40 

68 
36 

77 
52 

69 
45 

80 
55 

6c 
41 

64 
45 

66 
38 

70 
40 

6  8 
45 

78 
52 

70 
35 

81 
47 

68 
39 

76 

50 

69 
40 

78 
46 

70 
38 

79 
49 

72 
35 

79 

46 

70 
41 

77 
48 

71 
43 

75 
49 

71 
38 

78 
48 

70 
40 

78 
42 

65 

40 

69 
49 

68 
42 

76 
48 

70 

77 
49 

69 
42 

75 
53 

72   78 
35   34 


70 

74 

49 

40 

69 

68 

42 

35 

74 

73 

42 

35 

64 

T2 

46 

40 

65 

72 

42 

35 

74 

72 

45 

37 

72 

7] 

41 

33 

72 

68 

49 

38 

7? 

68 

51 

42 

73 

72 

45 

37 

75 

72 

43 

33 

72 

70 

50 

41 

73 

72 

52 

42 

72 

71 

45 

36 

70 

69 

50 

41 

71 

70 

51 

40 

71 

71 

52 

43 

71 

70 

51 

42 

70 

68 

51 

42 

77   91 
49   58 


72   91 

50   58 


73   90 
50   54 


70   91 
51   56 


79   90 
40   55 


80   88 
42   56 


78   91 
36   52 


75   79 
42   46 


79   88 
52   61 


10   11   12   13   14   15 


75   73 
39   46 


75   91 
41   52 


75   81 
39   40 


42 

76 
36 

75  80   87 

43  46   63 

69  73   80 

39  44 

74  81 

39  46 


6  3 

74   79   86 
43   46   63 

73   79   88 
41   47   66 


85   85 
36   43 


83   82 
36   40 


83   85 
31   42 


78   85 
42   45 


63   66   51 


85   59 
46   32 


82   75 

70   41 


85   67 
67   42 


82   71 
67   43 


80   60 
49   39 


85   72 
70   42 


85   79 
67   42 


85   78 
68   39 


84   66 
65   43 


16   17   18   19   20   21 


56   53 
44   42 


54   51 
40   40 


53   54 

38   42 


58   55 

3B   42 


51   51 
39   42 


53   54 

37   42 


65   61   51 


54   56 
45   43 


41   37   47 


83   81 
41   51 


74  83 
44   45 

75  64 


82   81 
48   54 


84   84 
34   41 


81   81 
53   44 


75   81 
53   41 


83   84 
44   35 


»3   63 
52   41 


82   82 
52   45 


78   81 
44   40 


82   82 
53   48 


79  82 

55  42 

60  80 

52  46 

82  60 

51  48 
See  Ftefere 


71   77 
62   65 


79   77 
58   64 


73   81 
60   64 


83   66 
48   57 


72   73 
60   63 


75   77 
60   65 


82   70 
56   60 


63   70 
48   61 


73   76 
59   65 


71   82 
61   67 


57   65 
41   30 


56   66 
40   32 


56   64 
32   26 


57   65 
42   29 


59   65 
40   28 


56   65 
42   27 


57   64 
37   30 


58   67 
36   28 


60   67 
43   28 


57   67 
41   32 


57   68 
41   28 


57   54   60 
34   46   45 


79   78 
63   46 


71   80 
58   66 


77   76   76 
58   63   43 


80   76 
64   41 


73   82 
55   65 


79   83 
56   63 


68   80   74 
56   61   46 


75   79 
58   61 


82   66 
53   61 


79   78 
64   48 


80   80 
55   61 


29   33   43 


66   67   60 


61   52 


61   53 
34   35 


64   56 
39   40 


66   62 
31   34 


65   60 
30   31 


65   62 
38   37 


65   59 
44   38 


61   57 
34   34 


67   56 
38   36 


63   60 
37   36 


65   56 
40   38 


68   59 
40   39 


63   61 
38   37 


67   62 
30   31 


67 
29 


68   67 
23   27 


64   66 
28   42 


60   65 
31   31 


65   65 
31   42 


67   66 
26   29 


68   68 
34   31 


66   67 
39   38 


68   69 
29   30 


69   70 
34   30 


65   69 
30   31 


66   67 
35   39 


70   70 
27   28 


70   65 
30   35 


70   70 
35 


69   69 
35   31 


58   65 
47   31 


59   66 
44   2  9 


60   69 
43   27 


59   66 
47   33 


57   66 

46   36 


58   67 
45   31 


57   67 
45   35 


55   55 
45   34 


57   65 
47   33 


58   65 
47   36 


57   65 
46   38 


71   67 

30 


73   70 
48   36 


72   66 
46   25 


67   66 
42   49 


70   66 
48   35 


70   67 
53   33 


65   70 
41   38 


65   70 
41   32 


72   69 
49 


70   67 
42   27 


73   77 
34   37 


71   75 
39   41 


73   76 
31   33 


72   75 
34   37 


73   78 
33   37 


68   71 
40   38 


70   73 
40   38 


72   77 
28   31 


70   72 
32   33 


74   78 
37   38 


75   79 
34   38 


28   29   30   31 


73   67 
43   45 


72   76 

30   30 


72   75 
28   26 


73   76 
26   27 


72   73 
35   36 


69   74 
31   30 


74   76 
34   36 


71   72 
39   39 


70   71 
34   34 


73   75 

34   40 


65   69 
48   37 


65   70 
46   45 


70   72 
41   35 


71   72 
41   31 


69   69 
47   43 


67   72 

50   46 


67   70 
49   44 


67   69 
48   41 


73   58 

50   48 


68   70 
47   47 


66   69 
52   42 


66   69 
53   43 


66   67 
35   32 


70 
41 


71.4 
43.2 


72.5 

44,0 


73   67   72.3 
43.6 


73   71 

39   48 


75   68 
41   43 


74   74   70 
38   37   49 


76 

50 


74   75 
43   45 


75   70 
37   36 


77   69 
37   33 


75   76 
33   32 


78   76 
39   40 


72   72 
29   28 


68   69 
34   30 


67 

35 


79 
34 

71 
40 

TO 

40 

1 
9 

76 
41 

75 
43 

75 
39 

75 
J  3 

72 

4  3 

6 

4 

T5 

42 

79 
46 

74 
40 

6  9 
40 

69 
42 

8 
2 

75 
36 

80 

40 

73 
38 

69 
41 

70 
39 

6 
3 

77 

39 

77 

47 

69 
39 

77 

49 

71 

44 

7 

■  0 

80 
34 

73 

38 

73 

35 

73 
38 

72 

38 

2 
,5 

76 
36 

73 
41 

64 
37 

78 
43 

70.5 
43.0 

76 
36 

74 

41 

68 
43 

81 
42 

71.8 
44.5 

78 
43 

77 
45 

69 

38 

79 
50 

72.6 
43.3 

80 
32 

78 
37 

68 
33 

80 
40 

73.6 
39.6 

76 
37 

74 
41 

67 
40 

72,2 
44.2 

76 

40 

74 
45 

68 
39 

76 
45 

72.7 
46.1 

78 
35 

72 
42 

66 

36 

71 

41 

71.1 

41.8 

77 

37 

72 
49 

65 

38 

78 

49 

71.6 
45.2 

70 
36 

75 
40 

73 
39 

66 
44 

69.3 
43.2 

75 

36 

74 
41 

68 

40 

78 

44 

71.7 
45.0 

76 
41 

73 
45 

69 
42 

78 
47 

71.5 
46.7 

76 
40 

72 
49 

66 
43 

75 
45 

71.2 
46.2 

70.0 
43.9 


73.3 

40.8 


73.2 
42.0 


74.0 
43.7 


73.2 
43.6 


72.2 
39.9 


72.7 
39.3 


73.9 
36.9 


71.8 
41.3 


3  Notes  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAb 
OCTOBER    1966 


Station 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


POCAHONTAS    1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

•     *     * 
WEST  CENTRAL 


0". 


APPLETON 

BOONEVILLE 

CLARKSVIILE 

DARDANELIE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MEMA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 

WALDRON 

WHITE  ROCK 

*     *     # 
CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 
GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPOR 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

PERRY 

SHERIDAN  TOWER 

•     •     » 

EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 

BRINKLEY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


66   68   75 


69 

40 


72   74 
38   37 


72   72 
40   41 


71   72 

45   40 


64   63 
41   45 


71   74 
40   40 


69   71 
37   36 


67   68 
43   41 


71   71   82 
43   42   53 


71   72 
39   37 


70   71   86 
44   42   53 


69   73   85 


61   75 
43   51 


71   69 
47   42 


68   70 
41   36 


71   70 
43   37 


73   70 
44   42 


70   70 
40   38 


72   72 
43   47 


79   72 
45   39 


69   71 
47   41 


69   71 
40   34 


71   72 

45   41 


76   74 
49   38 


78   78 
50   50 


69   73 
43   41 


75   73   70 
64   52   43 


72   71   69 

58   45   40 


79   77 
45   37 


78   73 
46   42 


73   68   67 
55   48   46 


76   78   72 
65   47   41 


77   73   7<, 


80   76   74 
43   38 


65   50   44 


68   71   79 
48   48   48 


77   66   70 


71   69   69 
54   50   47 


80   72   71 
61   53   48 


75   72   70 
60   50   41 


84   72   74 
55   57   42 


76   75   72 
64   52   40 


73   75   72 
61   49   39 


75   75   74 
58   50   46 


72   72   70 
65   54   42 


71   72   70 
61   53   49 


71   71 
49   39 


77   75   73 
64   53   43 


85   70 

55   51   40 


79   78   73 
65   56   39 


73   72   70 


74   72   69 


80   88 
43   59 


74   78   87 
39   47   62 


79   82   95 
41   46   57 


75   76   91 
44   49   60 


76   82   90 
40   43   56 


67   70   83 
48   54   58 


78   93 
50   59 


76   77   91 
38   46   54 


74   77   86 
42   46   61 


75   79   90 
37   41   54 


75   81   89 
41   46   61 


77   84   87 
38   40   59 


73   75   81 
39   41   46 


75   80   89 
38   41   58 


76   81   90 
36   40   57 


77   82   88 
44   45   65 


74   83   89 
37   41   62 


74   82   88 
46   50   65 


74   79   86 
37   40   5 


74   82   90 
41   43   5 


72   76   82 
38   42   53 


79   84   89 
41   47   59 


75   84   88 
41   46   64 


38   46   63 


74   79   80 
46   40   43 


81   82 
41   40 


75   80   81 
48   41   49 


66   77   77 


57   64   45 


40 
78 


77   79   79 


80   85 
44   37 


83   86 
54   44 


88   79 
52   56 


87   84 
59   42 


82   80 
59   39 


89   78 
57   40 


86   83 
54   40 


77   84 
49   36 


82   82 
56   49 


75   82 
60   39 


76   82 
50   45 


80   81 
54   38 


85   86 
56   43 


01   78 
53   42 


84   84 
54   45 


80   84 
58   42 


83   91   66 
63   64   41 


76   88   75 
64   70   44 


73   84   74 
62   70   46 


70   75   68 
57   62   38 


89   88   65 
67   50   35 


80   84   69 
62   66   44 


76   81   66 
60   66   42 


88   87   68 
63   67   45 


84   89   68 


64   72   46 


74   80   64 
58   63   37 


79   74 
68   45 


81   68 
61   42 


74   79 
62   47 


84   77 
69   46 


B2   75 
67   45 


80   73 
69   45 


84   75 
70   45 


84   64 
52   46 


81   76 
67   41 


82   76 
68   47 


76   84 
43   46 


76   70 
70   48 


8B   79 
69   44 


65   58   55 


36   37   46 


72   67   70 
45   45   42 


73   68   70 


68   67   69 
40   35   33 


69   69   71 
39   36   34 


76   72   63   75 
35   41   38   40 


77   74   67   75 
38   43   38   44 


68   59   60 
34   40   46 


67 
30 


64   67   68 


63   70   72 
33   27   38 


61   66   69 
44   27   37 


64 
30 


64   68   69 
45   30   40 


64   69   72 


6  3 
35 

55 
40 

62 
43 

67 

27 

56 
42 

58 

45 

62 

46 

70 
31 

68 
36 

59 
45 

62 

47 

69 

26 

56 
41 

52 

37 

56 
41 

61 

40 

58   59 
45 


66   57 
33   35 


67   69   58 
33   37   45 


66   65 
34   37 


66   56 
33   36 


71   58 
39   41 


67   57 
41   41 


67   60   58 
37   39   45 


65   64 
33   40 


61   65   49 


65   60   56 
37   37   46 


75   83   66   63 


56   41   45|  50   62   45|  38   3 

See  Reference  Nc-lea  Following  Station  Index 
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68   67 
34   40 


65   68 

30   37 


72 
49 

71 
38 

76 
35 

76 

30 

79 
30 

73 
48 

71 
40 

75 
38 

75 
35 

76 

it, 

Tl 

44 

70 
44 

73 

37 

74 
34 

75 
33 

66 
49 

60 
43 

65 
48 

68 
48 

69 

49 

75 
42 

71 
38 

75 
34 

77 
33 

77 

34 

71 

46 

74 
36 

73 
33 

75 
33 

76 

34 

68 
54 

66 
48 

71 

40 

73 

40 

75 
40 

75   71   75 
49   40   40 


77   75   78 
39   38   41 


77   76   79 


61 
30 

33 

67 

31 

67 
35 

67 
29 

67 
34 

69 
30 

69 
35 

68 
35 

68 
39 

66 
29 

67 
30 

68 

15 

68 
41 

62 

30 

68 
32 

64 
31 

64 
35 

69 
33 

70 
38 

67 
32 

68 
39 

59 
32 

68 
37 

69 

46 


68   64 
50   48 


67   62   71 


72   72   73 


66 

63 

52 

42 

66 

70 

48 

42 

66 

72 

49 

41 

65 

63 

4H 

48 

60 

71 

49 

44 

64 

70 

44 

41 

65 

71 

48 

43 

69 

66 

41 

41 

69 

66 

46 

46 

65 

70 

45 

45 

77 

69 

53 

51 

75 

55 

45 

49 

71   71   74 
34   33   32 


39   39   38 


71   69   71 
35   34   31 


69   68   67 


84 
35 

84 
40 

78 

48 

78 
46 

77.7 
42.5 

79 
39 

81 
43 

71 
44 

80 
43 

75.1 
44,9 

80 
35 

SO 

40 

73 
39 

80 
40 

74.7 
43.2 

74 
52 

69 
53 

67 
43 

73 
54 

66.0 
48.1 

81 
36 

61 
41 

75 
♦7 

78 
40 

76.0 
42.4 

79   82   74   75 
35   40   39   38 


76   80 
43   45 


60   81   7*   T9 
40   45   45   44 


82   77   78   79 


79 
43 

77 
47 

74 
44 

81 
48 

74 

47 

1 

0 

75 
32 

77 
38 

71 
39 

78 
38 

72 
42 

2 

0 

75 
35 

79 
39 

79 
41 

74 
40 

72 
42 

9 
4 

79 
35 

77 
41 

73 
36 

82 

41 

74 

44 

2 

0 

79 

34 

77 
39 

71 
38 

81 
38 

73 
42 

3 
0 

75   76 
37   45 


72   80 
40   43 


69   80 
44   47 


72   82 
42   46 


78   75 

40   46 


78   82 
40   42 


72   80 
41   45 


34  38   43   43 

71   76   74   68 

35  40   40   44 


71.9 
46.6 


75.5 

45.6 


74.7 
39.5 


75.2 

46.4 


76.5 
43.4 


73.3 
44.3 


72.1 
46.3 


71.9 
41.0 


74.6 
46.1 


74.7 
42.5 


74.2 
46.3 


73.5 
45.8 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
OCTOBER    1966 


Station 


CAROT  4  Sl» 
CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAtNT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

•      • 
SOUTHWEST 


07 


Day  of  Month 


70   78 
35   40 


45   45   56 


71   77 
42   52 


DE  OUEEN 

DIERKS 

HOPE  3  NE 

MOUNT  IDA 

MARROWS  0AM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTi 

OKAY 

STAMPS 

TEXARkANA  WB  AIRPORT 

•      »      ft 
SOUTH  CENTRAL       08 
ARKAOELPHIA 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FORDYCE 
MAGNOLIA  3  N 
MOROBAY  LOCK  AND  DAM 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  W5W 
WARREN 

SOUTHEAST  01 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  N£ 
DUMAS 


MAX 

M1M 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


71   70 
38   45 


69   7i) 
41   44 


75   78 
39   43 


80   80 
44   52 


72   81 
45   54 


67   69 
45   50 


72   74 
45   57 


72   72 
42   41 


74   73 
39   38 


77   69   73 


69 

70 

83 

78 

40 

36 

50 

64 

73 

73 

71 

82 

41 

38 

43 

49 

75 

70 

70 

81 

39 

38 

43 

65 

71 

73 

83 

78 

46 

43 

53 

68 

70 

72 

93 

87 

45 

42 

50 

62 

69 

72 

82 

75 

46 

52 

56 

65 

72    71   68 
62   52   48 


77   78   70 
55   47   37 


75   71   69 
66   53   46 


69   72   70 
63   52   40 


78   71   70 
49   53   40 


71    70   67 
63   51   43 


70   71   69 


80   72   72 
62   54   46 


71   72   70 
64   54   46 


78   71   71 
55   53   45 


75   70   69 
55   44   45 


69   70   70 
56   43   43 


66   57   46 


53   56   47 


36   41   56 

75   81   88 
42   48   64 


69   75 
37   41 


70   80 
41   45 


40   42 

70   75 


74   81 
44   43 


77  81  82 
52  38  39 

86  81  83 

58  46  53 

78  83  82 
58  44  48 

86  75  81 

55  38  40 

80  79  80 
58  43  45 

81  82  83 
39  42 

89  75  82 


80   83 
60   47 


15   16   17   18 


72   82 
53   60 


76   87 
62   68 


70   84 
59   65 


82   68 
48   58 


74   80 
59   67 


46   50   45 


84   71 
50   61 


58   48 
73   72 


73   72 
59   52 


69  72  83 
44  39  47 

70  72  83 

46  42  48 


48   39   44 


69   70   79 


72   8 

42   4 


82   76 
67   58 


82   74 
68   58 


64   52   46 


79   74 
64   56 


81   73 
63   55 


82   75 
65   57 


80   72 
65   57 


80   72 
64   57 


75   76 
66   55 


59   55   45 


75   81   89 
43   47   61 


71   81   86 
40   45   60 


71   75   83 
41   42   46 


75   79   88 
36   40   47 


76   78   81 
40   44   55 


73   75   80 
44   47   58 


75   83   88 
45   49   64 


75   83   88 
41   50   67 


74   83   88 
46   48   69 


91   8 
t>6   63 


75  83   87 
42   48   65 

76  83   88 
42   48   62 

75   85   88 
36 

78 
39 

74 
45 


el     so 

42   48 


76   82 
42   42 


80   80 
41   44 


77   80 
41   45 


82   84 
43   49 


83   82 
40   49 


82   83 
45   53 


72   84 
61   66 


51   71 
54   61 


65   80 
57   64 


84   73 
73   43 


76   85   72 
61   71   40 

83   84   84 


79   66 
52   38 


47   63   42 


85   89 
48   65 


82   86 
48   65 


80   87 
45   63 


85   88 
49   66 


80   87   89 


82 

3  9 


82   82 
49   61 


83   85   78 
63   73   45 


85   88   67 
66   62   46 


64   57 
35   40 


68   62 
40   42 


64   57 
38   39 


62   60 
37   36 


64   57 
38   36 


66   60 
40   42 


65   63 
41   41 


65   55 
39   40 


64   52 
36   38 


71   61 
34   43 


71   61 
32   40 


67   67 
38   40 


68   57 
30   35 


83   72 
35   39 


67   69 
36   41 


68   67 
38   45 


66   58 
39   47 


77   85 
61   69 


84   86 
60   72 


79   86 
63   62 


76   83 
62   72 


82   86 
60   71 


79   84 
61   71 


80   83 
60   73 


77   94 
62   70 


61   70   52 


75   85   77 
61   66   49 


59 
46 

60 
47 

64 
42 

58 
44 

65 
44 

58 
45 

61 
*5 

58 
45 

61 
42 

57 

44 

65 
45 

58 
44 

60 
45 

57 
47 

65 
46 

59 
45 

59 
40 

58 
43 

60 
42 

61 
45 

61 
45 

57 
47 

62 

40 

57 

45 

6  0 
43 

59 
45 

60   64 
45   33 


62   67 
39   29 


61   68 
42   36 


58   66 
43   34 


56   59 
39   32 


60   65 
45   34 


59   67 
39   31 


55   61 
42   36 


60   68 
46   37 


56   60 
45   36 


55   64 

38   40 


56   65 
43   35 


64   68 
42   30 


62   62 
44   29 


56   61 
44   32 


61   64 
41   27 


58   62 
43   31 


57   61 
41   29 


63   67 
46   32 


62   67 
46   32 


63   68 
43   38 


63   70 
47   46 


67   71 
43   45 


64   70 
47   50 


75   66 
45   49 

65   69 


72   70 
43   45 


78   60 
46   51 


65   70 
48   50 


75   57 
50   49 


74   64 
52   52 


68   68 
47   44 


70   69 
37   35 


70   69 
34   32 


TO   69 
40   36 


70   68 
37   34 


70   69 
36   32 


69   67 
38   36 


70   68 
35   32 


70   70 
40   37 


TO   69 
40   41 


69   69 
36   38 


66   Tl 
37   36 


69   71 
43   51 


70   65 
52   50 


50   42 


67   64   62 


70 

55 


61 

47 

66 
33 

62 

45 

69 

35 

62 

18 

67 
33 

62 

45 

67 
36 

61 
43 

69 
31 

63 

66 

62   68   68 


64   69   70 


62   68   70 


69   71 
49   48 


75   74 
48   56 


77   66   73 
52   55   42 


71   68   71 
52   54   52 


78   75   72 
50   56   49 


78   68   73 
49   56   54 


71   66   72 
52   49   50 


76   69   73 
52   53   53 


78   77   70 


66   72 
34   33 


76   76 
38   36 


76   76 
35   35 


72   73 
39   37 


73   75 
32   32 


76   77 
36   36 


74   75 
38   38 


75   75 
39   39 


74   74 
38   38 


75   74 
43   43 


74   66 
40   43 


75   70 
34   35 


73   72 
45   43 


75   70 
44   39 


76   72 
33   41 


73   67 
43   39 


75   70 
35   37 


75   76 
39   40 


75   70 
45   43 


74   74 
42   41 


73   74 
46   44 


76   69 
43   36 


71.3 
43.9 


73.5 

40,0 


73.3 
46.3 


72.2 
46.3 


71.6 
41.3 


71.0 
45.2 


72.1 

40.3 


73.4 
44,8 


73.0 
48.1 


70.8 
46.0 


70.5 
45.5 


79   64 
36   36 


76   62 
47   43 


78   83   75   80 
36   40   46   40 


36   37   43 


37   42 


83 
45 


37   36   36 


44   44   40 


73   73   74 
40   39   37 


53   55   53   39   37 


42   46   46 


77   73   77 
42   45   44 


60   79   80 
44   44   47 


80   74   60 
40   45   43 


78   72   76 
43   43   45 


80   77   74 
40   46   47 


79   75   80 

36   43   40 


61   72   79 
44   46   47 


78   71   77 
35   43   41 


81   75   79 
40   43   42 


8  J 
39 


72 
42 


74.9 
46.5 


74.2 

44,4 


73.5 
43,9 


73.3 
40,8 


74,7 
43.0 


72.9 
44.0 


75.7 
49.1 


75.2 

48,0 


74.3 
50.6 


74,4 

46.7 


76.2 
47.5 


74.3 
45.7 


73,8 
47.5 


75.0 
45.7 


75.3 
46.2 


74.7 
49.0 


72.6 

45.7 


75,2 

47,5 


76.3 

48.0 


74.5 
45.0 


73.6 
47,1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
OCTOBER  1966 


Station 


Day  of  Month 


12      13      14      IS      16      17      18      19 


EUDORA 

MONTICELLO 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
M1N 


MAX 
M1N 


MAX 
Mm 


70   69   85 
50   44   49 


71   74   83 
49   42   52 


65   58   48 


68   71   80 
49   45   49 


75   73   83 
50   42   46 


84   69   69 
49   39   53 


67   72   82 
48   38   45 


63   54   50 


79   86 
43   56 


74   84 
44   49 


73   83 
45   50 


78   86 
44   52 


69   75 
40   43 


75   84 
38   45 


B0 

46 

85 


76   86 
55   67 


76   84 
61   69 


81   83 
63   69 


75   83 
64   67 


75   85 
59   62 


85   76 
51   61 


63   58 
47   47 


59   59 
42   46 


69   70 
38   46 


65   62   61 


51   40   44 


68   67 
38   40 


68   70 
37   38 


60 
34 


68   68 
34   37 


61   79 
51   55 


79   71 
54   55 


69   65 
47   53 


76   59 
55   53 


78   73 
48   49 


70   77 
43   52 


77   72 
49   S3 


74   73   74 
43   41   37 


72   72 
38   38 


70   69   70 
43   41   40 


76   81 
38   40 


76   80 
41   46 


76   76 
38   45 


75   76 
40   44 


75   80 
37   40 


73   75 
34   39 


76   77 
34   39 


77   80 
45   43 


73   79 
44   48 


70   77 

45   46 


70   80 
45   46 


75 

40   40 


79   77 
39   40 


73   78 
43   42 


75.0 

49.5 


73.5 

48.5 


73.4 

45.1 


73.8 
45.7 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Da; 

Df  Month 

~H  .,  bS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4             4             ft 

NORTH    CENTRAL 

02 

MOUNTAIN    HOME    C 

3F    EN0 

EvAP 

WIND 
MAX 
MI 'J 

.09 
30 
59 
44 

.12 

20 
71 

44 

.14 

30 
74 
46 

.15 
30 
81 
53 

.09 
20 

65 
50 

.16 
10 
75 

46 

.12 

10 

74 

45 

.11 

10 
75 
45 

.05 
10 
69 
51 

.22 

30 
85 

54 

.16 
20 
75 
47 

.12 

10 
77 
47 

.17 
30 
78 
52 

.04 
30 
68 
61 

75 

77 
48 

.15 
45 
66 

40 

.09 
16 
65 

40 

.03 
10 
53 

41 

.04 
19 
53 

45 

.08 
25 
60 
38 

.091 
11 
64 
37 

.09 
32 

64 
40 

.12 

17 
68 

41 

.10 
12 
65 

40 

.11 
10 
65 

40 

.09 
10 
66 
41 

.09 

6 

66 

41 

.08 

4 

67 

42 

.07 

8 

77 

65 

.13 

30 
76 
45 

.07 
5 

73 

45 

3,286 
625 

69.4 
45.0 

WEST    CENTRAL 

04 

PUSSELLVILLE    4    N 

EVAP 
WIND 
MAX 

M1N 

.09 
15 
91 
47 

.20 
35 
72 

46 

.06 
20 
80 
52 

.08 

5 

78 

65 

.09 
11 
77 
53 

.13 

18 
77 
48 

•  1* 
24 
75 

45 

.08 
26 
72 
47 

.07 

10 
87 
60 

.19 
12 

83 
57 

.1* 
31 
78 
45 

.15 
34 

78 
48 

.08 
22 

74 
61 

.19 

62 
82 
68 

.25 

69 
76 

47 

.10 
25 
67 
39 

.03 
22 
66 

44 

.04 

7 

55 

46 

.06 
36 
61 

48 

.10 
21 

65 
37 

.10 
40 
63 
39 

.04    .09 
20      23 
61      64 

46       47 

.(18 
30 
66 
41 

.09 
27 
72 
39 

.09 
30 
68 
40 

.11 
29 
68 
61 

.08 
26 
70 
42 

.09 
28 
72 
65 

.08 
10 
71 
48 

.11 
37 
69 

44 

3.19 

805 

72.2 

47.6 

•        •         » 
CENTRAL 

05 

BLAKELY    "OUNTAIN 

DAM 

EVAP 
WIND 

.02 
50 

.13 
25 

.18 
30 

.04 
29 

.09 
32 

.18 
25 

.12 
19 

.11 
15 

.08 
15 

.15 

34 

.19 
27 

.16 
23 

.11 
30 

•       .09 
33     49 

.13 

40 

.11 
19 

.03 
27 

.04 
46 

.11 
43 

.09 
19 

.05)    .02    .09 
30      22      28 

.11 

18 

.10 
32 

.09 
13 

.09 
13 

.12 
13 

.11 
27 

.09 
13 

3.03 
839 

E*ST    CENTRAL 

06 

STUTTGART    9    ESE 

FV4P 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 

105 

76 

49 

.1* 
36 
75 
49 

.17 
61 
78 
51 

.19 
107 
80 
52 

.05 
52 

69 

58 

.19 
40 
78 
52 

.17 
24 
77 
51 

.12 

12 
80 
51 

.11 
38 
82 
56 

.21 
86 
88 
63 

.21 
33 

80 
32 

.14 
16 
83 
52 

.27 

113 
78 
54 

.02    .35 

112    169 
71      77 
62      53 

.14 
51 
72 
46 

.14 
37 

70 
46 

.04 
42 
57 
46 

.09 
61 
59 
49 

.11 

105 
63 
43 

.IS 

36 
69 
43 

.1*    .11 
117      62 
67      73 
46      52 

.05 
55 

60 
53 

.14 
39 
69 
46 

.15 
38 

70 
45 

.13 

30 
70 
45 

.09 
14 
73 
45 

.11 
26 

74 

.1) 

57 
76 
47 

.09 
24 
73 

47 

4.29 
1798 
73.1 

50.0 

SOUTHWEST 

07 

HOPE    3    NF 

FVAP 
WIND 

.13 
65 

.12 
24 

.16 

14 

.18 
34 

31 

.18 
23 

.1* 
3 

.14 
11 

.10 
12 

.17 
28 

.22 
23 

.17 
6 

.11 
27 

.15    .15 

20      65 

.15 
42 

.17 

19 

,0C 
26 

.oe 

45 

.10 

50 

.09 
16 

.09    .06 
32      29 

.08 
31 

.16 
26 

.13 
24 

.10 
8 

.10 
8 

.08 
11 

.10 
16 

.08 
13 

3. 798 
782 

NARROWS    DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MI -J 

.07 
20 
70 
48 

.16 
11 

77 

48 

.13 
24 
75 
47 

.08 
26 
81 
47 

12 
70 
60 

.13 
15 
79 
53 

.11 
10 
79 

50 

.14 

11 

79 
49 

.11 
17 
81 
52 

.13 
20 
86 
64 

.22 

19 

80 
50 

.13 

16 

78 

50 

.10 
31 
78 
53 

.00    .26 
27      56 

68      80 
66      50 

.16 
2C 
73 
46 

.06 

12 
71 

44 

.05 
11 
57 
46 

.OS 
21 
56 

46 

.10 
22 
62 

40 

.12 

17 
67 
40 

.08    ,07    .09 
28      13         9 
69       71       66 
40      45      42 

.07 
10 
72 
53 

.10 

9 

70 

Si 

.17 

9 

72 

65 

.06 

9 

71 

44 

.10 

9 

72 

45 

.11 
10 
75 
*9 

.10 

11 
74 

50 

3.378 
533 

72.9 
48.8 

*         *         * 
SOUTH   CENTRAL 

0B 

WARREN 

EVAP 
WIND 
MAX 

M1N 

.25 
25 

86 
45 

.20 

5 

79 

51 

.14 

6 

85 

49 

.16 

7 
84 
54 

3 
76 
53 

.20 
9 

87 

49 

.21 
3 

79 
52 

.13 

2 

SO 

52 

.10 

1 

84 

57 

.08 

7 

93 

61 

.14 
12 
89 
54 

.26 

2 

88 
46 

.19 
21 
84 
49 

.04 
13 
82 
56 

.17 
21 
88 
49 

.1? 

1C 

83 
4 

.0? 

1 

82 

4« 

.OS 

( 

66 

4] 

.01 
li 

6! 

4 

.o; 
le 

71 
31 

.10 
2 

78 
37 

.15 

12 

7C 
4E 

.09 

4 

79 

54 

.01 
! 

71 

4  4 

71 
4C 

73 

41 

.09 
4 

80 
40 

.13 

a 

80 
39 

.10 
1 

81 

40 

.16 
2 

84 
57 

.04 

0 

85 

43 

4.118 

222 
80.6 
47.6 

o 

c 

/ 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Day  of  month 

a 

Station 
and  Depth 

T Yr 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WARREN 

4    INCHES 

MAX  :    76 
MIN      71 

74 
68 

78 

66 

73 

61 

71 

75 

70 

75 
68 

76 
66 

78 
67 

77 
73 

74 

70 

74 
69 

73 
69 

75 
72 

74 
73 

73 
67 

67 
63 

65 
61 

65 
61 

66 
61 

66 

59 

70 
60 

71 
62 

67 
59 

68 
62 

66 
61 

66 
60 

67 

61 

68 
61 

69 
62 

68 
64 

71.3 
65.1 

SLOPE  OF  GROUNDi   LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.   SOIL  TYPE i   SANDY  LOAM.   GROUND  COVERi   GRASS.   INSTRUMENTATION!   PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


«_+ 

W 

Z 

o 

OBSERVATION 

0 

z 

u 

U 

TIME  AND 

z 

0 

1 

6 

H 

p 

TABLES 

STATION 

1 

5 

COUNTY 

3 

0 

| 

< 

i 

OBSERVER 

1 

1 

| 

ug 

§ji 

ABBOTT 

0006 

;- 

SCOTT 

35    Oft 

9ft    12 

62ft 

JAMES    V.    WILLIAMS 

ALICIA 

03 

LAWRENCE 

35    5ft 

91    05 

256 

c 

RUBY    B.    OWENS 

ALU'*    FOR". 

0130 

05 

SALINE 

3ft    ft8 

92    52 

5P 

c 

LITTLE    ROCK    WATERWORKS 

0136 

YELL 

3 

93    29 

854 

7A 

c 

REBA    Y.    SWAIM 

tttm  i  nc 

0150 

08 

CLARK 

93    25 

475 

ANTOINE 

PIKE 

3 

3ft    02 

93    25 

c 

OWEN    B.    HENDRIX 

A»LIN     1     W 

oiea 

05 

PERRY 

93    00 

400 

APPLETON 

019* 

POPE 

1 

35   25 

92    53 

522 

ss 

SS 

c 

RONNIE    BAUTLETT 

ARKADELPHIA 

Q22J 

■ 

93    03 

6P 

7A 

c 

TILLMAN    E.    LAWRENCE 

ARKANSAS    C1TT 

023ft 

09 

DESHA 

2 

33    37 

91    12 

145 

7A 

CLARENCE    L. WESTMORLAND 

ARKANSAS    POST 

02ft0 

06 

ARKANSAS 

1 

3ft    02 

91     21 

178 

SS 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

3ft    19 

93    58 

960 

7A 

PAULINE    A    PINKERTON 

AUGUSTA 

0326 

WOODRUFF 

35    IB 

91    22 

216 

c 

TOMMIE    0.    PEEBLES 

3ALJ    KN05 

0350 

WHITE 

91     3ft 

230 

6P 

6P 

UNIVERSITY    OF     ARKANSAS 

3ATESVILLL     LIVESTOCK 

03 

INDEPENDENCE 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY    OF     ARKANSAS 

3ATESVILLE    L    ANO    D    1 

0ft60 

03 

IN&EPtNuENCt 

91    38 

5P 

DONNIt     DRYANT 

BEEaE 

053J 

WHITE 

250 

c 

0.     C.     HENRY 

BEECH    GROVE 

053ft 

GREENE 

1 

36    11 

90    38 

8A 

BEEDEVILLt 

0536 

JACKSON 

35    26 

91    06 

221 

6P 

P.     M.     BRtCKtNRlUGE 

BENTON 

0582 

05 

SALINE 

3ft    33 

92    37 

5P 

6A 

ETTA    C.    3URKS 

BENTONV1LLE    5    WSW 

0586 

31 

BENTON 

1 

36    21 

9ft     17 

1264 

5P 

CENTERTON    STATE    HTCHRY 

9ERRYV1LLE    A    NW 

061  ( 

31 

36    2ft 

93    37 

1160 

c 

E0W1N    L.     CHAMPLIN 

BIG    FORK, 

3 

3ft    29 

93    58 

1100 

7/ 

ANNA    M.    LILES 

BISMARCK    2    SE 

072ft 

3 

3ft    18 

93    09 

500 

MRS.    LOUISE    H.     YATES 

BLACK    ROCK 

07ft6 

LAWRENCE 

36    07 

91    06 

259 

WILLIAM    R.    WILLIAMS 

BLAKELY    MOUNTAIN     DAM 

GARLAND 

93    11 

426 

8* 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

SLUE    MOUNTAIN    OAM 

0798 

YELL 

35    06 

93    39 

426 

c 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

BLUFF    CITY    3    SW 

08C0 

NEVADA 

3 

33    ftl 

93    09 

360 

BLYTHEVILLE 

MISSISSIPPI 

5 

35    55 

89    55 

252 

5P 

7A 

J.HAROLO    HAMBY 

30NNERUALE 

0820 

OS 

HOT    SPRING 

3 

3ft    23 

93    23 

1300 

7A 

0.    E.    KtTCHUM 

BOO'lEVlLLE    6    'IW 

0S25 

LOGAN 

1 

35    12 

93    59 

600 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BOC'WEVILLE    T    NE 

082( 

Oft 

LOGAN 

1 

3<    13 

93    50 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

oOGNEVILlE    6    NNE 
300NEVILLE 

0827 

0830 

3ft 

lSgan 

1 
1 

35    13 
35    09 

*3    5ft 
93    55 

610 
511 

7P 

7A 

c 
c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 
CLEO    E.    YANDELL 

30TKINsURS    2    S 

08ft2 

02 

92    28 

1230 

c 

MARY    C.    PEARSON 

30UGHT0N 

OBftS 

NEVADA 

33    52 

S3    20 

235 

7A 

EUNICE     INGERSOLL 

BRANCH    ft   NW 

0887 

1 

35    21 

9ft    OC 

ft70 

c 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

3RANCH    3    Sw 

FRANKLIN 

1 

35    16 

93    59 

500 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

BRINKLtV 

MONROt 

3ft    53 

■il     12 

205 

C    H 

RICHARD    K.    MIES 

BUFFALO    TOWER 

1010 

01 

NEwTON 

35    52 

93    30 

257B 

7A 

WILLIAM    R.    WYATT 

BULL    SHOALS    DAM 

102j 

C2 

BAXTER 

7 

36    22 

92    3ft 

ft80 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

oJROETU 

1052 

MISSISSIPPI 

2 

35    ft9 

69    57 

2ft0 

G.     A.     HALE 

CA80T    ft    SW 

1102 

PULAS<I 

1 

92    Oft 

289 

8.    M.    WALTHER 

CALICO   ROCK 

1132 

C2 

IZARD 

36    07 

92  oe 

ftCO 

6P 

7A 

AUSTIN    o.    HARRIS 

CAMDEN    1 

1152 

3 

92    ft9 

5P 

7A 

C    H 

MlXON    M.     BAILEY 

CARLISLE    1    SW 

122ft 

06 

1 

91    ft5 

235 

JUHN    L.    TA1T 

CARPENTER    DAM 

1235 

GARLAND 

3ft    27 

93    01 

ft05 

ARK     POWER    AND    LIGHT    CO 

CLARENDON 

lftft2 

3ft   ftl 

91    16 

172 

5P 

7A 

JOE    V.    HAVENER 

CLARKSVILLE 

Oft 

JOHNSON 

1 

35    28 

93    28 

6P 

DR.     IRVING    T.    BEACH 

CLARKSV11LE    6    NNE 

lft57 

DA 

JOHNSON 

1 

35    32 

93    25 

8ft3 

C 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

CLINTON 

1A92 

02 

VAN     UUF.EN 

7 

35    35 

92    28 

510 

EARL    a.    RIDDICK 

C0H3S    3    SE 

157A 

01 

MAl/ISUN 
NE.iTON 

] 

35  ftB 

36  05 

93    48 
93    IB 

lftOO 
2166 

c 

OTTO    DAVIS 
JONAH    LEL    SIMS 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

92    28 

316 

5P 

7A 

BILL    JOHNSON 

CORNING 

1632 

36    2ft 

90    35 

293 

WINFREO    D.    POLK 

COVE 

1666 

POLK 

3ft    26 

9ft    25 

1050 

7A 

MARVIN    WALKER 

CROSSETT    7    S 

1730 

ASHLEY 

33    02 

91     56 

175 

5P 

5P 

U    S    FOREST    SERVICE 

CRYSTAL    VALLEY 
DAISY    1    E 

181ft 

37 

PULASKI 

1 

3ft    ft2 
3ft    15 

92  27 

93  ft3 

350 
65C 

7A 

WALTER    C.    TIMM1NG 
FERNA    JONES    TEDDER 

DAMASCUS 

1829 

05 

FAULKNER 

1 

3S    22 

92    25 

705 

7A 

WILLIAM    A.    dROWN 

OANVILLE 

183ft 

3ftl   YELL 

1 

35    03 

93    2ft 

3701 

JOSEPH    A.    MOUUY.    JR. 

DANVILLE     SCS 

35    04 

93    2ft 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

DAR3ANELLE 

1835 

3ft 

1 

35    13 

93    09 

330 

7A 

JACK    E.     oURKS 

OE    OUEEN 

1948 

SEVIER 

3ft    02 

94    21 

420 

5P 

0.    TUCKER    VASSER 

OER-IOTT    3    NE 

1962 

CHICOT 

2 

91    23 

RADIO    STATION    KvSA 

DES    ARC 

1969 

PRAIRIE 

7 

91     30 

20ft 

5P 

7A 

C.    J.    RISTER 

JEVtLS    *N0= 

1982 

JOHNSON 

35    ft3 

93    2ft 

2  350 

5P 

MRS.     GLORIA    M.     VICKcRS 

OIERKS 
DUMAS 

2015 
2U9 

39 

DESHA 

2 

3ft    07 
33    53 

94    02 
91    29 

422 
162 

5P 

7A 

C    H 

THOMAS    F.    HINSLEY 
TRAVIS    C.    KEAHCY 

EL    00R*Ov    FAA     IMPORT 

23C3 

08 

UNION 

3 

33    13 

92    48 

ZM 

M10 

MIu 

M 

U    S    FEO    AVIATION    AjtNCY 

EJDOPA 

2355 

3  = 

CHICOT 

2 

33    07 

91    16 

135 

5P 

5P 

CITY    OF    EUDORA 

EUREKA    SPRINGS 

2356 

CARROLL 

36    2ft 

93    4ft 

1465 

C    H 

WALTER    H.    PETERSON 

,1 

36    05 

ft90 

7A 

OPHA    WOLFE 

24ft3 

WASHINGTON 

9ft    10 

1261 

MIO 

U    S    FED    AVIATION    AGtNCY 

FAYETTEVILLE    EXP    STA 

2ftftft 

36    06 

9ft    10 

1270 

5P 

5P 

C 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

F0R3YCE 

25ft0 

33    ft9 

92    25 

26ft 

5P 

51 

ARKANSAS    FORESTRY    COMM 

FOREXAN 

25ftft 

LITTLE    RIVER 

9ft    2ft 

C 

LESLIE    P.    CALLENS 

FOF-REiT    CITY 

2564 

ST    FRANCIS 

35    01 

90    ft7 

261 

5P 

5P 

c 

Thomas  a.  moorc 

FORT    SMITH    ..'3    AIRPORT 

SEBASTIAN 

1 

35     ^0 

94    22 

MID 

C    HJ 

FOFT    5.1ITH    WATER    PLANT 

2573 

Oft 

CRAWFORD 

1 

3"     39 

9ft    39 

793 

5P 

7A 

JAMES    L.    CRISTEE 

FJLTOfi 

2670 

07 

HEMPSTEAD 

A 

33     37 

r/i    ftF 

260 

BA 

ISA    J.    LOGAN 

GEORGETOWN 

276? 

33 

3*    08 

91    27 

200 

GlL-tERT 

02 

SEARCY 

*2    43 

5P 

7A 

C    H 

GLENWOOC 

28ft2 

PIKE 

3 

3ft    20 

93    32 

547 

FLCYD    WEIGHT 

GRAVELLY     ft    £ 

£tt.l 

451 

7fi 

ORAvETTc 

2930 

36    2ft 

9ft    28 

1250 

SS 

SS 

GLENN    S.    JUSTICE 

GREEN    FOREST    ft    ESE 

29ft6 

01 

CARROLL 

93    22 

1330 

7A 

RALPH    L.    BANTA 

GREENBRIER 

2962 

FAULKNER 

31    1ft 

?z  2  3 

360 

7P 

CHARLuS    F.    FORD 

GREENWOOD 

29  76 

SEBASTIAN 

1 

3C    13 

<-ft    15 

518 

7A 

DOROTHY    M.     BEEN 

GREERS    FERRY    OAM 

4973 

02 

CLEouRNE 

is    31 

92    00 

527 

7A 

c 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

GJFOJN 

3C74 

OB 

CLARK 

3 

33    55 

93    09 

210 

7A 

ROY    S.    ROBBS 

HAMBURG 

»3aa 

ASHLEY 

3 

33    1ft 

91    ft8 

177 

6P 

ALLEN    J.    L1NDER 

HARDY 

3132 

36    19 

91    29 

c 

Theresa  jonaldson 

HARRISON 

316ft 

BOONE 

36    14 

93    07 

1150 

«EA    GRAY    dEENE 

HARRISONaF**   mrpc°t 

01 

36    16 

93    09 

1370 

MID 

MID 

U    S    FED    HVIATION    AGENCY 

HECTuR 

POPt 

1 

}<>     28 

92    58 

555 

MRS.    ETTA    G.    LAUN1US 

HELENA    5    NW 

32ft2 

PHILLIPS 

2 

3ft     3ft 

90    ftO 

220 

DURwOOD    t,    JOHNSTON.    Jfl 

HOPE    3    NE 

342B 

HEMPSTEAD 

3 

33    ft3 

93    33 

8A 

BA 

SA 

:  h 

RUTH    HAMILTON 

HOPPER 

3ft36 

MONT  GOMES  Y 

3 

3ft    22 

^3    41 

700 

AVADELLE     WHISENHJNT 

HOP AT 10 

3ftft2 

37 

SEVIER 

33    56 

9ft    2  2 

337 

7A 

ELUAoETH    W.    FRIDAY 

HOT    SPrflNGS    1    NNE 

=ftb6 

05 

SARLANL 

3 

3ft    31 

93    03 

710 

5P 

5P 

H 

U    S    NATL    PARK    SERVICE 

HUNTSVILLE 
HUTTIG    DAM 

3556 

358ft 

01 
38 

UNION 

LITTLE    RIVER 

3 

36    05 

92    05 

9ft    33 

1453 
60 
330 

6P 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

JASPER 

36C3 

01 

NEWTON 

36    01 

93    11 

957 

7A 

JESS1EVILLE 

370ft 

05 

3ft    ft2 

93    Oft 

730 

7A 

JONESBORO 

373ft 

35    50 

93    ft2 

3ft5 

SS 

KEISER 

3821 

C3 

MISSISSIPPI 

90    05 

232 

7A 

<-EG 

3B6Z 

LONOKE 

1 

3ft    36 

92    00 

230 

R.    A.    WALLER 

KINSSLAND    3    SSE 

390ft 

38 

CLLVELANU 

33    5C 

92     16 

21ft 

c 

ARKANSAS    FORESTRY    COMM 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 


MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MAUMEE 

MELBOURNE  5  WNW 
"ENA 
MILLWOOD  DAM 


>ARTHENON 

>INE    BLUFF 
>INE    BLUFF    FA. 
>INE    RIDGE 
>INEY    GROVE 
'OCAHONTAS    1 
PORTLAND 
'RESCOTT 
'RESCOTT    SCS 


10GERS 

"JSSELL1 


■  LNUT    RIDGE     I 


COUNTY 


CRAWFORD 

PIKE 

JACKSON 

PERRY 

BAXT'ER 

WASHINGTOi 

MONTGOMER 


JOHNSON 
GREENE 
LOGAN 


SCOTT 

NEW TON 


LOGAN 
MILLER 
HOT  SPi 


7  36  36 
33  36 

35  08 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1? 

U  2 


TRESSA    ST.    CLAIR 
LITTLE    ROCK    WATERWORKS 
MABEL    L-    FORRESTER 

ETHEL    PUMPHREY 
PIERCE    A.    REEOER 

BUREAU 


LOLA    D    . 


LE    ROCK 


JAMES    C. 

HODGES 

EARLE    E. 

GRAHAM 

ARKANSAS 

P    ♦    L    CO. 

RADIO    SI 

AT  I ON    KBOK 

JOHN    H. 

KKEE 

HENRY    CA 

*LOS    STATON 

RADIO    SI 

AT  ION    KPCA 

MINNIE    t 

BARBARA 

J.    CRAIG 

MRS.     JUA 

-JITA    COOPER 

RICHARD 

H.    ST.    JOHN 

U    S    ENG1 

NEERS 

RADIO    ST 

AT  ION    KH3M 

ARK    POWE 

*    AND    LIGHT    CO 

U    S    CORP 

S   OF   ENGINEERS 

PERRY    0. 

MALLETT 

WILLIAM 

E.    BLACK 

ARKANSAS 

FORESTRY    LOMM 

RADIO    S' 

ATlON    KTLO 

U    S    CORI 

S    OF    ENGINEERS 

TAPLEY 

HENRY    G. 

ARV1N 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

UNIVERS 

TY    OF    ARKANSAS 

wESTFALL 

MRS.    NOI* 

A    L.    HA1LEY 

ELSIE    F. 

WARD 

LEVI     W. 

T]MS 

U    S    CORI 

S    OF    ENGINEERS 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

mRs-  Clara  w.   hurst 

U    S    FORE 

ST    SERVICE 

J.    T.    HARG1S 

ALLEN    HARMON 

MRS.    GUI 

E.    COOK 

U    S    SOIL 

CONS    SE 

IV  K 

IN  ACT 

VE    10/1 

63 

30MAR    K. 

HANSARJ 

ETHEL    CA 

JLTON 

A.    0*    HO 

-BROOK 

HARRY    W. 

WHITE 

u  s  fed  aviation 

ACi 

MRS.    WIL 

.IE    GARR 

n 

MRS.    NOR 

■1A    T.    JONES 

BENEDICT 

Nc    S1ST 

.KS 

PEARL    NEWTON 

U    S    SOIL    CONS    SERVICE 

lJLIv.     M-RKLl 
U    S    SOIL    CONS    SERVICE 
U    S    SOIL    CONS    5ERVICE 
U    S    SOIL    CONS    SERVICE 
LJLA    M.    WEEKS 


10AM    C.    MELTON 
1RKANSAS    FORESTS 
5EED1S    ALLEN 


ICE    FR1ZZELL 

YE    HAYES    SORCHER 
ERSITY    OF     ARKANS 
SUBIACC    AB3EY 
Ll    Oi    NuRWOOD 
LEATHER    BUREAU 


DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS    2-MI5SI5SIPPI     3-OUACHJTA    4-RED    5-SAINT  FRANCIS    6-SAL1NE    7-WHITE 


REFERENCE    NOTES  ARItANbAb 

OCTOBER    1966 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Adams  Field,  Little  Rock,   Arkansas  72202,   or  to 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
arc  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
anil  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME         The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  tabic  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..,   C.  S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
tion" table,    "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;     consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOW  FALL;        Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "SnowfaD  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow   and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,   indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  static 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T       Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R\  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Ceneral  weather  conditions  ,n  the  U.   S.   tor  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 

which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,    D.    C.    20402. 

Informatio 
informatio 
the  address  shown  abov 


rning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State    price  45  cents      Simil*r 
^ular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
.,  „„,.,„.„,.       ».„*„.„...  and  m„.™»d™„  r«ardi„,  subscnot.ons  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 


of  Docu 


Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents 
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0 

0 
0 
0 
0 

2.17 
2.67 
1.68 
2.42 
2.16 

-  1.58 

1.46 
1.52 
1.16 
1.22 
1.32 

10 
10 
10 
10 
10 

,0 
.0 
,0 
,0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

3 
2 
2 

1 

2 
1 

2 
2 

1 
1 
1 

2 
1 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  I  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

YELLVILLE 

65.3 
62.8 
62.9 
65,  6M 
65.4 

42.1 
39.6 
38.3 
43. 9M 
37.5 

53.7 
51.2 

50.6 
54.  8M 
51.5 

3.0 

79 
76 
81 
74 
78 

9 

9. 
9 
9 
21 

15 
19 
17 

10 

3 

4 
4 

3 

341 
416 
433 
307 
410 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

6 

10 
13 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

2.59 
1.89 
2.21 
1.81 
2.23 

-  1.52 

1.94 
.98 
1.29 
1.30 
1.14 

10 
10 
10 
10 
10 

.0 
.0 
.0 

,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
4 
2 

4 

1 
1 
1 
2 

2 

1 
0 

1 

1 
1 

DIVISION 

52.2 

4.2 

2.18 

-  1.52 

,0 

•    ft    ft 

NORTHEAST           03 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
8EEDEVILLE 

63.7 
65.6 
65.5 
66.1 
65.2 

41.4 
42.4 
41.6 
39.4 
42.8 

52.6 

54.0 
53.6 
52.8 
54.0 

79 

77 
79 
79 
76 

18 
18 
18 
18 
18. 

18 
18 
19 
14 
21 

3 
3 

3 
3 
3 

372 
328 
343 
368 
325 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
7 
10 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.38 

2.53 
1.87 
2.24 
2.16 

-  2.03 

1.41 
1.16 
.96 
1.20 
1.39 

27 

10 
10 
10 
10 

.0 

,0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
3 
3 

2 
2 
2 
2 

1 

2 

1 
0 

1 
1 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
J0NESB0R0 
KEISER 
MARKED  TREE 

63.8 
63.1 
64.8 
62.0 
65.2 

43.3 

40.1 
42.3 
40.9 
43. 3M 

53.6 
51.6 
53.6 
51.5 
54.  3M 

3.7 
3,0 
3.5 

5.5 

79 
75 
78 
79 

77 

16 

18 
18 
19 
18 

22 
17 

20 
20 
20 

3 
3 
3 
3 
3 

343 
399 
339 
401 
322 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
9 
4 
5 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

2.24 

2.44 
2.34 
2.94 
2.52 

-  1.69 

-  1.51 

-  1.79 

-  1.74 

1.10 
1.14 

,95 
1.41 

.96 

10 
10 
10 
10 
10 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
4 

5 
6 
5 

2 
2 

2 
2 
3 

1 
1 
0 

1 

0 

NEWPORT 

PARAGOULD  RAD[0  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

65.4 
63,4 
62.4 
66.1 
61.8 

44.5 
42.6 
40.9 
42.9 
41.2 

55.0 
53.0 
51.7 
54.5 
51.5 

4.6 

2.9 
5.1 

79 
75 
75 
77 
75 

18 
18 
18 
18 
18 

22 

21 
20 
20 
20 

3 
3 
3 
3 
3 

304 
355 
396 
315 

400 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

4 
4 

4 

0 
0 
0 
0 

0 

2.40 
2.03 
2.32 
2.42 
2.60 

-  1.93 

-  1.96 

-  2.01 

1.11 
1.03 
1.57 
1.43 
1.34 

10 
10 
27 
10 
26 

.0 
T 

.0 

T 

,0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 

5 
3 
4 

2 
2 
1 

2 

2 

1 

1 
1 
1 
1 

DIVISION 

53.2 

3.8 

2.44 

-  1.71 

T 

ft    ft    ft 
WEST  CENTRAL        0* 

APPLETON 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

69.8 
66.8 
67.2 
60,  OM 

41.4 
42.8 
41.6 
43. 5M 

55.6 
54.8 
54.4 
51.  8M 

4.6 
3.3 

83 
78 
78 

70 

18 
18, 
18 
18 

12 
15 
15 

20 

3 

3 

3 
3. 

299 
307 
318 
391 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

!1 
5 

10 

6 

0 
0 
0 

0 

1.78 
2.01 
2.67 

1.74 

-  1.67 

-  1.29 

1.10 
.68 

1.72 
.85 

27 
27 
10 
27 

.0 
.0 
.0 
T 

c 

0 

a 

0 

3 

4 

2 
3 

1 

2 
2 
2 

1 

0 

1 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

67.0 
66.2 
65.  2M 
66.2 

M 

41.5 
42. OM 
39. 3M 
45.0 
M 

54.3 
54. IM 
52. 3M 
55.6 

M 

4.3 

4.4 

80 
77 
77 
73 

70 

6 
18. 
16. 

9. 
18 

15 

16 
19 

3 

3 

3 

325 
326 
376 
288 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
11 
9 

5 

0 
0 
0 
0 

0 

2.73 
2.46 
2.59 
1.60 

-  .45 

-  2.41 

1.34 

1.52 

1.64 

.79 

,86 

26 
27 
10 
27 
26 

,0 
,0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 

c 

0 

3 

3 
3 
3 

2 
2 

2 
1 

2 
1 

1 
0 
0 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 

WALDRON 

67.6 
68.2 
67.6 
67.3 
69.9 

43.4 

M 
38.3 
43.7 
42.7 

55.5 

M 
53.0 
55.5 
56.3 

5.5 
4.4 

79 
79 
78 
77 
81 

8 
18. 
18. 
21. 

1 

17 

16 
18 
13 

3 

3 
3 
3 

290 

357 

290 
281 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

1  1 
3 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

2.27 
1.69 
2.51 
1.49 
1.68 

-  1.02 

-  2.06 

1.12 
1.04 
1.66 
.98 
1.02 

27 
27 
10 
27 
27 

,0 
,0 
,0 
.0 
,0 

0 

0 
0 

c 

0 

3 
3 

3 
3 
3 

2 

1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 

0 

1 

WHITE  ROCK 

62. 2M 

43. 2M 

52. 7M 

71 

18 

19 

2 

344 

0 

0 

5 

0 

2.60 

1.57 

27 

T 

c 

3 

2 

1 

DIVISION 

54,3 

4.3 

2.13 

-  1.70 

T 

ft    ft    ft 
CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

67.6 
68.1 
66.5 
67.4 
66.5 

43.8 
41.1 
39.6 
42.3 
39.9 

55.7 
54.6 
53.1 
54.9 
53.2 

3.5 

75 
76 
81 
79 
78 

21. 
21. 

1 
18 
18 

20 
14 
17 
17 
14 

3 
3 
3 
3 
3 

280 
316 
355 
309 
350 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
9 

12 
9 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

3.03 
2.59 
2.74 
3.33 

2.20 

-  1.06 

1.43 
1.97 
1.26 
1.47 
1.37 

10 
10 
27 
27 
10 

.0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

2 

3 
4 
3 

2 

1 
2 
2 
2 

2 
1 
2 

2 
1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

67.9 

68.4 

47.5 
43.2 

57.7 
55.8 

4.9 

75 
79 

21. 
21. 

24 

17 

3 
3 

223 

290 

0 
0 

0 
0 

2 

8 

0 
0 

2.69 
1.64 

-  1.88 

1.49 
1.05 

10 
27 

.0 

,0 

0 

c 

4 
2 

2 
2 

1 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 

ARKANSAS 
NOVEMBER 

96<J 

Temperature 

Precipitation 

2  1 
<  1 

•  i 

a>   'E 

<  S 

5 
< 

•  1 

ii 

1 1 

X 

a 

1 

a 

a 

a 

a 

No.  of 

Days 

0 

•  1 
o  u. 

6 

Sno 

v,  Sleet 

N 

o.  of  Days 

Station 

M 

«. 

M 

«■ 

| 

a  o 
«'  6 
1  o 

□ 

■ 

I 

o 

1 
a 

1 

o 
o 

"gj 

5  i 

si 

ol 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

PERRY 

65.6 
66.4 
67.8 
67.3 
69.1 

43.9 
38.7 
43.9 
40.6 
42.6 

54.8 
52.6 
55.9 
54.0 
55.9 

5.3 

5.3 

6.0 

77 
74 
80 
82 
77 

9. 
24, 
18 

1 

9 

21 

14 
19 
16 
16 

3 
3 
3 
3 
3 

309 
366 
276 
338 
275 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

10 
5 

11 

9 

0 

0 
0 

0 
0 

3.08 
2.33 
2.12 

1.97 

-  1.04 

-  1.78 

-  2.06 

1.08 
1.00 
1.37 

1.22 

10 
10 
10 

10 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 

4 
3 

3 

3 
3 
2 

2 

1 
1 
1 

1 

SHERIDAN  TOWER 

67.9 

44.4 

56.2 

78 

6 

18 

3 

271 

0 

0 

4 

0 

2.56 

1.10 

27 

•  0 

0 

3 

2 

2 

DIVISION 

55.0 

4.0 

2.52 

-  1.85 

T 

•    «    » 
EAST  CENTRAL       06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

68.0 
65.  4 
65.6 
67.6 
67.2 

44,6 
41.5 
43.7 
45.7 
46.7 

56.3 
53.5 
54.7 
56.7 
57.0 

2.6 

80 
80 
77 
77 
78 

9 
1 

18 
9* 

1 

17 
20 
20 
24 
22 

3 
3 
3 
3 
3 

268 
345 
309 
258 
255 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
3 
2 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

1.86 
2.26 

2.37 
2.80 

-  2.07 

.93 
1.05 
1.12 
1.13 

1.34 

10 
10 
27 
27 
10 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 
3 
5 

1 
2 
1 
2 

2 

0 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

66.5 
65.1 
67.3 

66.4 
66.8 

44.3 
40.7 
42.6 
42.  8M 
41.8 

55.4 
52.9 
55.0 
54.  6M 
54.3 

.5 

3.4 

77 
78 
78 
78 
79 

18* 

10* 
21* 

9 

8* 

18 
14 
19 
16 
20 

3 
3 
3 
3 
3 

289 
363 
299 
307 
319 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
5 

6 

4 

0 

0 
0 
0 
0 

2.48 
2.69 
1.92 
2.09 
2.05 

-  1.84 

-  1.96 

1.11 
1.40 
.75 
1.06 
1.22 

10 
10 
10 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 
4 
3 

2 
2 
2 

2 
2 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

67.4 
64.7 
66. OM 
66.  4M 

45.3 
43.7 

41.8M 
43. 1M 

56.4 
54.2 
53. 9M 
54. 8M 

4.1 

79 
78 
76 
78 

9 

10. 
21* 
21 

21 
19 
22 
20 

3 

3 
3 
3 

262 
322 

336 
299 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3 

4 

2 

0 
0 
0 
0 

2.39 
2.07 

2.54 

-  2.04 

1.07 
1.00 

1.10 

10 
27 

5 

T 

.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 

4 
2 

3 

2 
2 

3 

1 

DIVISION 

55.0 

3.7 

2.29 

-  2.04 

T 

*   «   » 

SOUTHWEST           07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

69,5 
69.2 
68.3 
68.3 
68.5 

44.5 
42.1 
43.2 

40.9 
41.0 

57.0 
55.7 
55.8 
54.6 
54.8 

3.8 
5.1 

78 
77 
78 
75 
80 

8 

8* 

22* 

9* 

1 

18 
16 
19 
15 
18 

3 
3 
3 
3 
3 

257 
284 
287 
316 
306 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

8 

5 

10 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

1.31 
2.65 
2.67 
2,38 
1,69 

-  1.90 

-  2.07 

.79 
2.00 
1.92 
1.33 

.78 

10 
10 
10 
10 
27 

,0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 

3 

2 

1 
2 
2 

2 
2 

0 

1 
1 
1 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

66.8 
71.2 
70.2 
70.0 

41.6 

46.0 
46.2 
48.4 

54.2 
58.6 
58.2 
59.2 

4.9 
5.5 

80 
79 
SI 
80 

1 

6 
6 
6 

15 
20 
20 
23 

3 
3 
3 
3 

326 
215 
224 
212 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

5 

4 

5 
2 

0 
0 
0 
0 

1.33 
1.69 
2.63 
2.30 

-  2.66 

-  2.03 

.65 
1.1* 
1.55 
1.77 

27 

10 

10 

9 

.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
2 

2 

1 
2 
1 

0 

1 

2 
1 

DIVISION 

56.5 

4.5 

2.07 

-  2.20 

.0 

•    «    » 

SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  I 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

69.2 
71.7 

69.7 
69.0 
71. OM 

43.8 
46. OM 
44,2 
45.7 

44. 4M 

56.5 

58. 9M 
57.0 
57.4 
57. 7M 

6.3 
2.9 

3.2 

78 
80 
81 
78 
80 

21* 

21* 

7 
21* 

6 

20 
20 
20 
21 
18 

3 
3 
3 
3 

3 

257 
210 
253 
239 
238 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
5 
3 
6 

0 
0 

0 
0 
0 

1.24 
1.30 
1.20 
2.54 
1.12 

-  3.28 

-  3.83 

-  3.56 

-  3.67 

.87 
.61 
,46 
.98 
.60 

10 
10 
10 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
4 
4 
3 

I 
1 
0 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

70.1 

69.9 
68.  2M 
70.6 

44.9 
45.9 
41. 2M 
45.0 

57.5 
57.9 
54. 7M 
57. B 

4.9 
3.9 

80 
79 

80 

21* 
21* 

23* 

19 
20 
18 
19 

3 
3 
3 
3 

237 

227 
313 
229 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5 
5 

8 
3 

0 
0 
0 

0 

1.05 
3.30 
1.57 
1.47 

-  1.11 

.56 

2.45 

.77 

.46 

10 
10 
27 
10 

.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 

5 

1 
2 
1 
0 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

57.3 

4.0 

1.64 

-  3.13 

.0 

*   »   » 

SOUTHEAST           09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO 

69.8 
69.6 

72.  3M 
69.2 

45.8 
44.9 

47. 6M 
47.5 

57.8 
57.3 

60. OM 
58.4 

4.1 

80 
80 

83 
79 

7 
18 

9* 

22* 

20 
16 

21 
21 

3 
3 

3 
3 

225 
244 

180 
216 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4 
4 

2 
2 

0 
0 

0 

0 

1.06 
1.73 

1.53 
4.18 

-  3.23 

.50 
.83 

.63 
1.85 

10 
10 

10 
19 

.0 

T 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

3 
5 

5 

4 

1 
1 

1 
3 

0 
0 

0 
2 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

70.  3M 
66.0 
69.  8M 
67.9 
68.4 

47.  3M 

45.8 

45.3 

42.9 

44.2 

58.  8M 
55.9 
57. 6M 
55.4 
56.3 

5.1 
4.0 

79 
79 
81 
80 
79 

9 

9 
18* 
18 
21* 

21 
21 
22 
18 
18 

3 
3 
3 
3 
3 

187 
280 
234 
296 
267 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
3 
4 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.13 
3.60 
1.53 
1.17 
1.45 

-  2.50 

-  2.88 

1.58 
.50 
.62 
.56 

10 
20 
10 
27 

.0 

T 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
3 
5 

3 
1 
1 
2 

2 
0 
0 
0 

DIVISION 

57.5 

4.3 

2.04 

-  2.38 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 

NOVEMBER   1966 

- 

Day  of  Month 

Station 

O 

S- 

1    |    2    |    3 

4    5 

6 

7    |    8    |    9 

10    |    11    |    12 

13       14       15    ]    16       17       18 

19 

20 

21 

22   |  23   |  24 

25      26 

27 

28      29   |  30 

31 

•       •       • 

NORTHWEST           01 

BENTONVILLE  5  WSM 

1.86 

.58 

.56 

.02 

.70 

8ERRYVILLE  *  NW 

2.18 

T 

.57 

1.09 

•  02 

T 

•  50 

BUFFALO  TOWER 

2.18 

T     T     T 

.IT 

.03 

•  95 

1.03 

EUREKA  SPRINGS 

- 

T 

.03   .58 

.63 

.73 

T 

FAYETTEV1LLE  FAA  AP 

2.27 

T 

•08   .18 

1.25 

.03 

FAYETTEV1LLE  EXP  STA 

1.91 

T 

T     .51 

.65 

.04 

.31 

.40 

GRAVETTE 

2.69 

T 

•  44 

1.30 

.02   T 

T 

.60 

.33 

GREEN  FOREST  4  ESE 

HARRISON 

2.23 

.33 

1.10 

,80 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

2.59 

T     .27 

1.17 

.02 

•  02 

T    1.06 

.05 

HUNTSVILLE 

2.28 

T 

.25 

.85 

I. 18, 

JASPER 

1.65 

T 

.24 

T 

.74 

.67 

LEAD  hill 

2.28 

T     .22 

T 

.98 

.28 

T 

.80 

LURTON 

2.02 

.05 

.22 

,01 

.01 

.93 

•  02 

.72 

ODELL  3  N 

1.96 

.20 

.90 

.86 

ROGERS 

1.82 

T 

.52 

T 

.30 

T 

T     .47 

.53 

SILOAM  SPRINGS 

1.81 

T     T 

.50 

.33 

T 

.96 

•   .    . 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

2.17 

.03 

.05 

.01 

1.46 

.08 

T 

.03 

•  02 

.49 

CLINTON 

1.79 

■  04 

T 

,09 

1.18 

.48 

EVENING  SHAOE  1  NE 

2.67 

•  08 

T 

1.52 

.18 

T 

.89 

GILBERT 

1.68 

T 

.12 

1.16 

T 

.40 

GREERS  FERRY  DAM 

2.42 

.08 

.09 

.01 

T 

1.22 

.02 

1.00 

MAMMOTH  SPRING 

2.16 

.03 

1.32 

.04 

.04 

.73 

MARSHALL 

2.59 

,05 

.14 

1.94 

.46 

MELBOURNE  5  WNW 

1.9C 

T 

T 

•  90 

T 

T 

1.00 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

1.89 

T 

.11 

.01 

.98 

.27 

.05 

.01 

T 

.46 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

2.21 

T 

.16 

.02 

1.29 

•  26 

•  04 

T 

.44 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

1.81 

1.30 

.51 

SALEM 

2.22 

.07 

1.54 

.18 

.43 

SHIRLEY 

2.11 

.06 

.06 

.021 

1.01 

.96 

YELLVILLE 

2.23 

T     .20 

1.14 

.20 

T 

•  61 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

3.38 

.35 

.05 

.  g  j 

1.37 

.07 

.07 

.03 

1.41 

BALO  KNOB 

2.53 

.24 

.20 

1.16 

.05 

T 

,88 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

1.87 

.15 

.98 

T 

.08 

•  01 

•67 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

2.24 

.15 

T 

.01 

T 

1.20 

T 

.03 

T 

T 

.85 

T 

BEECH  GROVE 

3.68 

.35 

1.36 

.05 

1.35 

.55 

BEEOEVILLE 

2.16 

.38 

1.39 

• 

.39 

BLACK  ROCK 

3.1C 

.18 

■  02 

T 

1.20 

.15 

T 

.11 

1.44 

BLYTHEVILLE 

2.24 

.35 

.12 

T 

1.10 

.06 

.01 

.01 

.04 

.53 

•  02 

BUROETTE 

2.98 

.38 

,24 

1.61 

.21 

.54 

CORNING 

2.44 

.24 

1.14 

•  14 

.92 

GEORGETOWN 

2.55 

.40 

.20 

.05 

1.40 

.50 

JONESBORO 

2.34 

.31 

.11 

•  95 

.02 

.09 

.01 

.19 

T 

.66 

KEISER 

2.94 

•  52 

•  26 

.10 

1.41 

T 

.11 

.07 

.47 

LAKE  CITY 

2.30 

.30 

.10 

•  40 

.90 

•  30 

.05 

.25 

MARKED  TREE 

2.52 

•  56 

.25 

.96 

•  11 

T 

.64 

NEWPORT 

2.4C 

.17 

.07 

1.11 

T 

.06 

T 

.99 

OSCEOLA 

2.60 

•  60 

.35 

1.35 

.10 

.20 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

2.03 

T 

.02 

1.03 

.12 

.02 

.84 

POCAHONTAS  1 

2.32 

.15 

•  29 

.13 

.14 

.04 

1.57 

SAINT  FRANCIS 

2.32 

.38 

.04 

1.31 

.06 

.04 

.49 

SEARCY 

2.42 

.21   T 

1.43 

T 

.78 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

2.60 

T     .01 

.35 

.91 

.04 

T 

1.34 

.15 

WEST  CENTRAL        0* 

ABBOTT 

1.75 

.46 

.33 

.96 

ALT 

2.36 

.06 

.21 

T 

T 

1.36 

.73 

APPLETON 

BIG  FORK 

2.16 

.37 

1.02 

.77 

BOONEVILLE 

l.TI 

.17 

.04 

.47 

1. 10 

CLARKSVILLE 

2.01 

T 

T     .32 

.40 

.50 

.02 

.03 

.06 

.68 

COVE 

1.11 

.17 

.06 

•  25 

.63 

DANVILLE 

2.18 

.01 

•  20 

.05 

T 

1.07 

.85 

DARDANELLE 

2.67 

.02 

.09 

.01 

T 

1.72 

T 

.83 

DEVILS  KNOB 

1.74 

.01   T 

.25 

.02 

.61 

T 

.85 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

2.72 

.04   .28 

1,06 

.01 

1.34 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2.4e 

.37 

T 

T 

.57 

T 

T 

1.52 

GRAVELLY  *  E 

2.01 

.15 

T 

.94 

.92 

GREENWOOD 

2.3C 

.45 

T 

.75 

I. 10 

HECTOR 

2.59 

.03 

.15 

.03 

1.64 

.74 

MENA 

1.6C 

T 

.42 

.07 

T 

.32 

T 

.79 

MOUNT  MAGAZINE 

T 

T 

.86 

T 

MULBERRY  6  NNE 

2.92 

.35 

1.05 

1.52 

NATURAL  DAM 

2.35 

.37 

•  54 

1.44 

OZARK 

2.27 

.31 

.04 

.79 

.01 

T 

1.12 

OZONE 

. 

.32 

. 

T 

1.10 

PARIS 

1.69 

.20 

•  45 

1.04 

PARKS 

2.18 

.40 

1.30 

.48 

RATCLIFF 

1.78 

.29 

•  47 

1.02 

RUSSELLVILLE  4  N 

2.51 

.03   T 

.13 

T 

1*66 

.03 

.66 

SUBIACO 

1.49 

.22 

T 

.29 

T 

.98 

WALORON 

1.68 

.21 

.45 

1.02 

WHITE  ROCK 

2.60 

T 

.38 

.65 

1.57 

CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

3.03 

.12 

T     .23 

T 

T     T 

1.43 

1.25 

APLIN  I  W 

2.17 

.19 

.20 

1.24 

.54 

BENTON 

2.59 

.08 

T 

.09 

1.97 

T 

.45 

BISMARCK  2  SE 

2.38 

T 

1.65 

.73 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

2.74 

.06 

.18 

T 

T 

1.24 

1.26 

60NNERDALE 

CARPENTER  DAM 

2.09 

•  04 

.01 

.OS 

1.44 

.51 

CONWAY 

3.33 

•  14 

.24 

.0! 

1.45 

1.41 

CRYSTAL  VALLEY 

2.67 

•  12   T 

.04 

.OS 

1.64 

T 

T 

.59 

DAMASCUS 

2.28 

,06 

T 

.K 

.01 

1.32 

.79 

GREENBRIER 

2.2C 

.07 

.13 

.0 

1.37 

T 

.62 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

2.69 

.10 

.12 

1.49 

.05 

T 

.93 

JESSIEVILLE 

3.06 

.22 

.0' 

1.26 

T 

1.5! 

LAKE  MAUMELLE 

2.3( 

.42 

.12 

1.00 

•  82 

LEOLA 

1.64 

.59 

T 

1.05 

LITTLE  ROCK  WB  AIRP0RT//R 

3. OS 

.09   T 

.20 

,8( 

1.08 

.85 

T 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

2.83 

.06 

.26 

1.4C 

•  40 

T 

.71 

MALVERN 

2.32 

.10 

.02 

1.00 

.50 

.71 

MORRILTON 

2.12 

T 

.15 

1.37 

.6C 

is  following  Station    Index. 
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Continued 

ARKANSAS 
NOVEMBER 

1966 

Station 

"3 

Day  of  Month 

O 

12        3 

4    |    5    | 

6 

7    [    8    |    9 

10 

11 

12 

13   |    14    |    15 

16  J   17   1   18 

19   |   20       21 

22   J   23   |  24 

25      26 

27 

28      29      30 

31 

NIMROO   DAM 
OWENSVILLE 
PERRY 

REMMEL    DAM 
SHERIDAN    TOMER 

2.3: 

1.91 
2.TI 

2.56 

.09 
.11 
.05 
.08 
.08 

.16 
.13 
.18 

T 

.04 

T 

.07 

T 

1.44 
1.22 
1.67 
1.00 

T 

.IT 

.38 

.67 

.74 
.52 
.72 

.id 

EAST    CENTRAL                   06 

ARKANSAS   POST 
AUGUSTA 
BR1NKLEY 
CABOT    4    SH 
CARLISLE    I    SW 

1.86 

2.16 
2.26 

2.37 

.28 
•  46 
.20 
T 
.18 

T 
T 
T 

.55 

.04 

.30 

T 
.15 

.93 
1.10 
1.05 

1.35 

.03 

.02 

.17      T 
.28 

T 

.45 
.65 
.82 
1.12 
.84 

CLARENDON 
DES   ARC 
FORREST    CITY 
HELENA    5    NN 
KEG 

2.31 
2.80 
2.48 
2.69 
1.9! 

.18 
.42 
.21 
.21 

,08 

.16 
.26 

.08 

.03 
.20 

.03 

.97 
1.34 
1.11 
1.60 

.75 

.03 

.02 

T 

.15 
.29 

T 

1.13 
.68 
.90 
.85 
.72 

MADISON 

MAR  I  ANNA    2    5 

SAINT    CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART    9    ESE 

2.00 
2.09 
2.0! 
2.39 

2.07 

.23 
.10 
,12 
•  04 

T           T 

.11 

.01 
.061 
.03 

1.20 
1.06 
1.22 
1.07 
.91 

.05 
T 

T 

.06 
.23 

.08      .01 

.80 
.69' 
.59 

.91 
1.00 

"EST   MEMPHIS 
WYNNE 

2. St 

,26 

.36 

1.10 

.09 

.81 
.70 

.65 

ft        •        • 

SOUTHWEST                          OT 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY    1    E 
DE    OUEEN 
DIERKS 

2.61 

1.90 
1.89 
1.31 
2,65 

•  09 

.02 

•  04 
.05 
.02 

.05 
T 

.05 
.03 

.06 
.12 

.05 

.01                   T 

T 

2.04 
1.15 
1.30 
.79 
2.00 

T 
T 

.03      T 
.02 

.03 

T 

.48 

.58 
.'I 

.42 

.52 

FULTON 
GLENWOOO 
HOPE    3    NE 
HOPPER 
HORATIO 

1.T6 
2.40 
2.6T 
1.95 
1.57 

.07 
.07 
.10 
T 

T 

.06 

.05 
.01 

1.40 
1.47 
1.92 
1.39 
1.02 

T 

.OS 

.29 

.77 
.57 
.56 
.56 

INDEX 

LANGLEY 

MOUNT    IDA 

NARROWS    DAM 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

2.65 
2.01 
2.38 
1.69 
1.33 

.05 

T 

.05 

T 

.02 

T 
.25 

.05 

T 

T 

.02 
.07 
.05 

T 

2.00 
1.66 
1.33 
.77 
.61 

T 
.02 

T 

.40 
.35 
.73 

.78 
.65 

NATHAN   *   WNW 

NEWHOPE    3    E 

ODEN    2    W 

OKAY 

PINE    RIDGE 

2.11 
2.61 

2.10 
1.69 

1.84 

T 
T 

.02 
■  09 

T 

.32 

.22 

•  01 

.01 

1.62 

1.90 
1.00 
1.14 
.90 

.55 
.51 
.75 
.45 
.72 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA   WB   AIRPORT      //R 

2.63 

1.48 
2.30 

T 
•  09 

.04 

.28 

1.77 

1.55 

1.20 

.02 

.42 

1.04 

»        •        • 

SOUTH   CENTRAL                08 

AMITY    3    NE 
ARKADELPHIA 
BLUFF    CITY    3    SW 
BOUGHTON 
CAMDEN    1 

2.34 
1.24 
1.91 
1.84 
1.3C 

T 

•  05 

•  07 

.14 
.12 

T 

.07 
T 

T 

1.58 
.87 
.67 

1.28 
.61 

.09 

.69 
.32 
1.10 
.49 
.48 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA    3    N 

MOROBAY    LOCK    AND   DAM    8 

1.2C 
2.54 
2.52 

1.1! 

1.0! 

.17 
.15 

•  07 

.07 

T 
.19 

T 

T 

T 
T 

.19 

•  46 
.98 
2.10 
.60 
.56 

•  46 

T 

T 

.02 

T 
.06 

T 
.19 

.38 

.06 

.81 
.35 
.33 
.23 

PINEY   GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN    3    NSW 
TAYLOR 
WARREN 

2.24 

3.3C 
1.51 
1.2! 
1. 61 

•  04 

•  10 

•  09 

•  02 

T 

.11 
.23 

T 

.0* 

T 

1.56 
2.45 
.41 
.41 
•  46 

.02 

.39 
T 
•  14 

T 

.24      .01 

.08 

■  60 

.65 
.77 
.62 
.37 

•        «        • 

SOUTHEAST                          09 

ARKANSAS   CITY 
CROSSETT    T    S 
OERMOTT   3   NE 
DUMAS 
EUOORA 

1.51 

1.0! 
1.7! 

i.j: 

•  04 

•  30 
.08 

•  25 

.23 

.22 

.02       .02      .04 

1.05 
.50 
.83 

.63 

.19 

,1< 

.3: 

T 

.03 

T 

.10 
.34 

.12 

.1C 
■  1! 

.11 

HAMBURG 

MONTICELLO 

PINE   BLUFF 

PINE    BLUFF    FAA   AIRPORT 

PORTLAND 

1.6: 

4.K 

2.1: 

3.6< 
1.3! 

.37 

,06 
T 

T 
.25 

T 

.2! 

T 

•  69 
1.46 

.61 
1.58 

.48 

.35 

T 
.03 

T 

T 

.02 
.0' 

.18 
1.85 
.47 
•  84 
•20      .50 

1.08 

.13 

,5< 

1.2C 

•  II 

ROHHER    2    NNE 
STAR    CITY    4   ENE 

1.1' 
1.4! 

T 
.18 

.22 

.62 
.51 

.10 

.10 

T 

.3! 
.51 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed    -   m.p.h. 

) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

ill 

!  8.1 

! 

Station 

+*  a 
a  o 

CB  -H 
4»  +* 
r*    O 
3    V 

»  u 

to  -H 

k  a 

e 
*.  to 

r-t    O 

3  a 

CO  CO 

o 

K 

to 

o< 

3 

8 

> 

1     to 

to 
1          fl 

1-oi 
1    1 

9 

a  J 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID             6     AM          NOON          6    PM 

8 

B 

s 

3 

0) 

A 

C6 

A 

to 

07 

i 

cm  a 

1 

ill 
ill 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 

29 

0.3 

8.0 

29 

NW 

27 

78 

76 

47 

56 

0 

2 

1 

0 

2 

u 

5 

57 

6.0 

LITTLE    ROCK    WS    AIRPORT 

22 

1.4, 

8.8 

32 

NW 

27 

75 

79 

56 

59 

2 

1 

1 

2 

1 

0 

7 

61 

6.6 

TEXARKANA    WP,    AIR°ORT 

19 

3.2 

8.6 

" 

" 

" 

71 

85 

56 

58 

0 

2 

1 

0 

1 

0 

4 

5.3 

tes  following  Station    Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

NOVEMBER   1966 


NORTHWEST  01 

BENTONVILLE  5  WSW 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

6RAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

ft      ft      ft 
NORTH  CENTRAL       02 
CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

6REERS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
YELLVILLE 


03 


NORTHEAST 

ALICIA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


36 
19 


55   37 
35   2* 


45   35 
29   20 


54   38 
38   23 


56   38 
36   25 


57   40 
38   30 


58   41 
38   29 


60   40 
36   25 


78   49 
40   29 


59   40 
36   28 


69   44 
40   27 


70   45 
39   27 


58   38 
37   27 


56   40 
39   26 


63   41 
41   32 


61   48 
33   28 


63   41 

40   31 


63   43 
42   29 


66   48 
40   28 


78   46 
41   29 


76   46 
42   29 


9   10   11   12   13   14   15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


59  56 
28   36 


54   63 
30   35 


62   55 
25   36 


62   59 
28   37 


58   54 
28   36 


56   56 
25   35 


56   54 
33   35 


63   56 
24   35 


57   57 
25   33 


55   55 
30   36 


65   58 
29   38 


68 1  73 
36   58 

64 
45 


77   70 
65   40 


76   72 

64   44 


78 
65 


76 
65 


72   76   7* 


76 
65 


78 
60 


64   77 

30,  49 


58 
41 

64 
29 

75 
47 

75 
6  3 

58 

38 

67 
27 

76 
46 

77 
64 

58 

28 

52 

41 

63 
42 

74 
53 

55 
39 

63 
29 

74 
51 

75 
62 

53 
35 

65 
36 

73 
57 

75 

64 

57 
29 

5  5 
37 

66 
42 

76 

58 

58 

28 

55 
32 

65 
42 

75 

59 

77   75 
66   65 


62   43 
40   29 


46:  61 
21   26 


57   66 
41   42 


57   65 

40   34 


59   66 
42   30 


56   67 
45   40 


57   66 
45   40 


59   63 
37   34 


64   66 
45   38 


62   59 

30   40 


60   66 
46   45 


59   71 
49   40 


59   65 
44   38 


77   77   76 
47   66   61 


73   73 
61   61 


72   76 
62   59 


74   76   74 
54   64   61 


75   76 
65   60 


74   69 

57   60   60 


70   71 

54   61   60 


53   67 
25   30 


71 
56 


72 
61 


63 
27 


56   63 
31   31 


62   65 
33   28 


62   63 
33  I  31 


69   70 
34   36 


70   70 
30   30 


50   65 
29   28 


54   69 
28   26 


64   61   60 
27   31   32 


70 
33 


6  7 
29 


70 
36 


63   62 
26   30 


67   62 
21   27 


58   66 
31   30 


61   57 
25   31 


65   63 
29   33 


50   64 
32   32 


51   62 
29   29 


67   69 
26   28 


73   72 
21   23 


65 
32 


65   66 
27   29 


70   70 
29   31 


60   66 
30   35 


60   67 
28   26 


63   62 

27   35   29 


64   58   61 
24   28   23 


62 
32 


60 
32 


62 
36 


63 
27 


61 
32 


68 
35 


62 
35 


65 

24   26 


62   66 
32   33 


64   69 
33   33 


73   71 
53   45 


74   70 
46   54 


73   75 
45   43 


73   73 
45   52 


74   72 
55   50 


73   72 

34   44 


72   69 
52   49 


75   77 
51   44 


75   70 
50   42 


74   73 
51   51 


75   75 
54   48 


74   75 
41   39 


71   74 
26   36 


74   74 
24   40 


71   72 
33   34 


71   73 
29   43 


72   74 
47   46 


66   72 
40   42 


68   72 
32   35 


70   72 
36   51 


74   75 
27   36 


71   73 
35   46 


61   66 
44   41 


58   67 
42   43 


59   66 
47   47 


70   67 
46   45 


58   67 
45   42 


49   65 
42   43 


55   70 
46   47 


60   62 
40   42 


62   64 

44   44 


70 
43 


70   74   77 
34   41   46 


29 

33 

67 

26 

69 
27 

64 
3  3 

67 
34 

64 
35 

68 
37 

63 
29 

67 
32 

61 

34 

66 
36 

58 
34 

61 
35 

63 

37 

66 

38 

64 
35 

66 
35 

60 
37 

65 

38 

68   72 
31   51 


72   74 
29   42 


70   72 
40   46 


70   71 
33   45 


62   69 
37   38 


70   73 
42   47 


70   71 
39   45 


43   40   49 


63 

43 


51 
40 


65 
40 


57   63 
39   45 


58   74 
45   46 


60 
40 


61   69 
37   47 


60   72 
43   47 


66   60   57 


55   68 
31   46 


66   61 
38   46 


54   58 
37   44 


59   62 
41   46 


59   71 
44   50 


57   59 
37   47 


72   68 
60   57 


71   68 
56   57 


72   73 
60   61 


73   70 
65   60 


73   68 
61   59 


75 
58 


71   74 
56   56 


73   72 
58   59 


72   75 
57   56 


73   72 

59   57 


66   57 
56   41 


66   59 
59   41 


75   69   69 
61   59   62 


66 
54 


69 
58 


66   63 
50   55 


71   66 
53   57 


65 
58 


70 

56 


70   70 
51   55 


67   64 
48   55 


71   66 
44   55 


69   68 

54   54 


66   64 
50   51 


69   65 
45   52 


68   67 
49   51 


59   68 
49   52 


67   61 

60   42 


67   57 
56   42 


66   55 

54   38 


67   60 
59   42 


69   66 
64   43 


67   60 
60   40 


68   56 
55   42 


55   46 
23   32 


55   53 

26   40 


56   53 

21   27 


54   46 
21   31 


54   55 
27   35 


54   56 
29   32 


55   57 
20   31 


54   58 
26   30 


70 
51 


66   63 
59   44 


66   66 
60   45 


73   72 
52 


56   48 
22   32 


51   55   60 
36   34   35 


58   61 
32   34 


58   62 
19   27 


54   62 
34   34 


56   59 
30   35 


50   50 
43   28 


49   55 
31   31 


50   49 
36   31 


50   56 
36   25 


60 
36 


68 

60 

66 
46 

70 
60 

66 
48 

67 

60 

66 
45 

69 
59 

66 
47 

69 
60 

66 
49 

71 
59 

66 

46 

68 
59 

68 

44 

69 
59 

65 

48 

72 

58 

72 

50 

70 
60 

70 

68 
61 

67 
49 

69 
60 

67 
42 

54 
39 

60 
30 

62 
34 

60 
36 

56 

31 

60 
38 

53 
38 

58 
34 

60 
29 

53 
36 

58 
32 

60 
35 

52 
37 

57 
31 

61 
35 

57 
36 

54 
30 

54 
39 

52 
38 

51 
31 

55 
33 

52 

42 

56 
33 

56 

38 

52 
36 

58 
36 

60 
39 

56 
37 

55 
33 

56 

40 

63,4 

40,5 


63.1 
42,2 


63,6 
39,7 


64,1 
41,9 


63.1 

41.2 


63,6 
37,9 


62.1 

40,6 


64.9 
40.3 


65.0 
39.2 


64.7 
41.6 


64.6 
41,2 


65.4 
41.6 


65,9 
38.3 


67.1 
35.4 


64.9 
38.7 


63.8 
36.6 


65.3 

42.1 


62.8 
39.6 


62.9 
38.3 


65.6 
*3.9 


65.4 
37.5 


63.7 
41.4 


65.6 
42.4 


65.5 
41.6 


66.1 
39.4 


65.2 

42.8 


63.8 
43,3 


63.1 

40.1 


64.8 
42.3 


62.0 
40.9 


65.2 
43,3 


65.4 
44.5 


63.4 
42.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


ARKANSAS 

NOVEMBER      1966 


Station 


Day  Of  Month 


9       10      11      12      13      14      15 


22      23      24 


25      26      27      28     29      30      31 


POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 


0* 


WEST  CENTRAL 

APPLETON 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  KB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 

WALDRON 

WHITE  ROCK 

»     »      » 
CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 
GREENBRIER 
HOT  SPRINGS  1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
MALVERN 
MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

ft      11      ft 
EAST  CENTRAL        06 
ARKANSAS  POST 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MS< 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


60   44   49 
40   28   20 


60   55   59 
24   43   34 


43   52   63   60   66 
32   20   26   46   44 


40   48   62   56 
25   20   28   37 


67   43 

41   26 


62   42 
39   28 


61   45 
41   30 


54   33 
31   20 


50   41 
33   20 


59   39 
38   23 


55   39 
37   26 


64   40 
38   22 


69   43 
39   26 


51   44   49 


52   34   50 
31   19   20 


75   43 
41   29 


72   45 
41   30 


81   50 
42   31 


70   44 
43   32 


60   41 
39   30 


73   54 
40   29 


65   44 
43   32 


50   43 
39   30 


68   42 
39   36 


65   45 
44   31 


82   50 
44   28 


70   50 
39   36 


45 
32 


74   44   51 
42   33   17 


73   63   66 
27   45   47 


55   62   62   66 
25   42   47 


52   58 
Ifc   26 


35   65   61   70 

19   32   49   52 


63   69 
38   48 


69   63   68 


59   71 
47   45 


61   75 

47   45  1  51 


64   57 
29   49 


60   70 
49   46 


58 
45 


59   70 
50   48 


62   78 
54   49 


60   75 
46   47 


58   74 
48   45 


60   70 
50   45 


65   60   74 
28   54   49 


65   68 
30   51 


70   73   72   70   59   57   61   61   63 
50   62   60   41   32   37   33   35   36 


73   72   76   73   62   61   61   65   69 
51   63   581  45   34   42'  37   35   33 


71   73   72!  61   60   58   60   63   66 
56   62   60   37   34   37   35   34   35 


79   78   58   69 
66   48   32   30 


78   78   76   61   66   66 
55   64   51 


74 

6  0 


77   75 
44   57 


66   65 
36   34 


73   73   73  i  68 

61   64   63   31 


77   79   76 
55   63   50 


54   64 
34   34 


70   72 
31   29 


66   69 
31   33 


65   68 
29   30 


62   64 

40   48 


67   69 
35   35 


68   70 
29   31 


67   70 
32   31 


67   68 
36   36 


68   71 
33   35 


78   79   78   69   62   64,  63   69   71 


75 
56 


69   67 
59   58 


72   73 
64   61 


72   67   66 ;  69   70   69 
33   29   33   27   29   29 


53   66   64 
33   35   40 


72   71   69 

33   30   37 


60   62 
25   38 


73   68 
38   34 


71   76   73   66   63 


64   68  1  40  -32 


72   79 
65   63 


68   70 

35   35   38 


68   72 

30   30   28 


63   65   65 

40   46 


36   32 

68  I  64 


73   72   74 
49   54   56 


73   75 
63   61 


77   73 
63   62 


72   77 
62   59 


78   74 
59   62 


64 
31 


65 
32 


67   67 
40   39 


69   65   64 


72   64   65 

40   34   40 


61 
35 


68   71   75 
36   39   43 


36   46   50 


78   83 
44   39 


76   78 
46   45 


74   78 
41   39 


69   70 
50   55 


75   79 
44   43 


75   77 
42   40 


74   76 
44   42 


71   69 
47   50 


68   70 
59   55 


75   78 

45   45 


76   77   79 


75   77   77 
37   47   45 


67   70   71 
47   49   53 


69 

71 

35 

34 

6  6 

69 

30 

29 

68 

69 

32 

30 

69 

68 

31 

30 

70 

70 

28 

29 

71 

70 

39 

39 

68 

70 

30 

28 

67 

67 

37 

33 

65 

68 

27 

28 

66 

68 

32 

34 

65 

69 

31 

32 

63 

70 

29 

29 

66 

70 

36 

35 

67 

70 

36 

31 

74   75 

45   47 


75   74 
37   43 


72   74 
32   38 


75   79 
41   40 


75   78 
37   41 


74   72 

54   60 


76   75 
37   53 


75   75 

43   50 


74   73 
32   42 


75   80 
44   42 


72   73 
35   42 


75   75 
40   51 


77   75 
45   57 


62   54   60 
39   35   43 


69   57   75 
45   46   44 


71   76   79 
37   44   58 


54   55 

38   35 


70   70 
50   49 


70   62 
52   49 


67   63 
52   49 


65   60 
42   40 


60   70 
53   51 


71   65 
53   49 


69   56 
47   45 


64   68 
53   49 


62   63 

44   43 


66   68 
53   50 


70   69   78 


69   64   77 
51   48   48 


71   72   76 


67   64 
49   53 


70   67   73 
50   55   45 


68   65   72 
51   52   49 


76   78 
58   58 


72   72 

56   56 


64   64 
55   54 


76   74 
55   57 


75   71 
62   60 


69   71 
54   52 


70   67 
61   59 


61 

50   56 


75   72 
58   58 


77   76   75 


49 

50 

44 

68 

61 

66 

47 

42 

49 

72 

66 

75 

50 

43 

48 

72 

66 

76 

48 

47 

43 

74 

60 

66 

43 

50 

44 

69 

60 

75 

51 

46 

45 

62 

61 

74 

51 

45 

42 

70 

66 

75 

51 

48 

52 

64 

66 

79 

49 

49 

45 

59 

63 

76 

50 

48 

48 

6  6 

64 

72 

48 

44 

41 

70 

65 

75 

52 

48 

48 

76 

68 

65 

46 

48 

46 

65 

70 

75 

50 

50 

44 

65 

64 

73 

47 

47 

48 

70 

58 

76 

47 

47 

43 

69   67   65 

56   5-.   46 


70   70   66 
54   60   48 


68   68   58 
55   57   42 


74   70   66 
60   64   42 


70   62 
62   47 


70 
62 


61 
57 


70 
56 


68 

59 


72 

44 

70 
50 

74 
48 

75 
55 

74 
58 

72 
55 

75 
61 

73 
62 

73 
59 

62 

54 

68 
56 

65 
54 

70 
56 

67 
56 

73 

49 

69 
47 

71 

54 

7* 
54 

74 
48 

72 
53 

68 

49 

73 

51 

70 
56 

74 
50 

72 

49 

68 
52 

72 

47 

70 
60 

68 
60 

74 
56 

72 

52 

74 
59 

76 
46 

71 
53 

71 
52 

73 
46 

6  8 
44 

68 

50 

74 
47 

73 
55 

70 
55 

75 
53 

75 

48 

74 
60 

69 
51 

76 
51 

71 
54 

76 

50 

69 
55 

71 

55 

75 
49 

74 
55 

72 

55 

69 
51 

52   56 
38   33 


53   60 
38   31 


57   60 
31   35 


62 

59 

60 
56 

58 
35 

76 
61 

69 
60 

60 
46 

75 

72 

68 

74 
51 

71 
58 

64 
44 

74 
58 

71 
65 

66 
43 

73 
57 

72 
64 

68 
52 

63 
58 

72 

53 

70 
58 

67 
47 

74 
4  6 

73 
57 

68 
47 

74 

49 

74 
55 

72 

50 

75 
52 

71 
62 

67 
49 

72 
50 

69 
61 

66 
46 

72 
60 

70 
62 

67 
47 

76 
50 

74 
62 

66 
48 

73 
49 

70 
57 

59 
45 

72 
45 

71 

56 

65 
45 

75 
54 

70 
63 

68 
49 

74 
55 

75 
61 

69 
49 

76 
57 

71 
61 

68 
50 

75 
53 

71 
60 

69 
48 

78 
53 

70 
59 

69 
50 

57   60   63 
31   23   31 


55   60   65 
35   25   33 


58   60   65 
39   30   32 


46   55   59 
25   31   43 


56   56   59 
31   27   31 


54   60   61 
33   24   30 


53   58   63 
31   21   29 


53   62   64 
34   28   36 


44   49   56 
26   31   39 


56   58   65 

36   27   34 


56   57   6* 


56 
31 

59 
24 

64 
29 

54 
35 

57 
34 

63 
36 

55 
37 

61 
23 

63 
32 

30   34   42 


56   61 
27   28 


55   59 
32   31 


59   64 
25   31 


57   62 
39   38 


56   62   66 


56 
41 

59 

40 

64 
37 

56 
29 

63 

24 

67 
34 

58 
39 

60 
34 

65 
36 

60 
36 

56 
32 

60 
33 

57 
42 

61 
25 

67 

56 

35 

62 
30 

65 
38 

54   56   62 
37   29   33 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
NOVEMBER 

1966 

Day  Of  Month 

a 

Station 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

BR1NKLEY 

MAX 
MIN 

80 
42 

48 
31 

44 

20 

51 

24 

60 

32 

66 
40 

73 

54 

76 

58 

73 
60 

78 

48 

58 
37 

63 
40 

63   55 

37   37 

31 

69 
35 

73 

40 

76 

48 

76 
45 

57 
43 

59 
45 

78 
SO 

74 
52 

73 
48 

73 
53 

70 
54 

60 
40 

60 
36 

54 
31 

59 

33 

65.4 
41.5 

C»BOT  4  SW 

MAX 
MIN 

59 

42 

43 
32 

57 

20 

63 

28 

59 

47 

72 
44 

74 
54 

72 

62 

75 
63 

71 
43 

63 
38 

61 
43 

59   65 
37   33 

67 
35 

71 
36 

75 
42 

77 
48 

66 
49 

58 

47 

74 
47 

70 
55 

69 
56 

72 
48 

74 
52 

69 
57 

58 
45 

54 
36 

58 
35 

63 
36 

65.6 
43.7 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

76 
42 

47 
34 

50 

24 

66 
27 

62 
48 

75 

47 

77 
59 

76 
62 

77 
61 

74 
46 

62 

40 

62 

46 

63   65 
39   37 

69 
36 

72 
36 

76 
43 

73 

56 

70 
50 

60 
46 

76 

45 

74 
5S 

70 
55 

72 

50 

73 
52 

70 
62 

67 
50 

55 

40 

57 
37 

63 
39 

67,6 

45.7 

OES  *RC 

MAX 
MIN 

78 
45 

45 
33 

50 
22 

64 
33 

60 

47 

72 
46 

75 
58 

74 
6  5 

77 
67 

75 
47 

61 
40 

60 
43 

59   64 
39   39 

68 
36 

71 
39 

75 
50 

76 
57 

71 
46 

60 
46 

76 
47 

71 
56 

69 

57 

70 
56 

72 

58 

76 
67 

69 
51 

54 
41 

60 

33 

65 
38 

67.2 
46,7 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

69 
43 

43 
31 

48 
18 

65 
30 

56 
47 

74 

49 

77 
45 

73 

62 

77 
61 

74 
47 

65 
41 

63 
39 

56   67 
38   32 

69 
38 

71 
40 

74 
51 

77 
56 

65 

45 

61 

44 

75 

48 

71 
55 

67 

54 

72 
52 

74 
56 

70 
60 

66 
49 

54 
37 

58 
27 

63 
35 

66.5 
44,3 

HELEN*  5  NW 

MAX 
MIN 

78 
40 

47 
30 

40 
14 

49 
17 

64 
30 

61 
30 

75 
48 

77 

57 

76 
58 

76 
53 

58 
38 

63 
40 

65   56 
41   36 

66 
36 

70 
37 

71 
45 

75 

49 

75 
46 

62 

44 

60 
42 

76 
46 

70 
50 

73 

48 

70 

51 

73 

54 

70 
44 

46 
36 

52 
31 

56 

30 

65.1 
40,7 

KEG 

MAX 
MIN 

68 
43 

45 
32 

S3 

19 

65 
27 

60 
'6 

76 

45 

76 
51 

71 
62 

78 
61 

72 

43 

63 
36 

63 
40 

57   66 
37   33 

69 
32 

73 
35 

75 
43 

76 
54 

70 
45 

61 
46 

78 
44 

71 
52 

71 
55 

71 

44 

74 
47 

70 
58 

67 
48 

55 
34 

60 
30 

64 
35 

67,3 
42.6 

MARIANNA  2  s 

MAX 
MIN 

68 

40 

48 
30 

*8 
16 

65 

55 
46 

74 
45 

76 

54 

73 

60 

78 

57 

74 
46 

57 
38 

63 
41 

57   64 
37   33 

69 
34 

71 
37 

74 
45 

73 
53 

67 
45 

67 
42 

77 
45 

72 
54 

67 
50 

72 
47 

74 
51 

71 
57 

68 
47 

53 
32 

57 
28 

61 
32 

66,4 
42.8 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

79 

44 

46 
34 

43 
20 

50 
21 

67 
33 

57 
47 

77 
41 

79 
57 

75 
58 

78 
51 

61 
40 

64 
42 

65   58 

41   39 

68 
36 

70 
36 

73 

40 

75 

43 

77 
46 

61 
45 

60 
45 

78 
50 

76 
49 

78 
49 

74 
49 

75 
49 

74 
49 

53 
38 

54 
30 

56 
31 

66.6 
41.8 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

70 
44 

46 
33 

52 
21 

65 

31 

59 

49 

75 
48 

78 
56 

72 
60 

79 
59 

72 
47 

63 
43 

64 
44 

57   66 
39   36 

70 
35 

73 

42 

76 

48 

75 
58 

68 
48 

61 
42 

78 
48 

75 
55 

70 
55 

70 
51 

74 
54 

70 
60 

66 
49 

55 
37 

59 
29 

65 
38 

67.4 
45.3 

STUTTOART  9  ESE 

MAX 
MIN 

78 
44 

47 
32 

42 
19 

50 
23 

64 
35 

55 

47 

76 
50 

78 
59 

72 
60 

76 
49 

57 
42 

64 
44 

63   57 
39   38 

66 
36 

66 

41 

70 
46 

75 
51 

73 
47 

59 
46 

59 

47 

75 
51 

73 
53 

68 
50 

69 
52 

73 
58 

69 

54 

55 
36 

53 

29 

56 

34 

64.7 
43.7 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

60 
42 

49 
32 

49 
22 

66 

30 

5  9 

70 

72 

71 

76 

75 
43 

66 
48 

65 

44 

64 
38   34 

66 
35 

70 
35 

73 

40 

76 
52 

67 
47 

64 
44 

76 
44 

68 
45 

67 
48 

70 
53 

74 

59 

70 
60 

65 

46 

56 
38 

54 
33 

55 
34 

66.0 
41.8 

WYNNE 

»      •      ft 

MAX 

MIN 

53 

41 
32 

47 
20 

60 
33 

5e 

47 

70 
43 

73 
55 

76 
59 

76 
63 

71 
37 

62 
39 

62 

39 

60   69 
39   36 

73 

34 

76 

34 

77 
45 

76 
45 

44 

67 
41 

78 

47 

76 

48 

72 
48 

74 
48 

75 
58 

70 
60 

66 

51 

37 

56 
33 

60 

66.4 
43.1 

SOUTHWEST           07 

OE  QUEEN 

MAX 
MIN 

69 
42 

45 
24 

58 

18 

67 
30 

62 

54 

76 
51 

77 
64 

78 
64 

74 
64 

67 
35 

73 
37 

68 
43 

71   71 
36   34 

71 
32 

73 
35 

76 
39 

73 
44 

66 
52 

70 
54 

75 

54 

77 
60 

75 
61 

74 
58 

75 
53 

71 
60 

65 
46 

59 
30 

62 
25 

67 

35 

69.5 

44.5 

D1ERKS 

MAX 
MIN 

67 
42 

45 
23 

57 
16 

68 
28 

62 
54 

77 
53 

77 
60 

77 

58 

74 
58 

67 
38 

73 

36 

60 
42 

70   72 
34   31 

72 

30 

73 
33 

76 
38 

72 
42 

62 
48 

70 
50 

76 
46 

76 
54 

75 
57 

75 
53 

73 
52 

72 
53 

67 

49 

56 
2e 

64 
25 

68 
31 

69.2 
42.1 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

78 
44 

52 
27 

43 
19 

55 
27 

70 

36 

70 
49 

78 
52 

77 
63 

75 
62 

74 
42 

61 

40 

64 
44 

65   66 
38   36 

67 
33 

69 

34 

72 
36 

77 
44 

77 

54 

60 
SO 

70 
50 

78 
54 

75 
59 

74 
51 

76 
54 

77 
58 

74 
47 

56 
34 

58 

28 

62 
31 

68,3 
43,2 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

74 
42 

42 
25 

58 
15 

65 
26 

So 
39 

70 
46 

75 

49 

73 

61 

75 
64 

69 
34 

69 
30 

71 
34 

69   68 
29   29 

68 
28 

73 
30 

73 
38 

74 

39 

69 
49 

69 

47 

74 
44 

74 

47 

69 
63 

74 
54 

73 

60 

72 

61 

67 
48 

55 
37 

62 
24 

67 
32 

68.3 

40.9 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

80 
42 

52 

30 

46 
18 

56 
21 

66 
35 

60 
52 

77 
53 

77 
59 

74 
58 

74 
41 

63 
36 

72 
42 

69   71 
38   33 

72 
31 

72 
33 

73 
35 

75 
39 

69 
51 

63 
47 

69 

47 

76 
52 

75 
55 

73 
51 

74 
51 

75 
54 

74 
49 

55 
28 

59 
23 

65 
25 

68.5 
41.0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

80 

42 

53 
21 

43 
15 

55 
27 

65 

49 

62 

48 

76 
59 

75 

6  0 

74 
60 

77 

58 
35 

64 

44 

62   65 
38   35 

70 
35 

69 
35 

71 
37 

74 
43 

74 
47 

58 

47 

66 
49 

75 
47 

75 
55 

73 

51 

75 

49 

70 
55 

71 
42 

55 

29 

57 
26 

62 
33 

66,8 
41.6 

OKAY 

MAX 

MIN 

78 

44 

47 
23 

55 
20 

70 
32 

69 
54 

79 
51 

78 
63 

73 

65 

75 
63 

74 
41 

71 
40 

70 
40 

68   69 
39   37 

70 
34 

73 
36 

76 
41 

78 
46 

75 
53 

70 
53 

76 
55 

77 
61 

75 
62 

77 
55 

77 

57 

74 
62 

71 
46 

60 

36 

62 
30 

69 
38 

71.2 

46.0 

STAMPS 

MAX 
MIN 

65 

43 

44 
28 

56 

20 

70 
33 

75 

5  2 

81 
56 

78 
61 

77 

64 

74 
61 

73 
42 

68 

44 

66 
47 

68   68 
38   35 

70 
32 

72 
40 

77 
43 

77 
57 

70 
55 

70 
52 

76 
53 

74 
58 

75 
59 

76 
54 

76 

55 

73 
60 

66 
48 

58 
32 

63 

27 

68 
36 

70.2 
46.2 

TEXARKANA  MB  AIRPORT 

•      ft      » 

MAX 
MIN 

59 

40 

44 
29 

57 
23 

71 
34 

73 

54 

80 
54 

79 
64 

7B 
67 

76 
60 

60 
41 

70 
43 

68 
47 

69   69 

40   39 

70 
37 

73 
45 

78 
49 

79 
59 

66 
56 

72 
54 

77 
62 

76 
62 

75 
63 

76 
58 

78 
60 

76 
57 

58 
41 

59 
35 

63 
36 

69 
42 

70,0 
48.4 

SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

69 
45 

48 
30 

56 
20 

66 
30 

65 
52 

77 
48 

78 
54 

73 

62 

77 
61 

76 
44 

64 
36 

65 

44 

64   68 
38   35 

68 
32 

72 
35 

76 
39 

75 
49 

72 

50 

67 
47 

78 
45 

75 
53 

72 
57 

74 
52 

75 

50 

74 
58 

68 

48 

56 
37 

63 
29 

66 
33 

69.2 

43.8 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

79 

45 
35 

56 
20 

69 
30 

74 
52 

80 
51 

80 
61 

79 

62 

79 
63 

77 
54 

63 
42 

67 
44 

66   69 
38   34 

71 
32 

73 
36 

78 
42 

77 
55 

75 
47 

70 
52 

80 
49 

79 
57 

75 
56 

76 
50 

77 

54 

76 
59 

72 
53 

5B 
36 

64 
32 

67 
38 

71.7 

46,0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
38 

44 
23 

56 
20 

70 
30 

75 
52 

80 
48 

81 
56 

80 
64 

76 
61 

70 
47 

67 
46 

68 
46 

66   70 
39   34 

71 
31 

72 

37 

76 
41 

76 

54 

62 
55 

70 
50 

80 
52 

74 
52 

75 
55 

75 
48 

75 
50 

75 
59 

59 

41 

58 
33 

63 
29 

67 
34 

69,7 
44.2 

FORDYCE 

MAX 
MIN 

73 
44 

46 
33 

54 
21 

65 
2, 

70 

52 

77 
50 

78 
58 

75 
63 

78 
61 

73 
48 

57 
41 

65 
45 

62   67 
39   36 

70 
32 

72 
41 

75 

44 

75 
56 

70 
49 

67 
50 

78 
50 

74 
53 

75 
60 

74 
52 

75 
50 

74 
60 

66 
50 

57 

36 

62 
33 

65 
34 

69,0 
45.7 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

73 

40 

45 
29 

57 
18 

70 
32 

75 

55 

80 
48 

79 
60 

79 
61 

76 
61 

74 
45 

69 
43 

67 
45 

66   68 
39   34 

72 
30 

73 
37 

76 

45 

78 
50 

74 
58 

75 
58 

77 
54 

77 

57 

73 
62 

71 

48 

59 
30 

65 
25 

68 
35 

71.0 

44.4 

MOROBAy  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 
MIN 

50 
45 

45 
35 

56 
19 

69 
28 

74 
50 

79 

49 

80 
54 

79 
59 

79 
61 

67 
53 

61 
43 

67 
46 

67   70 
37   34 

73 
30 

75 
35 

78 
41 

76 
55 

72 
55 

70 
52 

80 
50 

74 
52 

75 
60 

75 

48 

77 
53 

76 
62 

66 
53 

58 
29 

64 
25 

69 
35 

70.1 
44,9 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

67 
43 

46 
29 

55 

20 

71 
31 

70 

54 

78 
49 

75 
64 

79 
61 

75 
61 

71 
45 

62 
41 

65 
46 

65   6g 
39   40 

70 
36 

73 
38 

76 
44 

75 
53 

69 
52 

70 
50 

79 
51 

74 
57 

75 
56 

77 
53 

77 

54 

76 
61 

65 
47 

60 
32 

64 
31 

67 
38 

69.9 
45.9 

SPARKMAN  3  WSU 

MAX 
MIN 

65 

45 

47 
32 

53 
18 

66 
27 

77 
50 

77 
61 

74 
60 

76 
59 

75 

40 

61 
38 

60 
41 

64   67 
37   30 

66 
28 

74 
32 

75 
38 

73 
43 

69 
48 

66 
51 

76 
43 

78 
45 

75 
58 

71 
50 

56 

39 

62 
26 

65 
31 

68.2 
41.2 

BARREN 

ft      ft      • 

MAX 
MIN 

66 
42 

47 
30 

54 
19 

68 
30 

74 

51 

79 

50 

80 
57 

77 
62 

79 
61 

74 
50 

60 
42 

69 

44 

66   71 
37   37 

72 
36 

74 
42 

77 
42 

75 
58 

70 

50 

68 

49 

60 
50 

75 
53 

80 
58 

74 
46 

77 

47 

76 
51 

70 
48 

57 
37 

63 
34 

67 
35 

70.6 

45.0 

SOUTHEAST           09 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

66 
43 

45 
36 

55 

20 

67 

30 

73 
49 

78 
50 

80 
56 

76 

62 

78 
61 

72 

57 

62 

46 

70 
48 

67   71 
41   37 

72 
35 

73 

40 

76 
45 

78 
56 

71 
55 

64 
50 

78 
46 

73 
53 

72 
56 

74 
48 

74 
51 

75 
59 

71 
52 

57 
28 

60 
25 

66 
36 

69.8 
45.8 

DERMOTT  3  NE 

MAX 
MIN 

72 
43 

43 
34 

53 

16 

66 
30 

74 
48 

79 
46 

79 
56 

78 
61 

79 
60 

74 
57 

59 
45 

69 

44 

63 
45 

67 
39 

70 
33 

72 

36 

77 
44 

80 
58 

74 
49 

66 
46 

79 
47 

73 
52 

71 
54 

71 

47 

77 
51 

74 

60 

71 
50 

55 
35 

59 
29 

65 
32 

69.6 

44.9 

See  Reference  Nolsa  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER 


Continued 

Day  Of  Month 

o 

O) 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DUMAS 

MAX 

MIN 

EUDORA 

MAX 
MIN 

70 
43 

45 
35 

54 
21 

70 
3* 

78 
49 

83 

52 

80 
56 

82 

57 

83 
61 

75 
59 

62 
49 

68 
49 

67 
46 

66 
40 

72 
40 

78 
40 

80 
42 

81 
57 

72 
54 

80 

57 

81 
59 

73 
54 

75 
48 

75 
55 

74 
57 

71 
52 

61 
29 

66 
39 

72.3 
47.6 

MONT  I  CELLO 

MAX 
MIN 

67 
44 

45 
34 

54 
21 

67 
35 

74 

50 

79 
50 

79 
59 

76 
63 

78 
61 

73 
52 

59 

45 

66 
46 

63 
39 

68 

42 

71 
39 

74 
47 

76 
54 

79 

60 

69 
50 

61 
50 

78 
51 

79 
56 

72 
57 

70 
53 

75 
55 

74 
61 

69 
51 

56 
34 

60 
29 

66 
36 

69.2 
*7.5 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

72 
45 

46 
33 

53 

21 

67 
32 

65 
56 

76 
50 

77 

60 

75 
58 

79 
60 

76 
46 

62 

43 

65 

48 

60 
40 

67 
40 

71 
38 

75 

40 

77 

49 

74 
57 

69 
48 

64 
48 

78 
49 

76 
58 

74 
58 

74 

51 

75 

56 

75 

56 

75 
50 

31 

70.3 
47.3 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

51 
38 

42 

28 

53 
21 

64 
31 

61 
50 

76 
49 

77 
57 

72 
65 

79 
63 

71 
46 

62 
45 

63 

45 

57 
41 

65 
39 

68 
38 

72 
40 

75 
48 

74 
57 

60 

<.9 

62 

50 

78 
48 

73 
57 

71 

54 

72 
48 

75 
5B 

71 
58 

58 
44 

55 
36 

61 
31 

63 
39 

66,0 
45.8 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

64 
45 

45 
34 

55 
22 

65 
30 

76 

45 

SO 
48 

80 
52 

78 
59 

81 
58 

72 
58 

58 
46 

67 
45 

64 
39 

69 
41 

72 
39 

74 
39 

79 

45 

81 
54 

72 
57 

67 
48 

80 

48 

74 
51 

72 
50 

72 

46 

77 
51 

75 

54 

53 

56 
34 

57 
29 

62 

38 

69.8 
45.3 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

78 

44 

47 
34 

42 
18 

52 
21 

66 
33 

68 
43 

S 78 

1  « 

78 
60 

78 
61 

79 
52 

61 
45 

69 

44 

61 
45 

67 
39 

70 
33 

72 
36 

77 

44 

80 
48 

74 

49 

77 
35 

59 
45 

77 
49 

73 

54 

71 

47 

71 

49 

76 
57 

73 

53 

53 

34 

53 

29 

56 

30 

67.9 
42.9 

STAR  CITY  *  ENE 

MAX 
MIN 

67 
44 

46 
33 

54 
18 

66 
26 

70 
50 

76 
48 

7, 
1  " 

73 
63 

78 
61 

74 
51 

59 

39 

64 
45 

62 
40 

66 

34 

69 
30 

74 
35 

75 
41 

75 

54 

70 

49 

64 
49 

79 
45 

74 

72 
58 

70 
48 

74 

49 

73 
62 

70 
50 

55 

34 

59 
29 

64 
33 

68.4 

44,2 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   ft 

NORTHWEST          01 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

»    »    » 

NORTHEAST          03 

SEARCY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

»    »   « 

WEST  CENTRAL       04 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

»    •    » 

CENTRAL            05 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

»    *    * 

SOUTHEAST          09 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

1 

1 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
GILBERT 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MONTICELLO 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
PRESCOTT 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
19    STATIONS 


83 

DATE 

18. 

8 

DATE 

03 

4.18 

1.05 

2.45 

DATE 

10 

T 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ARKANSAS 
NOVEMBER   1966 


NORTH  CENTRAL       02 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENS 


WEST  CENTRAL        0* 
RUSSELLVILLE  4  N 


CENTRAL  05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 


EAST  CENTRAL 
STUTTGART  9  ESE 


SOUTHWEST 
HOPE  3  NE 

NARROWS  DAM 


SOUTH  CENTRAL 
WARREN 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WINC 
MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


Day  Oi  Month 


.18  .01 
11    6 

7«   58 
51   30 


.01  .12  .18 

27j  1061  13* 
54|   69 
51 


.09  .11 
21  5 
81 

*li   52 


27 
108  166 
70  75 
60   56 


■10  .06 
52 
66  59 
*5 


.09  .04 
141 


,10  .09  .09 
21   13   16 


15 


16 


17 


.08  .06  .09 

621  **]   18 

70   71  60   59 

47j   52i  48 


.04  .09 
0 

78 

40 


.07  .10 

1*1  9 

79;  80 

431  53 


.12  .11  .08 
151   98 

TO   65  65 

5*1  49  50 


.09  .06 
33   43 


.12 

.06 

70 

21 

51 

50 

38 

35 

.11 

ft 

123 

59 

.13 

ft 

142 

117 

56 

m 

36 

* 

.15 

.17 

96 

63 

* 

ft 

65 

36 

- 

- 

.07 
21 
55 


.07 
11 

.37 
13 
56 
36 


2.04B 
866 


2.04 

862 

60.8 

44.7 


2.00 
969 


3.0* 
2474 
65.1 
46.8 


2.74 
1146 


2.28 
719 


2.56 

424 

72.6 

43.7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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M 

OBSERVATION 

d 

z 

U 

U 

g 

Z 

o 

TIME  AND 

z 

o 

0 

§ 

P 

p 

TABLES 

STATION 

£ 

Xn 

I 

COUNTY 

< 

a 

< 

3 

s 

< 

OBSEBVER 

i 

5: 
| 

5| 

if 

is 

ABBOTT 

one  6 

04 

SCOTT 

i 

35  04 

94  12 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

03 

35  54 

91  05 

256 

7A 

ruby  e.  Owens 

ALUM  FORK 

0130 

05 

SALINE 

34  48 

92  52 

780 

5P 

5P1 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

04 

YELL 

93  29 

854 

7A 

REBA  y.  SWAIM 

AMITY  3  NE 

l  15-:' 

CLARK 

34  17 

93  26 

475 

ALTA  F.  GARNER 

ANT01NE 

0178 

PIKE 

34  02 

93  25 

285 

8A 

OWEN  B.  HENDRIX 

APLIN  1  W 

0188 

i 

3*  58 

93  00 

400 

6P 

HOBART  WATTS 

APPLETON 

019b 

POPE 

35  25 

92  53 

522 

'.I 

CLOSED  9/30/66 

ARKADELPHIA 

■  ■  2  2  - 

08 

34  07 

93  03 

200 

6P 

7A 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

023* 

09 

DESHA 

2 

33  37 

91  12 

145 

7A 

CLARENCE  L.WESTMQRELANO 

ARKANSAS  POST 

0240 

06 

ARKAN5AS 

I 

34  02 

91  21 

178 

SS 

SS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

ATHENS 

3300 

HOWARD 

34  19 

93  58 

960 

PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUSTA 

0326 

06 

WOODRUFF 

35  18 

91  22 

218 

6A 

TOMM1E  D.  PEEBLES 

BALO  KNOB 

0390 

WHITE 

35  18 

91  34 

2  30 

*p 

bP 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

INDEPENDENCE 

35  49 

91  47 

671 

sp 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESV1LLE  L  ANO  0  1 

0460 

05. 

INDEPENDENCE 

36  45 

91  38 

bp 

DONNIE  BRYANT 

BEE8E 

"l 

WHITE 

91  63 

250 

0.  C.  HENRY 

BEECH  GROVE 

0534 

03 

GREENE 

36  11 

90  3B 

298 

BA 

R.  B.  HAMMOND 

I3EE0EVILLE 

0536 

03 

JACKSON 

36  26 

91  06 

221 

6P- 

6P 

P.  M.  BRECKENRIOGE 

BENTON 

0582 

05 

SALINE 

6 

34  33 

92  37 

285 

5P 

etta  c.  Burks 

BENTONVRLE  5  WSW 

0586 

01 

BENTON 

1 

36  21 

94  17 

1264 

5P 

7A 

CENTERTON  STATE  HTCHRY 

BERflYVILLE  4  NW 

01 

CARROLL 

36  24 

1160 

7A 

: 

EDWIN  L.  CHAMPL1N 

BIG  FORK 

0664 

POLK 

34  29 

1100 

ANNA  M.  LUES 

9IS--1ARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34  18 

93  09 

7A 

MRS.  LOUISE  H.  YATES 

SLACK  ROCK 

0746 

LAWRENCE 

36  07 

91  06 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0764 

GARLAND 

3 

34  36 

93  11 

42  6 

BA 

BA 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

04 

YELL 

1 

35  06 

93  39 

426 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

0800 

NEVADA 

33  41 

93  09 

360 

7A 

R.  P.  PLYLER 

BlyThEvIlLE 

0806 

03 

MISSISSIPPI 

35  55 

B9  54 

252 

5P 

7A 

J.  HAROLD  HAMBY 

80NNER0ALE 

0820 

-T? 

HOT  SPRING 

3 

34  2  3 

93  23 

1000 

7A 

0.  E.  KETCHUM 

BOONEVILLE  6  NW 

0825 

0  4 

LOGAN 

1 

35  12 

93  59 

600 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  7  NE 

0826 

LOGAN 

1 

35  13 

93  50 

730 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  6  NNE 

0827 

LOGAN 

1 

36  13 

93  54 

610 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE 

0830 

LOGAN 

1 

36  09 

93  55 

511 

c 

CLEO  E.  YANDELL 

30TKINBURG  2  S 

92  28 

1200 

c 

MARY  C.  PEARSON 

80UGHT0N 

0846 

NEVADA          3 

93  20 

235 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

1 

36  21 

94  00 

470 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

0888 

04 

FRANKLIN 

36  16 

93  59 

500 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

8PINKLEY 

MONROE 

34  53 

91  12 

205 

7A 

C  H 

RICHARD  K.  WIES 

BUFFALO  TOWER 

1010 

01 

NEWTON 

7 

36  52 

93  30 

2578 

7A 

WILLIAM  R.  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36  22 

92  34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

8UR0ETTE 

1052 

MISSISSIPPI 

2 

89  57 

240 

6P 

CABOT  4  SW 

1102 

PULASKI 

34  57 

92  04 

"  289 

B.  M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

02 

IZARD 

36  07 

92  08 

400 

AUSTIN  D.  HARRIS 

CAMDEN  1 

1152 

08 

OUACHITA 

3 

116 

5P 

C  H 

MIXON  M.  BAILEY 

CARLISLE  1  SW 

1224 

LONOKE 

1 

34  47 

91  45 

235 

BA 

JOHN  L.  TAtT 

CARPENTER  OAM 

1238 

05i  GARLAND 

34  27 

93  01 

405 

7A 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

1442 

06|  MONROE 

34  41 

91  18 

172 

5P 

7A 

JOE  V.  HAVENER 

CLARKSVILLE 

JOHNSON 

1 

35  28 

93  28 

436 

6P 

6P 

DR.  IRVING  T.  BEACH 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1457  04 

JOHNSON 

1 

3*  32 

93  25 

840 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  ' 

CLINTON 

1492 

02 

VAN  8UREN 

7 

35  35 

92  28 

510 

7A 

EARL  B.  RID01CK 

COMBS  3  SE 

1582 

01 

MADISON 
NEWTON 

] 

36  48 
36  05 

93  48 
93  IB 

1400 
2166 

c 

OTTO  DAVIS 
JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1596 

FAULKNER 

1 

36  05 

92  2B 

316 

5P 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1&3; 

CLAY           1   7 

36  24 

90  35 

293 

bP 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

04 

POLK            4 

34  26 

94  25 

1050 

7A 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  7  5 

1730 

ASHLEY          3 

91  56 

175 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

PULASKI        |   1 

34  42 

92  27 

350 

7A 

DAISY  1  E 

1814 

PIKE 

3 

34  15 

93  43 

650 

7* 

: 

FERNA  JONES  TEDOER 

DAMASCUS 

1829 

05 

FAULKNER 

1 

36  22 

92  25 

705 

7* 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

1634 

04 

YELL 

1 

35  03 

93  24 

370 

7« 

JOSEPH  A.  MOUDY.  JR. 

DANVILLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

35  04 

93  24 

370 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DAROANELLE 

1838 

YELL 

1 

35  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

JACK  E.  BURKS 

L9*B 

07|  SEVIER        i  "4 

34  02 

94  21 

420 

5P 

7* 

0.  TUCKER  VASSER 

DERMOTT  3  NE 

1962 

09i CHICOT          2 

91  23 

143 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

1968 

06'  PRAIRIE       |   7 

91  30 

5P 

C.  J.  RISTER 

DEVILS  KNOB 

1982 

■>3  24 

2350 

MRS.  GLORIA  M.  VICKERS 

OIERKS 

2015 

HOWARD 

34  07 

94  02 

422 

5P 

THOMAS  F.  HINSLEY 

DUMAS 

2148 

OESHA 

2 

33  53 

91  29 

162 

7A 

:  h 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  OORAOO  FAA  AIRPORT 

2300 

OB 

UNION 

3 

33  13 

92  48 

252 

MID 

MIC 

M 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33  07 

91  16 

135 

5P 

5F 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

31.  24 

93  44 

1465 

6P 

:  h 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE  1  NE 

2)66 

02 

36  05 

91  37 

490 

SS 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE  FAA  flP 

2443|  01 

36  00 

94  10 

1251 

MID 

MIC 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2444|  01 

WASHINGTON 

36  06 

94  10 

1270 

: 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

foroyce 

25V: 

08 

■ 

33  49 

92  26 

264 

5P 

51 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

07 

LITTLE  RIVER 

33  43 

94  24 

400 

: 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2664 

06  ST  FRANCIS 

5 

36  01 

90  47 

261 

5P 

: 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

2574 

5EBAST1AN 

1 

35  20 

94  22 

447 

MID 

MIC 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35  39 

94  09 

79  3 

5P 

7( 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

2670 

07 

HEMPSTEAD 

33  37 

93  48 

260 

8/ 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

36  Ofl 

91  27 

200 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

2794 

SEARCY 

35  59 

92  43 

595 

5P 

:  h 

GLENWOOO 

2842 

PIKE 

93  32 

547 

7t 

AUSTIN  L.  SWINDLE 

GRAVELLY  4  E 

2922 

YELL 

34  53 

93  38 

451 

It 

GEORGE  W.  OOGEN 

GRAvETTE 

2930 

01 

BENTON 

: 

94  28 

1250 

5« 

S 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

2946 

CARROLL 

36  18 

93  22 

1300 

RALPH  L.  BANTA 

GREENBRIER 

2962 

Q' 

FAULKNER 

35  14 

92  23 

360 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBASTIAN 

] 

36  13 

94  15 

DOROTHY  M.  BEEN 

&REERS  FERRY  DAM 

2978 

02 

CLEBURNE 

35  31 

92  00 

527 

7A 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GURDON 

3074 

08 

CLARK 

31  56 

93  09 

210 

71 

roy  s.  robbs 

HAMBURG 

i-jBB 

ASHLEY 

33  14 

91  48 

177 

6f 

ALLEN  J.  LINDER 

harrIson 

3132 

02 

BOONE 

36  19 
36  14 

91  29 

93  07 

362 

1150 

6P 

7i 

: 

THERESA  DONALDSON 
BEA  GRAY  3EFNE 

HflRPI5.0N  FAS  AIRPORT 

316! 

BOONE 

36  16 

137D 

Mir 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

l 

36  28 

92  58 

5C 

MRS.  ETTA  G.  LAUNIUS 

HELENA  5  NW 

3242 

90  40 

220 

DURWOOD  E.  JOHNSTON.  JP 

HOPE  3  NE 

07 

HEMPSTEAD 

3 

375 

Bfl 

S 

8/1 

RUTH  HAMILTON 

HOPPER 

MONTGOMERY 

3 

34  22 

93  41 

700 

7 

AVADELLE  WHISENHUNT 

HORATIO 

3442 

07 

SEVIER 

33  56 

94  22 

331 

^ 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

H46< 

35 

GARLAND 

34  31 

93  03 

710 

SP 

5 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICF 

354 

ni 

MADISON 

36  05 

93  44 

MAY  PEARL  HARKLEY 

HUTT1G  DAM 

3556 

UNION 

33  02 

92  05 

6C 

: 

U  6  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

LITTLE  RIVER 

30C 

It 

W.  E.  MCDOWELL 

3600 

NEWTON 

■ 

36  01 

93  11 

B57 

7 

JAMES  6.  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

370' 

0^ 

GARLAND 

34  42 

9  3  04 

730 

LURA  B.  SYKES 

JONESBORO 

CRAIGHEAD 

35  50 

90  42 

345 

7 

BENEDICTINE  SISTERS 

KEISER 

3821 

MISSISSIPPI 

_ 

90  06 

232 

MAXSIE  TAYLOR 

KEO 

3862 

LONOKE 

34  36 

92  00 

23C 

7C 

R.  A.  WALLER 

KlNGSLAND  3  SSE 

J90A 

0  6 

CLEVELAND 

33  50 

92  16 
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: 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LEOLA 

LITTLE  ROCK 
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LURTQN 
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I  HOME  C  OF  ENG 
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OOELL  3 
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SEARCY 


SHERII 
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SPARKMAN  3  WSW 

STAMPS 
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STORY 
STUTTGART 
STUTTGART 
SUBIACO 


riNG 

IYNNE 
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CLOSED    STA 

iPPLETON 
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POINSET 
SEARCY 
SEARCY 
IZARD 


CONWAY 

MONTGOMERY 

LOGAN 


HOWARD 
HOWARD 
CRAWFORD 


6005 

02 

6  CO  7 

04 

04 

07 

6102 

05 

01 

6253 

6352 

04 

6376 

06 

63BO 

03 

6403 

02 

6  SO  6 

03 

6S66 

OS 

6586 

02 

676fl 

08 

6804 

07 

bB?   - 

09 

6890 

07 

6916 

6920 

6928 

7038 
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7048 

(W 

03 

7562 

OH 

7712 

06 

7  744 

0? 

7772 

7950 

B052 

80  84 

02 

0196 

0  4 

VAN  BUREN 

BENTON 

OALLAS 


SCOTT 

LAWRENCE 
BRADLEY 
CRITTENDEN 


36  03 
36  05 
3*  35 


36  03 

90  29 

35  IB 

93  43 

36  16 

93  48 

36  16 

90  35 

34  48 

93  67 

36  57 

93  IS 

35  03 

92  48 

34  13 

92  01 
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91  56 
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93  12 

36  16 

90  59 
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16 
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93 

09 
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91 

OB 

36  27 

90 

08 
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91 

50 
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»] 

45 

34  27 

97 
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35  39 

92 

19 

36  11 

94 

33 

33  54 

92 

54 

3"»  22 

93 

33  57 

91 

47 

34  42 

93 

31 

34  29 

91 

32 

34  26 

26 

31  18 

93 

39 

33  06 

93 
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00 
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94 

06 

36  19 

91  52 

35  41 

93  57 

34  57 

93  28 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
MABEL  L.  FORRESTER 
ETHEL  PUMPHREY 
PIERCE  A.  REEDEP 
U  5  WEATHFR  BUREAU 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
LOLA  0  JOHNSON 
JAMES  C.  HODGES 
EARLE  E.  GRAHAM 


1RKANSAS  I 


CO. 


<RS.  JUANITA  COOPER 
IICHARD  W.  ST.  JOHN 
I  5  ENGINEERS 

*ADIO  STATION  KHBM 


ARK  POWER 

ANO  LIGHT  CO 

U  S  CORPS 

OF  ENG 

NEFPS 

PERRY  D. 

■1ALLETT 

WILLIAM  E 

.  BLACK 

ARKANSAS 

■ORESTR 

COMM 

RADIO  STA 

U  S  CORPS 

OF  ENG 

NEE*S 

NELL  A.  TAPLEY 

HENRY  G. 

•  RVIN 

U  5  CORPS 

OF  ENGINEERS 

UN1VERSIT 

Y  OF  AR 

ANSAS 

EDNA  J.  ta 

MRS.  NONA 

L.  HAI 

EY 

ELSIE  F. 

WARD 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
RS.  CLARA  W.  HURST 
S  FOREST  SERVICE 


J.  T.  HARGIS 
ALLEN  HARMON 
MRS.  GUY  E.  COOI 
BURNS  WAKEFIELD 
VIRGIL  0.  MELSOI 
RADIO  ST 
DOYLE  C.  TREAT 
U  S  SOIL  CONS  SEI 
INACTIVE  10/1. 
60MAR  K.  HANSARD 


KDRS 


ETHEL  CARLTON 

A.  0.  HOL8ROOK 

HARRY  w.  WHITE 

U  S  FED  AVIATION  AGENC 

MRS.  WILLIE  GARRETT 

MRS.  NORMA  T.  JONES 

9ENE01CT1NE  SISTERS 

PEARL  NEWTON 

JOHN  W.  TEETER.  JR. 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

EULICE  MARKLE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 


ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
HOWARD  FOWLER 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
J.  H.  FONOREN 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

GILLIS  R.  NEELEY 
ALGER  B.  POMEROY 

ADAH  C.  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
REEDIS  ALLEl 


DR.  IRV1I 


Mil 


MATTIE  0.  MIZELL 
HUBERT  A  BAKER 
8URNICE  FRI2ZELL 


1EW  SUBIACO  ABBEY 
I0ELLE  O.  NORWOOD 
J  S  WEATHER  BUREAU 


ON  AGENCY 
COMM 


THOMAS  W.  CONE 

U   S   FOREST    SERVICE 
MILES    B    TURNER 


GE  CODE:      1-ARKANSAS    2-MISSISSIPPI    3-OUACHITA    4-RED    5-SAINT  FRANCIS    6-SALINE    7-WHTTE 


REFERENCE     NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Sta 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS". 


ARKANSAS 
NOVEMBER    1966 


.  Field,   Little  Rock,    Arkans 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  1 
are  the  sums  of  the  negative  deoartures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  i 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


Monthly  degree  day  totals 
tor  sum  of  wind  directions 


OBSERVATION  TIME:  The  Statioi 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  obs 
lion"  table.   "Daily  Temperature"  ta 


dex  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savi 
ation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..,  C.S.T.  Data 
,    "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  a 


I  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
i  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  meas 
for  successive  observations,     consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL:        Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  < 


nd"  table. 


l  the  '  Seasonal  Snowfall  '  table. 


slee' 


an  ..1    i 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  i 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


and  sleet.     Entr 


!  of  this  bulletir 


;  taken  from  different  points 
now  on  ground  include  snow, 


ind  the  Station  Index. 


+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

■h-  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of 

M  One 


1  snowfall. 


>  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

sentially  accurate  but  i 


:ing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  : 
y  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 


R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  i 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ii 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tl       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod- 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  eitl 


s  indicates  that  the  the 


.  shelter  located  on  the  roof  of  s 


■ived  too  late  to  be  i 


General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,    D.    C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.  ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  45  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscripts 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Super 


icludes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
ndent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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24 

5 
7 
5 
5 

2 

2 
1 
3 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
DECEMBER   1966 


Temperature 


MORRILTON 
NIMROO  0AM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 


DIVISION 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

DIVISION 


SOUTHWEST  07 

OE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 


08 


ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

DIVISION 


SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

DIVISION 


52. 8M 
53.4 


53.1 
51.0 
51.9 
52.9 
53.2 

50.6 
51.  3M 
53.0 
52.0 
52.6 

53.9 
50.5 
50.9 
49.  6M 


52.  8M 

53.7 

52.5 

55.5 

54.7 

51.9 
55.0 
54.5 
53.6 


53.2 

56.  5M 
54.5 
54.2 
55. 7M 

56.  1M 
53.4 
55. 2M 
56.2 


56.0 
54,4 
53.4 
56.7 
55.8 

55.9 
52.6 
56.  2M 
54.1 

54.  6M 


30. 2M 
34.6 


35.5 
31.3 
33.0 
35.5 

36,0 

34.5 
32. OM 
33,9 
33.4 
33.3 

36.3 
34.1 

31. 3M 
30.  2M 


31. 8M 
32.1 
32.0 
28.  9M 
30.4 

29.5 
35.2 
35.2 
35,9 


34.8 
35. 8M 
35.8 
36.0 
35. 3M 

36.2 
35.1 
34. 8M 
36.2 


38.1 
35.8 
36.3 
38.5 
37.5 

36. OM 
36.7 
36.2 
35.8 
35. 8M 


i   | 
t  z 


41.  5M 
44.0 


44.3 
41.2 
42.5 
44,2 
44.6 

42.6 
41. 7M 
43.5 
42.7 

43.0 

45.1 
42.3 
41.  1M 
39. 9M 

42.8 


42. 3M 
42.9 
42.3 
42. 2M 
42.6 

40.7 
45.1 
44.9 
44,8 

43.1 


44.0 
46,  2M 
45,2 
45.1 
45, 5M 

46. 2M 
44.3 
45, OM 
46.2 

45.3 


47.1 
45.1 
44.9 
47.6 
46.7 

46. OM 
44,7 
46.  2M 
45.0 
45. 2M 

45.9 


.3 

1.6 


-  1.3 


.2 
2.4 


80  7 
79  7 
78 


20 
19 
20 
19  24 
18  24 


No.  of  Days 


750 
653 


646 
739 
700 
647 
638 

693 
722 
670 
688 
682 

618 
701 
772 
771 


706 
695 
705 
712 
701 

756 
628 
632 
636 


653 
605 
623 
621 
618 

596 
652 
601 
582 


563 
617 
625 
546 
572 

621 
632 

589 
621 
607 


0 
0 
0 

0   0 
0   0 


Precipitation 


•   I 


3.62 


3.97 
4.77 


4.61 
6.10 
3.75 
4.33 
4.97 

6.67 
4.58 
4.39 
4,97 
4,34 

4.83 
4.79 
5.15 
8.51 

5.14 


3.04 
4.39 
5.14 
3.37 
4.73 

4.48 
5.90 
5.60 
5.77 

4.71 


4.40 
4.36 
5.77 
4.89 
5.15 


5.51 
4.84 
4.96 

4.99 


6.68 
6.48 
4.73 
6.59 
4.55 

4.45 
3.96 

6.92 
4.66 

5.45 


.68 
1.24 


1.62 

1.22 

.35 


.18 
.78 
.22 


1.03 
.53 


1.78 
1.62 


1.09 
3.08 
1.90 
1.76 

3.05 

1.71 
1.94 
1.50 
1.95 
1.75 

2.50 
1.95 
1.80 
4.80 


1.52 
2.41 
2.48 
1.26 
2.42 

2.08 
3.00 
2.32 
2.87 


2.23 
1.57 
1.39 
1.42 
1.10 

1.53 
2.65 
2.99 
1.78 


1.70 
2.65 
1.96 
2.42 
1.55 

1.69 
1.81 
2,50 
2.70 
1.06 


,0 
1.5 
1.0 

1.0 

1.0 

.5 

2.0 

T 

1.0 
.5 

2.0 

1.0 


.0  0 

T  0 

.0  0 

T  T 

.0  0 

.0  0 

,0  0 

.0  0 

T  0 


10 


4 
4 
3 

9       3 
8       3 

2 
2 

3 
5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 

DECEMBER 

1966 

Station 

O 

Day  of  Month 

12 

3 

4  | 

5  | 

6 

7    | 

8 

9 

10   j   11    |   12 

13  |  14  |  IS 

16  |   17   |    18 

19   20   21 

22 

23 

24 

25  |  26   |   27 

28      29      30 

31 

•   •   « 

NORTHWEST           01 

8ENT0NVILLE  5  WSW 
BERRYVILLE  4  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVIUE  FAA  AP 

2.42 
2.49 
3.20 
2.73 
2.95 

•  01 

.08 

.01 

■  20 
.39 

.20 
.31 
.68 

.03 

.14 

T 

.06 

.35 

.45 

* 
.23 

.43 

.03 
.68 

T 

T 

T 

T 

l.u 

.48 
1.10 
1.00 
1.03 

.13 

.40 
.10 

.21 

.19 

« 

•  61 

ft 
T     .90 

.38 
.44   T 

•  52 

•  26 

T         .15 

.10  . 
.10  . 
.10  . 

T    . 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

2.35 

2.07 
1.72 
3.39 
2.42 

T 

T 
T 

T 

.11 
.19 

•  03 
.11 

.09 
.02 

.16 

T 

.31 
.15 
.10 
.77 
.05 

T 

.04 

T 
T 

T 

.02 

.55 

.31 

1.18 

.45 
.72 

1.08 
.31 

1.56 
.11 

.78 
.61 
.02 
.67 
T          .61 

T 

.35 

.01        .13 

.15  . 

.09  . 
.02  . 

.09  . 

T    . 

HUNTSVILLE 
JASPER 

LEAO  HILL 
LURTON 
ODELL  3  N 

2.65 
3.12 
1.73 
3.92 
2.59 

T 

T 
T 

T 

•  30 

,06 

T 

.28 

.16 

.30 
T 

.40 
.31 

T 

.10 
.18 
.18 
.08 

T 
.41 

T 

1.55 
1.57 
1.15 
.27 
•  83 

.25 

.40 
.53 
.40 
.49 
.36 

.25 

.51 

1.96 
.33 

.15  . 

.05  . 
T    . 
.08  . 
•  92  . 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

2.51 

2.24 

•  26 
.07 

.12 

-  .10 

.88 
.47 

.02 

T 

T 

T 

•  60 

.75 

.06 

.64 
T    "  .20 

.37 

•  11  • 
.10  . 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

3.80 
4.7S 
2.74 
3.45 
4.67 

T 

T 

.02 

.19 
.71 

•  32 

.05 

•  47 

.10 
.36 
.05 
.20 
.2* 

•  36 

T 

.25 

.02 
.15 

.35 

.15 

.05 
.05 
.54 

.26 

.41 

.32 
.01 

1.20 
.70 
.71 

1.21 
.81 

.12 
.18 
.15 
.28 
T 

.05 
.79 

T 

.40 

.30 

1.03 
1.32 

1.09 
.85 
2.00 

.16  . 
.14  . 
.12  . 
.07  . 
.13  . 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

3.51 
3.00 
4.14 
3.69 
3.32 

T 

•  44 

•  12 

.42 

.50 

.2* 
.17 
T 

.15 

1.11 
.05 
.20 
.03 

T 

.07 
.70 

.10 

.05 
.04 
T 

T 
T    T 

.32 

1.05 
1.77 
1.39 

.12 

1.73 
.40 
.42 
.27 

.03 

.40 
.26 
•  23 

.98 
.96 
1.22 

.75 
.75 

.10  . 
.09  . 

T 
.03  • 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 

2. 87 
2.98 
4.53 
4.27 

T 

T 

.34 

•  25 

•  42 
.69 
.20 

.05 

.39 
.03 

.59 

T 
.07 

.15 

.11 
.16 

.09 
.40 

T 

.10 

.91 
.91 
.13 

2.10 

.18 
.05 

1.15 
1.12 

1.24 

1.06 
1.56 
.07        T 

T 

.05  . 

.06  . 

NORTHEAST           03 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEECH  GROVE 

3.67 
4.40 
3.42 
4.14 
2.86 

T 
T 

.06 
.41 

.60 
.36 
.45 
•  41 
.06 

.11 

T 

.11 

.19 
.11 

.14 
.12 

.03 
.85 

.06 
.20 
.05 

.15 
.01 

.04 

.10 

T 

.04 

T 

T 

.05 
.25 

.97 
.40 

.15 

.77 
.06 

T 

1.44 
1.50 
.08 

2.24 
1.04 
.50 

2.10 
1.80 

.11  . 
.19  . 

T   . 
.08  . 
.10  . 

BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BURDETTE 
CORNING 

3.50 
6.68 
6.95 
3.54 

T 

T 

T 
.01 

.01 

.51 
.57 

•  63 

•  34 

.06 
.21 

.07 

.50 
.03 
.15 
.52 

.06 
.06 

.21 

.01 

T 
1.20 
1.93 

.13 

T     T 
.82   .10 
.32 
.06 

.19 

T 

.24 
.28 
.25 

.06 
.50 

.34 

T 
1.24 

1.92 
2.90 
2.12 
1.98 

.11  . 
.13  . 

.06  . 
.09  . 
.09  . 

GEORGETOWN 
JDNESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

4.15 
3.57 
6.7C 
6.20 
5.58 

T 
.04 

.05 
.05 

T 
T 
.03 

.25 

.32 

.31 
.10 
.30 

T 

.05 
.15 
.20 
T 

T 

.13 

.13 

T 

.02 

T 

T 
T 
.05 

.12 
.20 

1.19 

1.45 
1.43 

T 

.12 

.72   .04   T 

.07   .02 

T     T 

T    T 
T 
T 

.04 

.50 
.41 
.15 
2.00 
.51 

T 
.18 

.23 
1.00 

.45 
T 

1.00 
1.32 

2.62 

2.04 
3,60 
•  40 
1.69 

.21  . 
.12  . 
.10  . 
T    . 
.13  . 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  I 

SAINT  FRANCIS 

D  4.18 
6.16 
4.36 
3.36 
4.33 

D 
.01 

.03 
.20 

T 

.01 
.02 

T 

.41 

•  30 
.60 
.42 

•  42 

T 

.14 

T 

.02 
.04 

.18 

.32 
.42 

.52 

.05 
.14 
•  02 

.17 
.53 
.47 

.01 
1.32 

.04 

.82 

.02 

T 
.01 

.45 
.45 
.57 
.34 
.08 

.09 
.15 

.12 

.16 

1.05 
1.05 

2.54 
3.50 
1.17 
.43 
1.B4 

.12  . 

.10  . 

.92  . 

T    . 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

4.95 
3.98 

T 

.07 

.43 
•  51 

.02 
.28 

.03 
.12 

T 
.05 

.06 

.98 
T 

.04   .01 

.13 

.18 

.77 

.03 

.81 
1.80 

2.20 

.09        ,07 

.22  . 

.03  . 

WEST  CENTRAL        04 

ABBOTT 

»LY 

BIG  FORK 

600NEVILLE 

CLARKSVILLE 

4.14 
3.72 
2.18 
3.10 

T 

T 
T 

T 
.24 

.43 
•  49 
.10 
.08 

.12 
.27 
.02 

•  04 

.58 

.34 
.02 
.05 

.06 

T 

T 

.03 

.02 

.02 

.42 
.61 
.63 
.49 
.73 

.07 

.17 

.48 
.27 
1.89 

.88 

1.26 
1.08 

2.30  . 

•  22  • 

•  11  . 

•  09  • 

COVE 

DANVILLE 

DAROANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

3.36 
2.54 
2.93 
3.77 
1.96 

T 

.01 

T 

.03 

.01 

.25 

.27 

•  33 
.45 

•  35 

.20 
.05 
.15 
.47 

.01 
.15 

•  08 
.02 
.13 

•  13 

.10 

.08 
.05 

T 
T     T 
T 

.44   .03 

T 
T 

T 

.62 

.33 

•  48 

•  63 

.77 
.09 

.05 
.03 

.02 

.54 
.31 
.41 
.73 
T     .81 

1.25 
1.10 
1.05 
•  86 

T          .07 

.24  . 
.15  . 

.11  . 
.11  . 

.01  . 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  A  E 
GREENWOOD 
HECTOR 

MENA 

2.96 
2.66 
1.98 
3.18 
3.19 

T 
T 

T 
T 

T 

.11 
.25 
.32 
•  26 
.25 

.79 
.02 

.06 
.18 

T 

T 

T 

.02 
.19 

.13 

T 
.07   .02 

•  96 
.48 
.42 
.65 
.30 

.04 
.24 

.04 

T     .50 
.51 
ft 

.64 
.61 

.43   T 
1.06 

.90        T 
1.35 
1.33 

•  13  . 
.19  . 
.10  . 

•  22  • 
.20  • 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 
OZONE 

2.65 
2.13 

2.44 
4.18 

T 

T 
T 
T 

.18 
.14 
.12 
.78 

.49 
.22 
.25 
.48 

.03 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.70 
.49 
.69 
.55 

T 
.36 

.03 

.76 
.38 

.60 
1.00 

.36 
.39 
•  66 
1.37   T 

.13  . 

•  15  . 
.09  . 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  A  N 

SUB1AC0 

1.64 
1*80 
3.05 

T 

T 

T 

.07 

•  24 

•  10 
.24 
.24 

.21 

T 
T 

.15 

T 

.03 
.14 

T 

.03 

.10 

.40 
.47 
.63 

.40 
.28 
1.56 

.37 

.45 

.74   T 
.06        T 
1.26 

•  15  . 

•  It  • 

.13  . 

WALDRON 
WHITE  ROCK 

2.71 
3.51 

T 

.26 
.16 

T 

1.14 

.13 

.33 

.52 
.90 

.10 

.32 
.55 

1.02 
.67 

.16  . 
.16  . 

CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

APLIN  1  W 

BENTON 

BISMARCK  2  SE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

4.02 
4.63 
4.18 
4.22 
3.93 

T 

T 
T 

.05 

T 

T 

.29 
.28 
.25 

.34 

T 

.74 

.07 

.02 

.08 

T 

.04 

.40 

T 

.05 

T 

T 
T 

.02   T 

T 
.05 

T 

.20 
.65 
.80 
.72 
.25 

T 
.02 

.02 

1.70 
2.76 
.49 

.53 
.83 

.97 

2.30 

2.40 
2.19 

.16  . 
.19  . 
.22  . 
.27  . 
.19  . 

BONNEROALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

4.14 
3.95 
4.84 

T 

T 

.03 

T 

.40 
.26 
.83 

.02 
.34 

.02 
.11 

.10 

.05 
T 

.25 
.02 

.01 

.35 
.01 
.03 
.06 
.02 

.42 

•  28 

•  63 

•  65 

T 

.07 
.09 
.03 

.95 
.62 
.69 
.52 

.56 

2.40 
2.25 
2.06 
2.05 
2.10 

.19  . 
.25  . 
.30  . 
.20  . 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

4.86 
4.08 
5.11 
4.31 
5.10 

.01 

T 

.01 

•  46 

•  32 

.38 
.27 
.14 

.22 
.01 
.05 

T 

.04 
.03 
.15 
.05 

•  80 
.03 
.25 

•  25 

.07 

.01 
.97 
.23 

T 
.08 

.02 
T     T 
T     .02 

.23   T 

T 
.04 

•  64 
.52 
.18 
.46 

•  68 

.11 

.05 
.03 

.53 

2.55 

.10 
3.01 
.37 

1.82 

.38        T 
2.75 

.23 

2.97 

.20  . 
.23  . 
.21  . 

.30  . 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 

M0RR1LT0N 

NIMROD  DAM 

4.21 

4.45 
4.14 
3.62 

T 

T 
T 

T 

T 
.02 

.04 

.19 
.26 
.17 
•  35 

.01 
.04 

T 
.03 

T 

.04 

T 
.23 

.02 

.01 
.06 
T     .03 

T 

.42 
.53 

.21 
.30 

•  66 

•  60 

.01 
.09 

T    3.06 

2.92 

T    1.62 

.42 

•02        .24 
.26 
1.35        T 
1.75 

.01  . 
.03  . 
.24  . 
.18  . 

is  following  Station    Indoi. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


OWENSVILLE 
PERRY 

REMMEl  DAM 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CARLISLE  1  SB 

CLARENDON 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  S  NW 
KEO 

MADISON 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  E5E 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  I  E 
DE  OUEEN 
OIERKS 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INOEX 

LANGLEY 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE  3  £ 

OOEN  2  w 

OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 


SOUTH  CENTRAL       08 

AMITY  3  NE 
ARKADELPH1A 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FOROYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOKOBAY  LOCK  AND  DAM  8 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  7  S 
OERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUOORA 

HAMBURG 

MONT  I  CELLO 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 


3.51 
6*10 
3.75 


5.77 
4.89 

•..31. 
5.15 


Day  of  Month 


9.26 

4.55 
4.45 
3.9. 


28 

.01 

.01 

.41 

)J 

T 

T 

.92 

24 

.05 

.05 

1.09 
T 
.02      .02 


1.60 
1.7 
1.60 


•  01      ,45      .05 


T  2.60 

.03    1.70    1.52 

2.65 

T  1.96 

.32    2.42 


03 

.94    1.42 

.55     .ec 

•40      .25 

.84      .02 

2.50 

01 

2.70 

13 


14       15 


16      17      18 


.45 
•  85 


.78      .23 
T 
1.23      .39 


T 

.15 
.11 
.48 

.25 

.41 

T 
.06 

•  15 

.14 

22    I   23       24 


•  47      T 
.56      .06 
.65      ,01 


.47 
1.52 
.67 


28      29      30      31 


2.14 
1.78 
2.41 
1.45 


10      .60 

2.30 

.55 

2.29 

.56 

1.26 

.84 

2.42 

.72 

2.08 

•  55 

2.62 

2.55 

•  55 

1.18 

10    3.00 

.47 

T 

.37 

3.30 

.48 

2.61 

.04 

.23 

1.57 

.10 

.20 

T 

.02 

.85 

1.42 

T 

.39 

2.57 

.15 

.45 

1.10 

.08 

.28 

•  63 

.34  1.35 
.19  .93 
.49    1.96 


Station 


FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Win 
(Speed   - 

d 

m.p.h. 

ReUtive    humidity  ivingti  - 
percent 

Number  of  de 

ys  with  precipitation 

3.8 

ill 

!  8,1 

! 

+■»  a 
a  o 

cd  -H 

•H    U 

3    V 
W   Ih 

c 

<S  -O 
•p   © 

i-»   © 

a  a 

0)  CO 

S 

• 

1 

i    * 

0 
g        1 
l-ol 
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■ 
1 

•  $ 
25 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID             6    AM          NOON          6    PM 

s 

1 

3 

8 

4 

8 

I 

8 

M 

n  a 

I 

ill 

■5*1 

5 

1.2 

7.9 

26 

S 

08  + 

77 

79 

60 

65 

5 

4 

i 

2 

0 

0 

12 

49 

6.1 

1 

1.4 

8.9 

26 

N 

23 

78 

82 

64 

70 

4 

5 

4 

0 

0 

1 

14 

41 

7.3 

17 

1.2 

8.7 

" 

- 

- 

82 

87 

75 

72 

4 

6 

6 

0 

1 

1 

18 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

DECEMBER   1966 


Day  Of  Monlh 


11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


NORTHWEST  01 

BENTONVILLE  5  WSW 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVIUE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

II     ft      ft 
NORTH  CENTRAL       02 
CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
YELLVILLE 


NORTHEAST 

ALICIA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESV1LLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 


03 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


40   33 
22   19 


46   35 
22   IS 


45   27 
22   23 


42   37 
24   22 


41   32 
22   20 


48   36 
25   22 


41   25 
23   20 


46   44 
21   21 


52   39 
26   21 


47   40 
24   20 


42   35 
22   22 


46   35 
28   23 


52   44 
27   22 


52   41 
21   18 


64   54 
31   24 


47   35 
27   19 


54   41 
25   22 


50   44 
28   19 


58   44 
27   21 


51   41 
28   22 


45   36 
25   19 


49   41 
30   24 


53   41 

31   25 


58   46 
29   21 


50   44 
26   23 


49   44 
31   24 


47   40 
30   23 


46   37 
27   20 


51   43 
29   21 


53   47 

28   24 


54   47 
28   24 


49   43 
33   25 


53   40 
30   22 


61   71 
47   59 


60   70 
47   50 


62   72 
49   62 


62   70 
44   53 


61   72 
47   60 


59   69 
44   59 


60   70 
49   60 


62   72 
47   59 


59   73 

45   58 


60   70 
48   56 


61   73 
46   59 


47   57 
33   44 


45   54 
31   42 


51   60 
31   43 


35   54 
23   31 


47   51 
30   39 


47   59 
31   40 


34   52 
21   32 


35   53 

23   33 


45   55 
30   43 


50   59 
33   45 


65   64 
46   54 


60   68 
47   53 


57 
43 


53   62 
43   43 


54   65 

43   50 


52   58 
36   46 


56 

67 

43 

46 

54 

64 

41 

51 

75   72 
56   42 


75   71 

60'  43 


76   69 
66   37 


75   73 
68   44 


76   70 
56   40 


74   69 
62   43 


74   67 
61   38 


76   72 
62   42 


77   72 

63   45 


75   72 

60   40 


78   72 
56   43 


76   71   49 
64   49   40 


60   55   39 


69   74   67 
62   66   38 


74   70   50 
64   50   38 


71 

43 

45 
39 

71 
62 

63 
41 

77 

60 

62 

44 

71 

59 

61 
39 

73 
61 

63 
41 

72 

60 

61 
42 

72 
62 

63 
41 

69 
61 

62 

38 

71 

64 

64 
39 

72 

65 

69 
42 

71 

61 

61 

40 

73 

57 

62 
43 

71 

63 

39   43 
18   15 


35   40 
19   15 


40   44 
18   12 


38   42 
21   14 


38   44 
15   14 


34   35 
22   13 


36   36 
20   14 


40   44 
20   12 


37   35 

23   16 


38   43 
20   18 


38   43 
15   15 


41   41 
31   21 


44   34 
32   26 


41   36 
27   22 


47   36 
34   25 


40   38 
30   25 


40   33 
27   22 


43   32 
32   23 


45   33 
32   23 


41   29 
29   24 


40   35 
28   25 


42 
33 

37 
28 

45 

33 

36 
29 

42 

30 

32 
24 

45 
32 

35 
27 

42 
28 

37 
28 

41 
34 

37 
31 

41 
33 

38 

27 

58 

74 

62 

75 
63 

72 

61   61   38   34 


43   40 
32   30 


45   37 
34   29 


49   52 
17   23 


50   59 
18   33 


52   57 
14   19 


48   55 

16   29 


50   58 
16   29 


48   61 
14   18 


50   60 
18   27 


52   59 
12   19 


47   63 
13   17 


50   57 
20   27 


51   59 
17   27 


58   63 
32   26 


60   65 

40   42 


60   57 
16   21 


55   56 

14   18 


61   58 
12   17 


42   54 
18   20 


51   57 
16   19 


60   57 
23   35 


40   60 
16   21 


41   60 
18   17 


53   55 
22   34 


61   61 
13   17 


65   64 
36   27 


67   68 
35   24 


54   62 
33   37 


64   65 
31   26 


63   68 
32   29 


68   67   65 


62   68 
35   28 


68   69 
29   29 


68   65 
40   43 


66   65 
31   32 


65   68   68 
34   40 


70   67 
30   31 


58   63 
29   30 


64   65 
43   38 


57   64   65 
25   30   26 


31 
23 

50 
22 

52 
26 

56 

30 

58 
39 

63 
35 

66 
31 

42 
29 

53 

22 

53 

23 

55 
24 

60 
40 

65 

41 

65 
32 

65 
34 

40 
13 

55 
20 

56 
30 

58 
30 

64 
40 

65 

34 

66 
28 

67 
30 

39 
16 

55 

18 

57 
24 

56 
27 

62 
39 

66 
27 

68 
26 

67 
29 

35 
24 

51 
22 

52 
27 

55 

27 

56 

40 

62 
42 

64 
35 

63 
35 

34 

28 

48 
24 

51 
29 

56 
31 

57 
32 

59 

41 

61 
38 

58 
40 

36 
24 

50 
21 

53 

24 

55 

27 

62 

34 

63 
34 

65 

30 

60 
32 

39 
26 

49 
22 

54 
25 

56 

31 

55 
43 

55 

40 

62 
38 

61 

41 

35 
28 

32 
25 

46 
26 

50 
29 

55 

30 

56 
41 

58 
35 

62 

33 

33 
29 

48 

24 

50 
27 

54 
29 

53 

41 

59 
44 

62 
32 

60 
39 

36 
25 

51 
25 

53 
30 

55 
33 

57 
42 

63 

40 

66 
35 

62 
38 

34 
27 

48 
24 

51 
28 

55 
31 

57 

42 

61 

40 

64 
36 

59 

40 

69   67 
27   27 


70   68 
26   27 


71   70 
23   23 


64   65 
34   33 


65   62 
27   27 


70   71 
31   33 


64   67 
34   34 


63   68 
30   31 


69   67 
34   37 


70   68 
26   25 


55   38 
36   17 


59   36 
35   16 


45   30 
30    3 


58   39 
38   17 


55   33   35 
33   12-6 


53   37   35 


44   27 
27   10 


55   39 

30   20 


61   40 
32   18 


66   41 
37   18 


58   38 
38   18 


41   40 
22   30 


44   39 
21   23 


50   46 
21   37 


48   45 
24   31 


49   40 
23   33 


42   36 
21   22 


43   33 
24   28 


39   37 
23   27 


48   45 
25   31 


50   46 
26   34 


37   37 
22-5 


40   35 

25    0 


66   41   40 
25   21  -13 


49   32 
30   12 


40   41 
21   0 


45   25 
23   10 


40   38 
23    7 


38   33 
19  -10 


54 
37 

38 
25 

8 

56 

40 

43 
26 

35 
11 

39 
18 

62 
37 

40 
23 

42 

6 

42 

11 

50 
31 

38 

24 

35 
-  1 

38 
5 

53 
39 

39 
26 

41 

14 

35 
15 

57 

3e 

41 
25 

28 
12 

31 
16 

52 
34 

34 
25 

33 
6 

37 
8 

61 
35 

36 
25 

3  3 
10 

38 
15 

65 
38 

47 
30 

33 
10 

30 
14 

62 

40 

44 
25 

30 
13 

35 

13 

58 

4  0 

40 
26 

38 
11 

35 
19 

62 
37 

39 
25 

31 
11 

33 
16 

35   45 
2   27 


40   46 
10   25 


35   47 
3   23 


35   42 

12   18 


37   45 
0   23 


38   48 
8   20 


34   37 
8    9 


36   46 
11   25 


30   41 
■  4   21 


40   37 
23 


49   42 
29   32 


44   43 
23   24 


44   37 
23   21 


46   45 
24   28 


45   40 
23   32 


43   37 
20   25 


34   40 
21   26 


43   44 
26   30 


40   38 
28   27 


40   38 
25   22 


35   46 
11   15 


36   45 
11   19 


37   44 
11   11 


35   44 
13   17 


35   46 
10   18 


38   43 
14   10 


37   43 
14   14 


39   46 
12   12 


38   44 
12   10 


37   47 
10   18 


38   45 
11   18 


40   47 
18   11 


40   46 
17   12 


43   45 
10    8 


37   39 
21   17 


36   45 
16   11 


44   47 
15   13 


29   37 
14   15 


29   37 

14   10 


39   44 
17   17 


39   43 
11    4 


43 
30 

38 
21 

43 

21 

40 
32 

49 
31 

40 
20 

45 
20 

40 
34 

43 
23 

44 
17 

45 
16 

47 

42 
32 

42 
21 

43 
15 

41 
31 

48 
32 

40 
26 

45 
22 

41 
34 

44 

36 

36 
23 

44 
25 

42 

33 

42 
32 

37 

19 

46 
18 

40 
31 

48 
24 

37 
20 

43 
20 

41 
30 

53 

34 

49 
23 

49 
25 

41 
28 

53 
35 

37 
23 

42 
25 

43 

34 

45 

27 

45 
23 

44 
24 

41 
33 

46   34   42   44 
33   21  ZZ      26  ! 


See  Reference  Notes  Following  Station    bide: 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

DECEMBER      1966 


Station 


POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

ft      «      ft 
WEST  CENTRAL        04 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
HECTOR 
MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
OZARK 
PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 

WHITE  ROCK 

ft      ft      ft 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

PERRY 

SHERIDAN  TOWER 

ft      ft      ft 

EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 

BRINKLEY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


36   34 
22   20 


55   47   33 
33   25   25 


45   26   35 
27   22   22 


52   44 
25   29 


41 

26 


26   29   30 


52   44   34 
28   20   23 


51   42   36 
29   26   28 


59  46  36 

25  24  23 

52  44  35 

30  26  26 


45   53   63 
31   45   52 


49   59 
33   46 


48   56   65 
30   47   54 


43   62   75 
34   40   60 


60 
42 


72   69   64 
61   63   38 


77   73   61 
65   61   43 


72   68   48 
65   47   36 


76 
51 


48   40   37 
33   27   25 


44   36   37 
34   29   24 


40   37   35 
30   28   25 


46   40   43 


45   62   72 

32   42   60 


58   48 
24   28 


25   22   21 


62   52   33 


54   36 
27   25 


44   62   74 

34   40   60 


43   60   72 

30   37   52 


47   65   75 
31   41   61 


46   64   73 
32   45   62 


73   55 
55   40 


65   45 
45   35 


70   42   28 


79   72 
63   51 


45   40 
31   21 


46  38  40 

34  27  16 

35  33  37 
22  18  19 

39  38  40 

22  16  17 


26   22   14 


43   39   41 
26   17   15 


52   41   42 
30   20   18 


15 


31   47   51 
21   19   21 


42   54   53 
28   20   24 


33   48   51 
24   25   29 


62   60 
15   23 


54   56 
18   25 


59   55 
18   21 


51   50 
24   35 


59   59 
20   26 


57   57 
17   20 


54   53 
18   22 


56   58 
22   31 


54   59   63 
27   35   31 


54   62 
32   41 


55   59   62 
29   40   34 


64   65 
38   30 


64   62 
41   32 


76   72   54   51   40 
60   50   33   30   23 


47   57   59 
18   16   25 


56   55 
15   16 


60   54   34 
26   29   27 


56   49 
32   27 


62   52   30 
28   25   24 


60   67 
43   56 


63   70 
48   62 


56   64 
35   56 


60   70 
45   56 


58   69 
46   55 


60   67 
45   59 


66   72 
51   62 


61   70 
53   59 


63   71 
46   61 


61   70 
46   58 


56   66   68 
34   50   56 


66   49   36 


58   48   33 


74   73   64 
63   59   42 


78   78   64 
68   60   43 


70   77   70 
63   65   46 


74   60 
59   43 


77   72   56 
64   56   42 


75   70   60 
64   60   43 


79   75   60 
67   59   44 


76   71   53 
69   53   42 


79   75   64 
67   63   45 


77   74   58 
65   56   43 


44   36   40   45   54 
30   22   17   15   20 


50 

14 


43   38   33 
32   26   22 


37 
23 


49   40 
37   28 


50 
31 


48   57 
19   23 


47   51 
23   17 


64   62 
42   31 


58   62 

38   43 


66   59   68 


53   42   32 


30   35   31   35   24 


65   67   70 
32   32   32 


64   60   66 
33   37   36 


74   73 
27   29 


65   67   70 
29   30   30 


70   70 
30   30 


57   63   65 
31   40   29 


57   64 
41   44 


55   61   61 
38   38   32 


62   62 
45   46 


70 
28 


62   67   71 
29   32   33 


62   41   36 
41   27   12 


45   32 
31   14 


55   43 
36   26 


55   44 
37   27 


60   35 
35   15 


55   45 
42   25 


39  37 

18  12 

43  36 

24  8 

42  34 

26  6 

43 


35   41   36   40   39   43   39   48.6 
9   22   25   29   19   17   31  ■    29.5 


40   39   42 
17   30   35 


32   20   20 


51.7 

32.9 


34   39   38  '  39   37   45   40  '  46.9 
25   21   22   31   29.9 


54   49 
29   35 


43   51   41 
16   27   38 


51   41 
28   37 


42   41 
20   14 


65   69   71 
32   32   33 


55   53 
29   35 


63   66 
36   38 


40   40   46 

19 |  17   17 


46   34   37 


44   35   37 


45   38   38 
33   29   20 


80   76   60 
66   60   42 


68   78 
58   65 


45   37   37 
35   29   24 


43   53 
18   19 


41   56 
15   16 


47   56 
24   31 


48   56 
31   19 


43   55 
27   22 


47   56 
22   18 


44   59 
19   20 


37   49   51 
30   22   22 


35   39   51 
27   23   25 


6  8 
38 


73   73 
28   28 


62   68   70 
35   27   27 


52   42   36 
35   26   12 


59   44   36 


59   42   35 

41   26   10 


69   47   41 
40   26   17 


60   49   40 
27   27   12 


42   50   45 
15   28   33 


47   43 
33   36 


42   53 
12   31 


57  I  54   49   62   64   66   70   73   52 
24   36   39   33   30   30   31   33 


64   63 
42   31 


47   65   66 
36   41   40 


60   65 
42   32 


53   55   57 
30   42   44 


29   31   41 


67 

69 

72 

30 

31 

30 

65 

68 

71 

28 

26 

27 

65 

70 

71 

35 

43 

44 

62 

70 

70 

41 

32 

31 

64 

68 

72 

40 

36 

34 

60 

69 

70 

39 

31 

30 

68 

69 

73 

34 

38 

35 

64 

72 

72 

30 

31 

33 

63 

69 

70 

39 

34 

35 

62 

66 

63 

34 

35 

38 

63 

62 

66 

34 

33 

33 

51   39 
37   24 


55   43 

42   26 


45 
29 


64   46   40 
39   30   13 


39 
26 


41   53   42 
13   27   35 


49   53   49 
16   25   36 


37   46   40 
25   30   33 


53   48   45 
21   31   35 


51   46 
15   34 


43   53   46 
15   17   37 


46   51 
16   30 


45   51   44 
14   28   35 


51   45   44 
29   38   39 


52   46   48 
19   37   40 


39  36  44  41 

24  16  17  33 

43  40  41  41 

26  19  17  33 

41  35  37 


21   16   17   26 


42   36 
22   15 


42   40 
13   31 


22   13   21   32 


42   39   42   42 

25   17   17   33 


41   38   44   43 
23   17   17   32 


32   40   33 
11   23   26 


70   50 
40   30 


44   50   44 


42   52   44 
16   28   37 


46   45   45 
25   35   38 


45   44   43   41 
29   19   21   33 


31   15   17   32 


39   43 
20   19 


40   45 
20   18 


38   44 
18   16 


44   42 
20   26 


45   41 
19   25 


42   42 
22   23 


45   44 
16   19 


40   43 
20   19 


54.9 
26.8 


52.0 
30.3 


51.9 
30.7 


48.9 
31.8 


51.5 
29.3 


52.7 
26.1 


50.6 
28.4 


52.5 
31.2 


52.8 
30.9 


52.9 
26.5 


52.2 
30.8 


55.4 
29.4 


43   42   45   42 
30   20   17   31 


56   42   41   40 
35   20   22   26 


53.9 

33.0 


54.0 
31.1 


52.8 
30,9 


52.6 
31.4 


51.2 
29.9 


52.5 

35.4 


53.8 

34.4 


52.0 
34.4 


53.8 
33.1 


52.8 
30.2 


45 
39 


51.0 
31.3 


See  Reference  Notes  Following  Station    Index 
-    146    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 

DECEMBER 

1966 

Day 

01  Month 

0 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

23 

29 

30 

31 

0 

1 

CABOT  *  SW 

MAX 
MIN 

53 

30 

44 
26 

33 
25 

51 
32 

60 
50 

67 

56 

76 
65 

73 
60 

62 
46 

46 
32 

37 
28 

38 

24 

39 
25 

55 

21 

52 

24 

50 
33 

64 
43 

64 
40 

66 
33 

67 
33 

71 
32 

57 
39 

40 
26 

36 
14 

42 

17 

49 
30 

44 
34 

51 

30 

40 
19 

42 
22 

40 
34 

51.9 
33.0 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

59 
39 

52 
28 

35 
26 

5* 
33 

63 
50 

67 
52 

78 
65 

76 
59 

60 
42 

43 
35 

38 

30 

36 
32 

41 

30 

52 

26 

54 

23 

53 
31 

53 

40 

63 

40 

59 
38 

66 

38 

68 
38 

59 

43 

48 
27 

35 

17 

45 
25 

46 
33 

55 

39 

58 
39 

40 
23 

40 
25 

43 
35 

52.9 
35.5 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

6* 
3* 

48 
26 

33 
26 

54 
33 

61 

54 

66 
60 

78 
66 

75 
66 

66 
41 

44 
36 

37 
31 

38 
28 

42 
28 

51 
24 

53 
29 

55 

34 

60 
42 

64 
43 

62 
38 

67 
39 

69 

40 

65 

42 

42 
27 

36 
15 

42 
24 

49 
32 

47 
35 

56 
34 

39 
25 

44 
29 

42 
36 

53.2 

36.0 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

52 

30 

42 
26 

36 
26 

54 
35 

59 

47 

66 
55 

76 
63 

69 
60 

60 

41 

41 
32 

37 
30 

36 
32 

36 
29 

49 
24 

51 

31 

55 
32 

53 
43 

59 
43 

59 

37 

64 
35 

68 
42 

55 

42 

43 
26 

34 
11 

41 
21 

51 
29 

47 
35 

56 

34 

38 

22 

41 
23 

42 
34 

50.6 
34,5 

HELENA  5  NM 

MAX 
MIN 

62 
27 

50 
28 

33 

27 

51 
30 

54 
40 

60 
45 

66 
52 

78 
62 

71 
44 

34 
28 

39 

30 

36 
26 

36 
21 

47 
23 

51 
27 

56 

37 

57 
43 

60 

41 

60 
29 

64 
29 

66 
38 

58 
33 

38 

14 

34 

16 

45 
26 

47 
36 

58 
38 

47 
21 

40 
22 

40 
26 

51.3 
32.0 

RES 

MAX 
MIN 

54 
30 

46 
26 

34 
26. 

54 
32 

63 

49 

67 
55 

78 
64 

74 
59 

61 
43 

45 
34 

37 
28 

39 
25 

41 
28 

55 
24 

55 
23 

55 
31 

59 
40 

64 
42 

64 

40 

67 
33 

70 
34 

58 

40 

45 
26 

38 
15 

46 
23 

46 
33 

46 
37 

54 

33 

42 
20 

43 
24 

40 
34 

53.0 
33.9 

MAR  I  ANNA  2  S 

MAX 
MIN 

53 
28 

44 
25 

37 
25 

53 

34 

62 

45 

65 
53 

77 
62 

73 
57 

60 
39 

42 
31 

36 
29 

36 

31 

36 
27 

49 
23 

52 

27 

56 
31 

56 
39 

59 
41 

59 
34 

64 
32 

68 
38 

53 

40 

43 
25 

33 
12 

42 

21 

48 
36 

59 

37 

58 
35 

55 

21 

39 
23 

44 
34 

52.0 
33,4 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

62 
33 

56 
31 

33 

26 

48 
29 

57 
47 

66 
47 

70 
54 

79 
65 

72 

44 

46 
36 

40 
31 

36 
31 

35 
29 

39 
23 

52 
23 

53 
26 

56 
33 

57 
34 

58 

37 

60 
36 

68 
36 

67 
38 

61 
34 

35 
15 

35 
20 

49 
28 

50 
36 

60 
37 

47 
22 

40 
23 

41 
27 

52.6 
33.3 

STUTTSART 

MAX 
MIN 

57 
33 

49 
29 

35 
28 

55 

34 

62 

51 

67 

57 

78 
65 

74 
60 

60 
44 

44 
36 

36 
30 

36 

30 

45 
30 

57 
25 

57 
28 

54 
33 

54 
44 

65 
43 

62 
39 

70 
36 

70 
41 

60 
43 

47 
27 

42 
17 

50 
24 

47 
36 

54 
40 

57 
36 

44 
23 

41 
27 

43 
36 

53.9 
36.3 

STUTTSART  9  ESE 

MAX 
MIN 

61 
32 

53 

30 

32 

27 

41 
28 

54 
39 

62 
51 

69 
58 

78 
66 

69 

45 

47 
36 

39 

30 

36 
31 

36 
29 

38 
26 

49 
27 

51 

30 

54 
34 

54 
43 

57 
38 

59 

36 

65 

36 

67 
40 

55 

33 

34 
17 

34 
17 

45 
25 

47 
37 

58 
39 

43 
23 

38 
24 

41 
29 

50.5 
34.1 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

52 
31 

45 
26 

44 
27 

50 
31 

57 

66 

75 

73 

60 
35 

48 
34 

38 
31 

36 
30 

35 
30 

42 
24 

50 
32 

55 
40 

56 

40 

57 
39 

62 

40 

61 
38 

66 

43 

59 

44 

52 
24 

34 
15 

35 
17 

44 

26 

46 
32 

52 
36 

44 
23 

40 
22 

44 

35 

50.9 
31.3 

WYNNE 

ft      #      ft 

MAX 
MIN 

49 
29 

40 
24 

34 

24 

50 
24 

57 

46 

65 
47 

74 
55 

73 

60 
39 

44 
32 

34 
28 

34 
28 

33 
23 

48 
23 

48 
26 

46 
30 

54 

58 
40 

59 
35 

64 

34 

67 
34 

52 
33 

9 

36 
10 

47 
28 

45 
32 

35 

24 

41 
28 

41 

49.6 
30.2 

SOUTHWEST          07 

OE  QUEEN 

MAX 
MIN 

58 
27 

46 
33 

36 

30 

45 
32 

66 
42 

77 

60 

80 
66 

74 
58 

56 
35 

49 
32 

40 
15 

41 
16 

48 
17 

58 

17 

56 
28 

50 

40 

60 
38 

54 
39 

48 
37 

65 
30 

62 
32 

54 
40 

48 
27 

43 
12 

40 

19 

29 

44 
17 

39 
20 

38 

34 

52,6 
31,8 

OIERKS 

MAX 
MIN 

59 
26 

46 
33 

36 

30 

46 
35 

66 
46 

76 
64 

79 
68 

75 
60 

65 
37 

48 

30 

42 
16 

45 
16 

50 
15 

58 

16 

55 

23 

51 
39 

64 
42 

58 
35 

53 
36 

68 
29 

64 

30 

54 
36 

46 
28 

44 
10 

46 
16 

46 
37 

49 
41 

50 
29 

45 
17 

40 
19 

38 
35 

53.7 
32.1 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

67 
29 

60 
31 

38 
28 

37 
29 

61 

36 

66 

59 

78 
65 

76 
53 

70 
48 

52 

37 

39 

25 

37 
22 

39 
19 

47 
19 

56 
21 

56 
26 

49 
39 

61 
38 

46 
38 

52 
35 

66 
33 

64 
34 

52 

34 

35 
15 

41 
16 

48 
26 

45 
37 

61 

34 

39 
20 

44 
20 

41 
27 

52.5 

32.0 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

60 
25 

52 

30 

37 
26 

59 
31 

67 
36 

72 
56 

77 
65 

72 

60 
37 

44 
30 

39 
26 

41 
14 

50 

13 

57 
15 

56 

20 

50 
32 

63 
38 

68 
29 

68 
26 

73 
29 

74 
28 

67 
40 

47 
28 

43 
10 

52 
15 

49 
34 

47 
38 

49 

28 

45 
17 

42 
16 

42 
33 

55.5 

28.9 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

68 

27 

57 
28 

36 
29 

37 
30 

60 
36 

66 
56 

76 
64 

78 
67 

73 

46 

51 
36 

41 
27 

43 
19 

46 

17 

50 
16 

57 

18 

57 
25 

52 
40 

65 
33 

62 
33 

58 

30 

71 
30 

66 
32 

54 
35 

55 

10 

43 
11 

49 
20 

46 
37 

50 
32 

40 
16 

46 
17 

42 

24 

54,7 
30,4 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

67 
24 

54 
32 

32 
24 

32 

24 

59 
30 

66 

54 

76 
62 

76 
63 

70 

38 

51 
32 

40 
16 

41 
18 

45 
15 

48 

17 

56 
21 

54 
36 

51 
36 

62 
34 

56 

34 

55 
29 

66 
31 

64 
37 

53 
30 

35 
9 

41 
15 

43 
35 

45 
33 

49 
27 

39 
14 

43 
15 

39 
30 

51.9 
29.5 

OKAY 

MAX 
MIN 

65 
32 

57 
34 

36 
27 

51 
33 

68 
50 

76 
64 

79 
67 

77 

63 

65 
44 

50 
35 

40 
23 

40 
20 

47 
19 

57 
18 

56 
25 

54 

40 

60 
44 

59 

42 

58 

40 

64 
38 

64 
33 

59 
39 

53 
32 

42 
18 

46 
21 

52 
40 

52 
37 

52 

32 

43 
22 

42 

23 

40 
35 

55.0 
35.2 

STAMPS 

MAX 
MIN 

62 

29 

51 
34 

35 
29 

55 
34 

68 
52 

77 

63 

79 
67 

73 
59 

63 

48 

48 
32 

39 
24 

39 

20 

47 
22 

57 

20 

59 
28 

46 
40 

59 
43 

54 

40 

52 

40 

67 
35 

64 
36 

62 
43 

51 

30 

41 
14 

48 

20 

46 

36 

62 

40 

62 
32 

43 
20 

38 
25 

40 
34 

54.5 
35.2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 
ft     ft      ft 

MAX 
MIN 

62 
34 

48 
31 

37 

30 

57 
36 

70 
57 

79 
65 

80 
68 

72 
50 

54 
42 

43 
26 

40 
22 

40 
23 

45 
25 

57 
27 

59 
31 

51 

40 

56 
44 

50 
42 

57 
42 

68 
35 

63 

40 

57 
43 

43 
24 

42 
17 

50 
25 

46 

38 

64 
42 

49 
28 

42 
22 

40 
28 

40 
35 

53.6 
35.9 

SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

55 
33 

53 
29 

36 

27 

53 
32 

66 
47 

71 

60 

77 
66 

77 
57 

65 
45 

46 
33 

38 
28 

39 
25 

44 
35 

55 
20 

52 

23 

51 
38 

61 
42 

60 
39 

59 
39 

66 
31 

62 
31 

56 
40 

51 
33 

39 
15 

49 
19 

46 
37 

45 
39 

49 

36 

42 
20 

43 
24 

40 
35 

53.2 

34.8 

CAMDEN  I 

MAX 

MIN 

67 
31 

34 

37 

30 

60 
35 

70 
56 

73 

62 

81 
63 

76 

69 

40 
38 

38 
31 

38 
28 

43 
32 

56 
21 

58 
23 

57 
39 

56 
43 

62 

40 

62 
42 

70 
34 

64 
33 

63 

44 

53 
35 

41 
18 

52 
21 

50 
37 

63 
42 

62 

42 

46 
24 

44 
25 

42 
35 

56.5 
35.8 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
31 

45 
30 

37 

30 

56 
36 

71 
56 

74 
62 

80 
69 

71 
60 

60 
45 

45 
28 

39 
29 

37 
30 

52 

24 

55 
20 

57 
23 

50 
40 

54 
46 

62 
43 

54 
40 

67 
34 

66 
33 

65 
43 

48 
26 

40 
18 

49 
19 

45 
38 

62 
42 

57 

30 

43 
22 

38 
24 

44 
38 

54.5 
35.8 

FOROYCE 

MAX 
MIN 

60 
33 

53 
31 

36 
28 

56 
33 

67 
51 

66 
61 

79 
66 

75 
59 

61 

45 

46 
35 

37 
30 

37 
29 

46 
31 

55 
22 

54 
26 

52 

37 

53 

44 

60 
40 

59 

40 

68 
38 

64 
35 

56 
42 

53 
29 

40 
16 

50 
21 

46 
36 

60 
40 

61 
37 

44 
20 

41 
25 

42 
35 

54.2 

36.0 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

64 
30 

55 
37 

45 
26 

55 

32 

70 
50 

77 
62 

80 
67 

77 
62 

63 

48 

49 
34 

38 

26 

38 

22 

48 
26 

57 
20 

47 
36 

56 
40 

54 
41 

69 
35 

63 
36 

61 
39 

55 

31 

36 
15 

50 

22 

44 
36 

62 
40 

62 

34 

45 
19 

43 
22 

49 
35 

55,7 
35,3 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  6 

MAX 
MIN 

67 
29 

36 

36 

30 

57 
30 

72 
52 

73 
62 

61 
69 

71 
60 

60 
46 

48 
38 

41 
32 

38 
32 

47 
33 

57 
19 

57 
2Z 

61 
35 

60 
41 

64 
47 

42 

70 
32 

66 
32 

62 

44 

31 

42 
18 

54 

18 

49 
37 

62 
41 

45 
31 

45 
21 

38 
23 

46 
36 

56.1 
36.2 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

60 
30 

48 
32 

36 
29 

56 
31 

69 
51 

76 
62 

80 
68 

75 
59 

63 
46 

46 
31 

37 
27 

39 
23 

46 
23 

57 
21 

55 
27 

49 
39 

60 
40 

54 
37 

51 
40 

64 
35 

65 
34 

53 

43 

49 
32 

41 
15 

51 

22 

46 
37 

53 
41 

51 
33 

44 
19 

41 
25 

40 
35 

53.4 
35.1 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 
MIN 

60 
27 

53 

30 

35 

28 

57 
33 

67 
50 

70 

56 

79 
65 

77 
59 

65 
40 

45 
32 

38 
25 

44 
32 

55 
19 

55 
21 

55 
34 

56 
41 

59 

40 

57 
40 

66 
31 

63 
30 

12 

46 

60 
40 

51 
34 

43 
28 

40 
23 

40 
35 

55.2 

34.8 

WARREN 

ft      ft      ft 

MAX 

MIN 

65 
34 

58 
32 

37 
28 

57 
33 

70 
49 

70 

60 

61 
66 

78 
52 

61 

44 

47 
36 

39 
30 

38 
31 

47 
30 

56 
22 

54 

26 

53 

37 

59 
46 

64 

46 

61 
40 

70 
36 

66 
40 

61 
42 

53 
29 

42 
17 

53 

20 

45 
36 

60 
39 

59 

40 

46 
22 

48 
25 

45 
34 

56.2 
36.2 

SOUTHEAST          09 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

65 
30 

54 
35 

38 
30 

58 
37 

70 
54 

72 
61 

79 
66 

76 
61 

62 
47 

47 
39 

39 
33 

38 
34 

44 
33 

54 
22 

55 
25 

51 
36 

56 
45 

65 
49 

60 

39 

66 
36 

66 

43 

65 
47 

60 
32 

40 
20 

48 
20 

45 
37 

61 
42 

64 
42 

44 
23 

41 
27 

48 
37 

56.0 
38.1 

DERMOTT  3  NE 

MAX 
MIN 

65 
29 

56 
33 

38 
29 

58 

30 

69 
50 

70 
57 

80 
64 

76 
55 

59 
37 

43 
34 

37 
31 

36 
32 

37 
30 

52 
23 

54 
24 

56 
32 

57 

45 

62 

46 

61 
35 

67 
37 

63 
41 

58 
45 

51 
28 

37 
19 

52 
23 

42 
35 

59 
36 

60 
42 

42 
23 

43 
26 

47 
36 

54.4 
35.6 

DUMAS 

MAX 
MIN 

58 
35 

48 

30 

38 
29 

57 
34 

68 
50 

70 
56 

81 
63 

72 
59 

61 

42 

42 
35 

35 
31 

36 
32 

40 
30 

51 
23 

52 
28 

53 
35 

56 
45 

58 
44 

62 
36 

64 
37 

63 
36 

56 
45 

52 
27 

37 
20 

50 
22 

45 
36 

58 

41 

62 

37 

41 
23 

42 
27 

46 
36 

53.4 
36,3 

See  Reference  Notes  Following  Station    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
DECEMBER 

1966 

Day  Ot  Month 

I 

0 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EUDORA 

MAX 
MIN 

69 
37 

60 

35 

40 
30 

61 
37 

69 
51 

71 
57 

80 
61 

81 
62 

71 

49 

49 
38 

40 
33 

38 
33 

39 
32 

53   54 
25   29 

57   56 
38   46 

60 
46 

58 
37 

65 
39 

69 
45 

64 

49 

59 

30 

39 
19 

48 

22 

52 
37 

60 
44 

62 

42 

43 
25 

41   49 
29   37 

56.7 
38.5 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

65 
34 

60 
32 

37 
29 

56 

35 

70 
53 

72 
59 

60 
66 

75 
60 

61 

44 

45 

37 

40 
31 

37 
31 

44 
31 

55   53 

26   28 

53   61 
38   45 

62 

49 

61 
39 

69 
39 

64 
45 

57 
45 

53 

29 

40 
18 

57 

24 

44 
36 

59 

40 

63 
33 

48 
22 

42   45 
29   36 

55.6 

37.5 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

61 
35 

51 
29 

34 
26 

55 

31 

68 
50 

70 
62 

79 
63 

77 

60 

63 
44 

46 
36 

36 
30 

38 
30 

44 
31 

51   56 
25 

65   62 

63 

65 

67 
38 

71 

41 

61 

55 

29 

41 
16 

54 
24 

55 
33 

53 
41 

61 

36 

45 
22 

42   42 
29   36 

55.9 

36.0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

56 
36 

41 
29 

36 
29 

55 
36 

65 
55 

70 
60 

79 
68 

71 

56 

56 
43 

43 

34 

35 

31 

37 
30 

42 
29 

55   52 
25   27 

54   53 

37   45 

63 

43 

63 
41 

67 
38 

66 
41 

53 

39 

39 
25 

39 
19 

50 
25 

46 
39 

60 
42 

58 
29 

42 
22 

39   43 
28   36 

52,6 
36.7 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

68 
3* 

56 
34 

43 
29 

59 
30 

70 
51 

72 
56 

80 
65 

78 
61 

62 

45 

45 

37 

40 
31 

37 
33 

42 

31 

52   55 

22   23 

56   55 
27   45 

60 
45 

6C 
38 

65 
36 

65 
40 

38 

50 
26 

43 
18 

50 
25 

52 
35 

59 
40 

63 

39 

43 
22 

47 

27   36 

56.2 
36,2 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

63 
32 

58 
34 

39 
29 

45 

32 

57 
45 

69 

50 

72 
57 

80 
66 

73 
49 

50 
37 

39 
31 

36 
32 

37 

30 

52   5* 
23   24 

56   57 
32   45 

62 

48 

61 
35 

60 
36 

65 
35 

61 
41 

53 
26 

37 
19 

52 
23 

42 
35 

59 
36 

57 
42 

42 
23 

43   47 
26   36 

54.1 
35.8 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 
MIN 

58 
29 

52 
29 

36 
26 

56 
33 

66 
50 

69 
59 

80 
66 

77 

59 

61 

44 

45 
35 

37 
31 

36 

30 

40 
30 

54 
22 

53 

25 

52 

31 

55 

44 

61 
45 

62 
37 

65 

37 

65 

35 

59 

42 

54 

15 

53 

21 

46 
37 

55 
41 

61 
40 

43 
21 

40 
23 

45 
36 

54.6 
35.8 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
BOONEVILLE 


LOWEST  TEMPERATURE 
GILBERT 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HAMBURG 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
PARKS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
WYNNE 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
HARRISON  FAA  AIRPORT 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


63 

DATE 

07 

•  13 

DATE 

24 

9.26 

1.64 

4.80 

DATE 

28 

23.0 

17 

DATE 

24 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


ARKANSAS 
DECEMBER   1966 


Day  of  month 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24     25     26      27     28      29     30      31 


NORTHWEST  01 

EUREKA    SPRINGS 

FAYETTEV1LLE    FAA    AP 

GRAVETTE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

ROGERS 

•  *    * 

NORTH  CENTRAL       02 

GILBERT 

HAMMOTH  SPRING 

ft    ft    * 
NORTHEAST  03 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WEST  CENTRAL        04 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MENA 
OZARK 

RUSSELLVILLE  <•  N 
WALDRON 

•  ft    « 
CENTRAL  05 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

EAST  CENTRAL        06 
BRINKLEY 

STUTTGART  9  ESE 

SOUTHWEST  07 

MOUNT  IDA 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON 

GROUND 

ARKANSAS 
DECEMBER 

1966 

Day   of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTH    CENTRAL                08 
EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

PRESCOTT 

SOUTHEAST                          09 
CROSSETT    7    S 

DUMAS 

MONT  I  CELLO 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SM    ON    SND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Of  Month 

3  m  D> 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

&u& 

WEST    CENTRAL 

04 

RUSSELLVILLE    4    N 

EvAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.05 
23 
54 

37 

.04 
25 
48 
34 

.04 
34 
42 
31 

.05 
52 
41 
33 

.01 

6 

49 

37 

.01 

48 
65 
49 

.07 
54 
69 
62 

.08 
39 
68 
63 

.09 
10 
63 
43 

.03 
57 
47 
37 

.04 
17 
40 
32 

.04 
20 
41 
30 

.01 
20 
41 
31 

.03 
30 
42 
30 

.01 
36 

41 
30 

.00 

ft 

41 
35 

.03 
34 
56 
39 

.04 
33 
55 
38 

.04 
49 
53 
36 

.03 
23 
53 

37 

.05 
30 
53 

36 

.06 
50 
52 
38 

52 
44 
35 

32 
41 

30 

ft 
27 

.10 
36 
43 
31 

48 
41 
36 

.21 
97 
40 
33 

65 

60 

7 

1.44B 
1114 
49.0 
37.1 

ft        ft        ft 
CENTRAL 

05 

BLAKELY  mountain 

DAM 

EVAP 
WIND 

.10 
51 

.07 
46 

ft 
67 

92 

.01 
19 

.03 
30 

.02 
43 

.03 
55 

.09 
48 

.05 
60 

ft 
69 

ft 
26 

ft 
31 

ft 
20 

ft 
17 

.15 

11 

.01 
20 

.04 
28 

.05 
29 

.05 
16 

.05 
12 

.05 
13 

.03 

77 

ft 
94 

« 
26 

ft 
14 

.08 
34 

42 

62 

20 

24 

1.04B 
1156 

ft        ft        * 
EAST    CENTRAL 

06 

STUTTGART    9    ESE 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.07 
14 
58 
38 

.06 
49 
56 
36 

ft 
94 

w 
46 

.13 
132 
52 
32 

.03 
196 
61 
51 

.06 

214 

69 

57 

.12 

224 

72 

64 

.07 
123 
65 
51 

.01 
134 
51 
40 

ft 
126 

ft 
90 

ft 
81 

ft 
♦9 

ft 
62 

.17 
30 
49 
34 

.03 
13 
50 
38 

.00 
19 
53 

45 

.06 
48 
58 
42 

.05 
83 

56 
40 

.06 
31 
60 
40 

.08 
38 
61 
42 

.07 
124 
55 
49 

ft 
185 

ft 
64 

ft 
30 

.09 
31 
43 
33 

no 

54 
39 

167 

35 

42 

1.33B 
2684 

ft        ft        ft 
SOUTHWEST 

07 

HOPE    3   NE 

EVAP 
WIND 

.07 
18 

.13 
32 

.00 
76 

.00 
40 

.00 
47 

.03 

74 

.07 
121 

.14 
139 

.09 
45 

.04 
64 

ft 
69 

ft 
36 

ft 
27 

ft 
13 

ft 
20 

.18 
14 

ft 
30 

.02 
14 

.01 
28 

.05 
24 

.02 

9 

.03 
17 

.01 
76 

ft 
77 

ft 
24 

.06 
16 

.02 
30 

43 

ft 
51 

ft 
19 

.06 
26 

1.09B 
1319 

NARROWS    DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

ft 
11 

.16 
18 
61 
38 

ft 
26 

ft 
10 

.05 
17 
60 
45 

.00 
90 
62 
51 

.06 
94 
68 
62 

.11 
93 
78 
60 

.14 
32 
78 
68 

.04 
27 
68 
36 

ft 
25 

ft 
7 

ft 
10 

ft 
7 

ft 
12 

.21 
10 
48 
33 

.00 
16 
49 
41 

.04 
13 

.04 
14 
58 
41 

.03 
9 
56 
38 

.07 
12 
61 
38 

.01 
13 
54 
38 

.05 
32 
50 
38 

ft 
49 

ft 
11 

ft 
5 

.14 

6 

41 

31 

50 
45 
38 

ft 
54 

ft 
11 

.13 

10 
45 
31 

1.32B 
794 

ft        #        ft 
SOUTH    CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.08 

2 

67 

33 

.08 

9 

66 

33 

ft 
17 

.10 
13 
51 
28 

.00 
18 
60 
37 

.07 
38 
70 
46 

.05 
51 
64 
60 

.13 

66 
79 
58 

14 
72 
48 

.11 

1 

62 

34 

.05 

2 

43 

34 

.05 

2 

46 

28 

.02 

0 

44 

28 

ft 
2 

ft 
0 

.15 

0 
58 
28 

.13 

0 

53 

32 

.09 

0 

54 

45 

.06 

0 

69 

38 

.09 
11 
65 
35 

.04 

0 

68 

34 

.05 
3 

65 
38 

9 
65 
33 

7 

ft 
17 

.30 
25 
51 
25 

.01 

7 
49 
31 

53 
65 
34 

38 

8 

8 
60 
26 

2.06B 

421 
60.3 
36.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 

DECEMBER  1966 

DELAYED  DATA 


Station 

O 

Day  of  Month 

I    |    2    |   3 

4  | 

5  |  6 

7        8        9 

10   |   11    |   12 

13   |   14   |   15       16  | 

17 

18  ■    19  |   20   |   21   i   22   |  23   |  24      25  j  26   |   27 

28 

29      30 

31 

APRIL  1966 

PINEY  GROVE 

10.  37 

T 

.0* 

.14 

.06 

.16   T     .37,  T     .97  2.86 

.04  4.29   .39 

.02 

.12   .91 

MAY  1966 

PINEY  GROVE 

3.49 

1.70   .13 

.01 

.11 

.65 

T 

.37 

.27                      .01 

JUNE  1966 

FULTON 
PINEY  GROVE 

1.33 

.67 

.02   T 

1.53 
T     .65 

T 

1 

AUGUST  1966 

GLENWOOD 

13.69 

.!< 

T 

T     .11 

.23  1.0! 

2.36  1.68   .93 

T     .50  1.15  4.82             T 

' 

T 

OCTOBER  1966 

1 

ARKANSAS  CITY 
BLUFF  CITY  3  SU 

3.48 
3.62 

.72 

.60 

.28 

.26 
1.45 

.02   T    1.06 
1.00 

T 

1.42   T 
.29 

•    •    « 
NOVEMBER  1966 

BONNERDALE 

2.32 

1.23 

1.01 

Sm  Reference  NotM  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


^ 

W 

OBSERVATION 

O 

z 

UJ 

U 

55 

o 

TIME  AND 

z 

0 

| 

fi 

P 

P 

TABLES 

STATION 

1 

3 

COUNTY 

E 

K 

O 

< 

OBSERVER 

Og 

3 

& 

3 

r! 

jjj 

1 

0. 

$ 

0 

E 

a 

£jB 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35  04 

94  12 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

0064 

03 

LAWRENCE 

35  54 

91  05 

256 

ss 

7A 

c 

RUBY  S.  OWENS 

ALUM  FORK 

0133 
0136 

05 
04 

SALINE 
YELL 

i 

34  46 
34  47 

92  52 

93  29 

780 
854 

5P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
REBA  Y.  SWAIM 

AMITY  3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34  17 

93  25 

475 

7* 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 

0178 

07 

PIKE 

3 

34  02 

93  25 

285 

e^ 

c 

OWEN  B.  HENDR1X 

APLIN  1  W 

CI  93 

PERRY 

34  58 

93  00 

400 

6P 

HOBART  WATTS 

ARKADELPHIA 

0220 

08 

CLARK 

3 

93  03 

200 

6P 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

0234 

DESHA 

2 

33  37 

91  12 

145 

CLARENCE  L.WESTMORELANC 

ARKANSAS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34  02 

91  21 

178 

SS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

ATHENS 

0303 

07 

HOWARD 

ft 

34  19 

93  58 

960 

7A 

PAULINE  A  P1NKERT0N 

AUGUSTA 

06 

WOODRUFF 

35  IB 

91  22 

218 

6A 

c 

TOMMIE  0.  PEEBLES 

BALD  KNOB 

0350 

WHITE 

31  IB 

230 

6f> 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

8ATESV1LLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

35  49 

91  47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  CF  ARKANSAS 

8ATESV1LLE  L  AND  0  1 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35  45 

91  38 

277 

5P 

C  H 

OONNIE  BRyAM 

6EEBE 

03 

WHITE 

35  04 

91  53 

250 

c 

0.  C.  HENRY 

BEECH  GROVE 

0534 

03 

GREENE 

36  11 

90  3B 

298 

8A 

B.  6.  HAM»ON0 

BEEOEVILLE 

0536 

03 

JACKSON 

91  06 

221 

6P 

P.  H.    9RECKENRIDGE 

BENTON 

05 

SALINE 

34  33 

92  37 

285 

5P 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONV1LLE  5  WSW 

0586 

01 

BENTON 

1 

36  21 

94  17 

1264 

5P 

7A 

CENTERTON  STATE  hTChRY 

BERRYVILLE  4  NW 

0616 

01 

CARROLL 

7 

36  24 

93  37 

1160 

7A 

c 

EDWIN  L.  CHAMPLIN 

BIG  FORK 

POLK 

3 

34  29 

93  56 

1100 

ANNA  M,  LILES 

BISMARCK  2    SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34  18 

93  09 

500 

7A 

MRS.  LOUISE  H.  YATES 

BLACK  ROCK 

LAWRENCE 

91  06 

259 

WlLLIA>'  R.  WILLIAMS 

8LAKELY  MOUNTAIN  0AM 

0764 

05 

GARLAND 

34  36 

93  11 

426 

8A 

8A 

c 

u  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAW 

0798 

04 

1 

93  39 

426 

c 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

0800 

08 

3 

33  41 

93  09 

R.  p.  PLYLER 

BLYTHEVILLE 

0606 

MISSISSIPPI 

5 

35  55 

B9  54 

252 

5P 

J.  HAROLD  HAMBY 

80NNERDALE 

C820 

05 

HOT  SPRING 

3 

1000 

0.  E.  KETCHUM 

BOONEVILLE  6  NW 

0625 

04 

LOGAN 

1 

35  12 

93  59 

600 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  7  NE 

0826 

04 

LOGAN 

1 

35  13 

93  50 

730 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  6  NNE 

0827 

04 

LOGAN 

1 

31  13 

93  54 

610 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE 

0830 

LOGAN 

35  09 

93  55 

511 

7P 

7A 

: 

CLEO  £.  YANOELL 

30TJUNBURG  2  S 

0842 

02 

VAN  BUflEN 

35  39 

92  28 

1200 

c 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVADA 

33  52 

93  20 

235 

EUNICE  INGERSOLL 

BRANCH  4  NW 

08B7 

04 

FRANKLIN 

1 

35  21 

470 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

OB  88 

FRANKLIN 

1 

31  16 

93  59 

500 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRINKLEY 

0936 

MONROE 

34  S3 

91  12 

205 

C  H 

RICHARD  K.  WIES 

BUFFALO  TOWER 

IO10 

CI 

NEWTON 

35  52 

93  30 

2576 

7A 

WlLLIA"  R.  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36  22 

92  34 

480 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEER5 

SURDETTE 

1052 

03 

VISS1SSIPPI 

2 

3*  49 

89  =7 

240 

6P 

G.  A.  HALE 

CABOT  4  SW 

1102 

PULASKI 

1 

34  57 

92  04 

289 

6P 

6P 

9.  M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1132 

02 

IZARD 

36  07 

92  ^8 

410 

6P 

7A 

AUST IN  D.  HARRIS 

CAMDEN  1 

1152 

09 

OUACHITA 

3 

92  49 

116 

5P 

7A 

:  h 

MIXON  M,  BAILEY 

CARLISLE  1  SW 

1224 

06 

LONOKE 

1 

91  45 

235 

JOHN  L.  TalT 

CARPENTER  DAM 

1238 

05 

GARLAND 

3 

34  27 

93  01 

405 

7A 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CC 
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CORRECTIONS 


OCTOBER   1966  OAILY   PRECIPITATION   TABLE 

OCTOBER   1966  EVAPORATION   AND  WIND   TABLE 


LAKE    MAUMELLE 
WARREN 


AMOUNT   ON   31ST    .48 

WIND   MOVEMENT   ON   15TH  31.    TOTAL  WIND   232 


REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock.  Arkansas  72202,  or  to 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS  . 

DIMENSIONAL  UNITS-  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..,  C.  S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

-H-      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

/  /      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  -R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G      "Soil  Temperature"  table. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J       "Supplemental  Data"  table. 
SS       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.    Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price-       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington.  P.  C.   20402. | 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January  February  March 


April 


May 


August  September  October  November  December 


SS 


</j 


NORTHWEST 

BENTONVILLE  5  hS* 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVlLLE  FAA  AP 
FAYETTEvILLE  EXP  ST 
GHAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  A1RPUR 

HUNTSVlLLt 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  Nt 

GILBERT 

GREER5  FERRY  Dmm 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MUUNTAIN  VIEW  2  ESE 

YELLVILLE 

DIVISION 


NORTHEAST 

ALICIA 
BALD  KNOB 
8ATESVILLL  LIVL 
8ATESVILLE  L  AN 
BEEDEVlLLE 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEI5ER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD    ftADIU 

POCAHONTAS    1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FA 

DIVISION 


WEST  CENTRAL 

APPLETON 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  wB  A 

FORT  SMITH  WATE 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4 
SUBIACO 
WALDRUN 

WHITE  ROCK 

DIVISION 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELf  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE    ROCK    WB    AIKPURT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD    DAf-. 
PERRY 
SHERIDAN    ICwER 


EAST    CENTRAL 

ARKANSAS    P05T 
6RINKLEY 
CAEOT    4    Sv. 
CLARENDON 
DES    ARC 


STUTTGART 
STUTTGART    9    FSL 
WEST    MEMPHIS 
WYNNE 


50.9 

50.7 


32.2    !  -    6.2 


37.3 

. 

39.5 

50.4 

39.2 

50.8 

38.4 

49.0 

37. 6M 

-  3.2 

49.8 

38. 9M 

52.4 

36.8 

-  4.5 

49.1 

36.5 

48.4 

39.2 

52.5 

37.9 

50.6 

39 

8 

39 

7 

41 

2 

5 

5 

41 

5 

6 

1 

38 

8 

6 

C 

39 

8 

3R 

9 

3 

7 

41 

6 

5 

7 

41 

1 

39 

8 

6 

3 

38 

5 

5 

3 

42 

0 

52. 1M 
52.0 

52. 5M 

53.9 
51.8 
52.8 
50.3 
53.6 

53.6 


39. 6M 

51.6 

42.2 

-  3.0 

53.7 

42.0 

53.9 

41.8 

-  3. a 

53.4 

3?.0 

49.5 

*1.3 

-  2.4 

52.5 

41.3 

52.1 

35.8 
35.0 
36.5 


33.51-, 
35.3 


3.2 


40.9 


44.0 
43.3 

42.9 
43.3 
43.3    j  -    1. 

40.7 


36.2 

36.3 
37.8 


56.0 

53.7 
51.4 
54.0 

53. 3M 
53.6 


52.7    | 

53.3MI 
54.  OM1 


57.5 
57.0 


60.9 

61.1 
58.7 
60.2 
58.9 

60.8 

60.5 
60.4 
56.5 
61.5 
57.8 

60.0 


57. Bl 
61.8 
62.0 


65.7 
63.8 
65.1 


65.2 

64.6 
64.2 

66.0 


65.7 
64.9 


73.2 
72.6 


73.0 

73.5 
72.4 
7  3.7 
71.8 

73.9 

74.2 
72.9 
75.5 


69.6 

- 

.6 

79.3 

67.1 

- 

i.e 

75.7 

68.5 

* 

l.? 

77.5 

66.9 

77.3 

68.4 

" 

1.1 

77.7 

68.9 

. 

1.3 

76.6 

68.9 

77.8 

66.9 

- 

1.6 

74.7 

67.8 

- 

2.C 

76.4 

67.3 

76.9 

.2.5       -    2.9 


60.3 
62.0 
61.9 

57.9! 

60.0 


63.1 
63. 3M 

60.0 
62.7 
60.0 

64.1 
62.6 
62.4 
63.1 
63.1 

61.4 
61.2 
63.2 


63.2 
60.3 
61.8 
62.2 


62. 2M 

60.2 

62.9 

M 
60. 7M 

63.2 
61.4 
61.9    ' 
61.4MJ 

61.9 


67.0 
68.2 
68.2 


68.7 
67.4 

67.8 
68.8 
70.3 


76.3 

76.1 
75.8 
72. 5M 


-  1.7 

-  2.1 


75.7 
75.7 
79.3 

76,7 
76.0 
76.2 


-  2.9 

-  2.9 


79.8 
64.1 
78.6 


81. 7M 
82.3 

80.9 


82.6 
83.0 
82.1 


63.5 


73.6 

74.7 
73.8 
72.7 
75.7 

71.7 

75.2 
74.0 


73.9 

74.7 
74.8 
75.0 
75.2 
75.0 

74.5 


75. 2M 

75.9 

74.8 

75.6 

76.0 

77.9 


85.0 
83.9 
84.4 

83.7 


63.8 
84. 9M 
82.4 
83,7 


78.  SM 
63.0 


83.4 
62.0 
61.9 
83.3 
82.9 

83.7 

82.9 

84.2  2.3 

81.6 

84.7 


67.0 
68.3 
67.0 

67.2 

66.9 
66.0 
68.3 
66.2 

68.6 


68.2 

67.6 
67.8 


72. 6M 
76.0 


76.7 
75.3 
75.5 


77.9 
75.3 
77.8 


71.7 
70.8 
71.1 


71.5 
69.9 
70.4 


82,5 

82.5  1.0 

81.6 

82.7  1.7 
82.7 

63.8  1.5 


57.31 

58.3 
55.5 

58.3 
5B.0 

57.1 


53.0 

52.2 


55. 5f 

58.0 
56.0 
55.0 
57. 9M 
55.4 

56.2 


60.1 
60.0 
59.0 
58.ll 


57.11 
60.8 
60.0 


58.8 
59.2 
56.5 


58.6 
60.3 
59.7 


59.8 

57.0 
57. 6M 

56.8 
60.6 

59.3 


52,6 
54.0 
53,6 
52.8 


53.6 
51.5 

54. 3M 


54.3 
54. 1M 
52.3V. 


53.0 
56.3 
52,71 
54.3 


52.9 

55.0 
54. 6M 
54.3 


36.4 
39.5 
38.3 
39.4 
38.1 

37,9 


39, OM 
5.3  38.6 
6.5    40.1 


57. 8M 
56.2 
57.9 
56. 9M 

-  2.3|  57. 2M 
56.6 
56. 7M 

.5     58. 

.3    57. OM 


-    1.2    57.3 


37. 8M 
39,9 
37.2 


^  1 3  .  6 
39.2 
40, 9M 
39,8 


57.7M 
57. 3M 
57.6 


-    2.8    57.1 


59. OM 
59.9 
58. 7M 
58.7 
59. 8M 

60.7 
58.2 
59. 7M 

58. 5M 
6|   60.3M 


-  2.0 

-  2.3 


41.2 
42.5 

44,6 


3.4 

1.3 


1.4 
1.5 


60.1 
59. 8M 
58. OM 
60.1 


60.8M 

60.7 

60,3 


-  1.9    60, 

58. 

-  2.0    59.7M 


61.3 
59, 6M 
60.  OM 
60, OM 
62.3 

60.  3M 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Table  1— Continued 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annuel 

Station 

« 

1 

„ 

« 

| 

• 

1 

£ 

I 

» 

0 

f 

• 

I 

« 

1 

■ 

1 

S 

| 

• 

• 
| 

• 

• 
3 

9 

| 

e 

I 

■ 

a 
1 

a 

a 

a 

1 

a 
« 

« 

i 
§ 

• 
Q 

! 

a 

Q 

a 

a 
S 

9 
H 

tt 

a 

a 
0 

» 

Q 

! 
i 

• 

a 

i 

a 

& 

! 

a 

• 

a 

a 

! 

a 
• 

1 

i 

a 

• 

i 

a 

e 

1 

i 

a 
<5 

SOUTHWEST                              07 

Ofc    QUEEN 
01ERKS 
HOPE     3    NE 
MOUNT     IDA 
NARROWS    DAh 

39.5 
37.6 
38.2 
35.2 
37.4 

-  5.5 

-  6.2 

44.2 
43.4 
42.1 
41.5 
41.3 

-  4.5 

-  2.6 

55.1 
52.8 
53.0 
51.9 
50.9 

-       .2 

1.4 

63.1 
62.1 
61.8 
60.7 
60.6 

-    1.0 
.3 

69.4 
68.5 
68.3 
66.9 
67.6 

-  2.4 

-  1.1 

76. 5M 

75.6 

75.9 

75.0 

74.4 

-  2.9 

-  1.4 

83.3 

83.0 
83.6 
62.0 
82.0 

1.6 

1.8 

77.7 
77.4 
77.4 
75.6 
76.6 

-  4.6 

-  4.1 

72.1 

71.5 
71.5 
71.0 
71.7 

-  4.1 

-  1.7 

60.7 
59.3 
58.7 
57.1 
58.9 

-  6.2 

-  4.9 

57.0 
55.7 
55.8 
54.6 
54.8 

3.8 
5.1 

42. 3M 
42.9 
42.3 
42. 2M 
42.6 

-    2.9 
•      .5 

61.  7n 

60.8 
60.7 
59. 5M 
59.9 

■  2 

■  1 

4 
1 

NASHVILLE    PEACm    SuBST* 
OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA    Wb    AlHPORT 

37.2 
40.5 
39. 4M 
"•0.7 

-    5.5 

40.8 
45.8 
45.2 
45.7 

-  3.3 

-  2.8 

51.6 
56.4 

56.0 
56.3 

.8 
1.4 

60.1 
64.3 
63. 2M 
64.2 

-       .2 
.3 

67.0 
70.5 
69.  2M 
69.7 

-  1.1 

-  1.9 

74.2 
77.7 
76.1 

77.1 

-  1.6 

-  2.3 

81.3 
84.4 
63.3 
84.0 

1.8 
1.4 

75.6 
78.6 
77.7 
78.7 

-  3.6 

-  3.9 

70.4    i 

73.4    i  -    2.8 

72.5 

73.4    1  -    3.1 

58.5 
62.4 
61.6 
62.5 

-  3.6 

-  3.6 

54.2 
58.6 
58.2 
59.2 

4.9 
5.5 

40,7 
45.1 
44.9 
44,8 

-  2.1 

-  2.1 

59.3 
63.1 
62.  3M 
63.0 

-  1 

-  1 

4 
.3 

DIVISION 

38.4 

-    5.5 

43.3 

-    3.4 

53.8 

.5 

62.2 

-       .5 

68.6 

-     1.6 

75.8 

-    2.5 

83.0 

1.3 

77.3    j  -    4.3 

71.9      -    3.3 

60.0 

-    4.8 

56.5 

4.5 

43,1 

-    2.2 

61.2 

-    1 

»8 

SOUTH    CENTRAL                 08 

ARKADELPH1A 

CAMDEN     1 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA    3    N 

39.4 
40.8 
39.1 
39.2 
40.2 

-  3.9 

-  7.4 

-  7.2 

44.7 
46.2 
44.0 
45.5 
42. 6M 

-  1.7 

-  5.4 

-  7.5 

55.  OM 

56.4 
54.7 
56.1 
56.1 

1.9 

-  .9 

-  .2 

63.1 
65.2 
63.3 
64.1 

63. 7M 

1.3 

-  1.2 

-  1.1 

68.0 
70.7 
69.7 
69.8 
69.3 

-  .9 

-  2.5 

-  2.8 

75.3 
77.3 

76.5 
76.8 
75. 6M 

-  2.1 

-  3.5 

-  4.0 

83.1 
83.9 
84.0 
83.6 

83.0 

1.5 
1.3 

.5 

76.8 
78.2 
78.2 
77.8 
76.4 

-  3.7 

-  ».3 

-6.1 

72.0 
72.8 
72.4 
72.9 

70. 3M 

-  2.7 

-  4.2 

-  6.4 

60.6 

61. 9M   -    3.0 

60.0   !  -   6.2 

60.7 

60.4      -    6.3 

56.5 

58. 9M 
57.0 
57.4 
57. 7M 

6.3 
2.9 

3.2 

44,0 
46.2M 
45.2 
45,1 
45. 5M 

.2 

-  2.4 

-  2.9 

61.  5M 
63. 2M 
62.0 
62.4 
61. 7M 

•    2 

-    3 

.6 
.8 

.4 

M0R08AY    LUCK.    AND    DAM    » 

PRESCOTT 
SPARKMAN    3    WSW 
WARREN 

39.2 

40.6 
39. 1M 
39.2 

-  4.0 

-  6.8 

44.5  i 

45.8    '  -    1.9 

45.0m 

45.6  i  -    3.6 

53.8 
56.1 
54. 5M 
55.8 

1.4 

.0 

63.9 

64. OM 

M 

63.9 

. '!, 

70.9 
69.9 
68. 5M 
69.  4M 

-  2.0 

-  2.8 

76.4 
77.5 
74.  5M 
76.0 

-2.3 
-    3.9 

63. 8M 
64.6 
B2.3M 
82.8 

1.5 

.0 

77.8 
79.0 
76. 5M 
76.7 

-  3.8 

-  5.8 

73.0 
74.0 

71. 5K 
72.4 

-  2.4 

-  3.9 

60.6 
61.9 
59. 2M 

61.4 

-    4.7 

57.5 
57.9 

54. 7M 
57.8 

4.9 

3.9 

46.  2M 
44.3 
45. OM 
46.2 

-  1,7 

-  1,2 

62. 3M 
63. OM 

62.  3M 

-  1 

-  2 

.2 

•  4 

DIVISION 

39.6 

-    5.8 

44.9    |  -    3.4 

55.4 

.5 

63.9 

-       .2 

69.6 

-    2.1 

76.2 

-    3.3 

83.5 

.9 

77.5 

-    4.8 

72.4 

-    3.7 

60.8 

-    4.9 

57.3 

4.0 

45.3 

-    1.4 

62.2 

-    2 

.0 

SOUTHEAST                               UV 

CROSSETT    7    S 
DERMOTT    3    NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO 

41.1 

38.8 
38.2 

40.7 

40.  U 

-    5.2 

-7.1 

47.2  -    2.0 
45.8 

45.3  1  -    2.5 

47.  OK 
45. 4M 

56.3 
56.3 
55.7 
57. 2H 
55.6 

.6 
1.1 

65.0 
64.2 
63.9 
66.2 
64.1 

1.2 
.1 

71.1 
70.6 
70.9 
72.5 
70.2 

-  .1 

-  1.0 

76.8 
77.6 
78.5 
79. 2M 

77.0 

-  1.9 

-  1.6 

84.2 
83.2 
84.2 
84.  5h 
83.2 

2.9 

1.2 

78.7 
77.0 
78.5 
79. 1M 
77.4 

-  2.6 

-  3.9 

73.7 
72.2 

73.0 
74. 6M 
73.4 

-  2.2 

-  2.9 

62.2 

59.8 
60.5 
62.9 
62.3 

-  3.4 

-  4,7 

57.8 
57.3 

60. OM 
58.4 

4.1 

47.1 
45.1 
44.9 
47.6 
46.7 

-  .2 

-  1.4 

63.4 
62,3 

64.  3M 
62.8M 

,8 

PINE    BLUFF 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER    2    NN£ 

STAR    CITY    4    ENL 

39.6 
37.1 
39.7 
38.7 
38.6 

-  5.5 

-  6.3 

46.4    J  -    1.6 

44.2 

45.8    !  -    2.9 

45.6 

45.0 

56.6 
55.4 
56.2 
55.7 
54.9 

1.8 
1.1 

65.2 
63.3 
63. 6M 
61.  2M 
63.3 

.7 
-       .3 

70.7 
70.2 
70.1 
69.2 
69.1 

-  1.3 

-  1.5 

78.4 
76.6 
76.9 
77.0 
76.5 

-  1.5 

-  2.2 

84. 7M 
84.8 
82. 3M 
83.4 

82. 9M 

1.6 

78.0 
77.6 
77.0 
77.6 
77. 2M 

-  5.2 

-  4.2 

73.0 
72.2 
72. 6M 
70.6 
72.5 

-  3.9 

-  2.6 

61.0 

60.2 
61.0* 
59.3 
59.8 

-  5.3 

-  4.0 

58.  81- 
55.9 
57. 6M 
55.4 
56.3 

5.1  46. OM  -  .61  63.2M 
44.7                        62.0 

4.0  46. 2M  -  1.3  62. 4M 
45.0  61. 6M 
45.2MJ                   61.8M 

-  1 

-  1 

.3 

.7 

Dl VI 51  ON 

39.3 

-    6.1 

45.8 

-    2.4 

56.0 

1.2 

64.0 

.2 

70.5 

-    1.1 

77.7 

-     1.6 

83.7 

1.6 

77.8 

-    4.0 

72.8 

-    2.9 

60.9 

-   4.5 

57.5 

4.3|  45.9 

-       ,6|  62.7 

-    1 

•  3 

rrocted  data  and  may  differ  slightly  fr 


published  in 


nthly  issues. 


A  Special   Weather   Suirmary   describing  unusual   weather   in   1966   was   included   in   the   January   thru   June,    and 
August   issues   of   this  publication. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NORTHWEST  0 

BENT0NV1LLE  5  wSn 
BERKYVILLE  *  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVlLLE  FAA  AP 

FAYETTEVlLLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  A  ESE 

HARK  1  SON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVIULE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON 
OOELL  3  N 


NORTH  CENTRAL        02 

CALICO  HOCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


MOUNTAIN  \ 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVILLE 


NORTHEAST 


lEw  2  ESE 


ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  U  1 

BEECH  GROVE 

BEEUEVlLLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 

JONtSBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PAHAGOULD  RADIO  KD«S 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL         0*. 

ABBOTT 
ALY 
APPLE TON 

BIG  FORK 
600NEVILLE 

CLARKSV1LLE 
COVE 
DANVILLE 
OAROANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  Wb  AIRPORT  / 
FURT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  h    E 
GREENWOOD 
HECTOR 

MENA 

MOUNT    MAGAZINE 

MULBERRY    6    NNE 

NATURAL    DAM 

OZARK 

OZONE 
PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE    *    N 


5.60       2.92 


3.69       1.12 


*.73| 
6.21; 


6. SO 
6.27 
10.26 


5.62 
1.06 


2.45 

6.96! 
2.33k    1.07 


SU614C0 

WALURON 
KHITE    ROCK 


4k    1.95 


2.12k    1.29 


1.90 

1.52 

:    2.2". 


2.10-    1.52 


2.93k       .92 


6.16i      2.99 


5.55      2.53 


5.18: 
6.95! 

3. 80' 


i    5.15 
3.94 

:    4.80 


01    I. 15k    2.82 


5.631      2.0 


5.54 
0.83 
5.17, 


5.67      1.19 


5.64!      1.62 


5.23.      1.01 


5.8*1 
6.9*1 
9.17! 


April 


1.79 
1.771 
1.30 
2.01.    1.83 


1.62k    1.8* 

1.32 

1.21 


2.70J 
1.50 
1.29. 


1.50 

8.171 

1.99 

6.02! 

1.17 

8.931 

1.29 

-    2.37 

7.861 

3,57 

.81 

7.78J 

1.06 

6.561 

1.35 

6.29! 

1.15 

7.93 

1.20 

5.791 

l.*l-    2.59 


1.20| 
1.84! 
1.72k 


2.18k    2. 

•Ml  - 

2.07f    2. 


I. 18k    3.66 


1.171-    2.30 


1.31k    : 
2.02 
1.07 
1.23 
1.07-    2.77 


1.231 
1.031 

1.75| 


1.30k    3.1 


5.87 
3.77k 
5.07 
5.16 


6.64 
5.*1 
5.82 
6.86 


7.97      3.66 


7.51       3.01 


7.58j 
9.901 

a.7i| 


8.99 
10.98 
6.59 


3.93 
7.01 


9.15       4.69 


4.52 
10.12! 
7.85! 


6.06 
8.36 
9.35 


6.28 
5.70 
6.57 


May 


3.5* 

3.59 
5.02.    1.53 


2.77 
3.91 
5.21 
3.13 


*.93 
2.62 
5.51 

3.061 


3.94^    1.29 


3.27! 

3.58: 

1.74: 
2.35k    2.59 

*.69| 

4.941 


.9*1 
•lit 


5.561        .77 


7.93 

=    7.14 

6.97 


2.*6 


2.67.    2.37 

7.2*| 
4.27 
3.90k 
5.72       1.35 

4.59- 


*.59 
*.03 
1.95 

5.881 
3.54k 

3.97 
2.771 
5.46J- 


2.95-    2.73 


1.91.    3.23 


.4 


1.12[-    3.33 


2.69k 
l.*6 
3.29- 


2.28: 
1.06k    2.53 


1.33 
.95 
1.92 


.92k    3.* 
•  40 


1.26k    3.31 


See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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3.06 

3.55 

4.94       1.05 

3.26 


7.31       3.39 


1.53 

2.49k 

2.2SI 


2.67! 
4.8*! 
2.20 


1.60 
8.60 
5.*9 

3.04 


Auguit 


3.66; 
2.46! 
2.00 
3.90 


4.981      1.96 


4. 16' 
3.46! 
9.35 


September 


1.72k    2.36 


1.301 

3.6 

2.38 


1.03-    2.34 


1.68! 
1.56 
1.60 


.76.    2.95E    2.13-    1 


2.59! 


2.3d 
.73 


2.411 
2.33 
2.12 


1.77 
3.51 

4.24 


.831 
2.37. 


3.10-      .33 


2.55 

1.50 

1.54k 


58       1.48k    1.72 


.20 
1.19 
1.53 


1.72 
3.39 


2.28 

1.65 

2.28- 

2.02 

1.96 


33.66 
35.27 

39.01 
. idE    38.66- 


37.11-    8.10 
32.73kl2.23 

E  42.411 
40.4*! 
38.69 

42.92 

38.  87 

39. 98]-    1.30 

45.  00 

38.99! 


1.79 
2.67 
1.68 


1.89.    1.52 


5.02 


38.84-    6.52 


49.25 

47.34 
39. oq 
40.1*1 

45.741      3.55 
46.97 


*|-  1.51 

2.01 

.34J-  1.79 
2.94 
2.30 

2.52-  1.74 

2.40-  1.93E    4.18 


E  34. 
7  46. 
E    53. 


.06       57.43 


2.32]-    1.9S 


1.92       4.33 


1.87 
3.78 


4.09 
7.57 


1.28k    1.89       1.78k    1.67       2.18-    1.05 


2.54- 
2.93- 
3.77 


40k  3.05l  2.73- 
2.46 
2.01 
2.30 
2.59 


92       1.60-    2.41       3.19- 


-    2.73      2.27k    1.02      2.44k 


38.45 

42.62 

40.02- 

37.90- 

44.25 


37.10 
39.68 
35.76. 

39.38 
31.97 
33.75 
28.84 
40.74 


1.49k 

1.68 

2.60 


2.08E    2.8V       .69E    34 


2.27      2.13.    1.70      2.87- 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

APLIN  1  W 

BENTON 

BISMARCK  2  SE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BUNNERDALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 

MOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT/ 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 

MORRILTON 

NlMftOD  DAM 

0WEN5VILLE 
PERRY 

REMMEL  DAM 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MADISON 
MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  1  E 
DE  QUEEN 
DIERKS 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 

LANGLEY 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 

NEWhOPE  3  E 

ODEN  2  W 

OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

TEXARKANA  wb  AIRPORT 


SOUTH  CENTKAL       08 

AMITY  3  NE 

ARKADELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 

60UGHT0N 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

GURuON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  UAM  8 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 

WARREN 


3.08 

3.03 

s.u! 

3.671 


2.51r 

3.99) 
2.79 
2.19k 


2.31 
2.13U 


3.33 

2.60 


3.42-  1.25 


2.581-  1.97 
3.75k   .7. 

3.50 
5.16 
4.03f-   .8 


3.531-  1.07 


2.59r  2. 
2.92 

3.28|' 
3.011-  1. 

3.7li-  1.72 


3.321-  2.02 


3.2  3k  2.02 


7.0*   2.38 


SOUTHEAST 
ARKAN5AS  CITY 


•M- 


.99' 

10.31 

.96, 

11.26 

.851 

13.40 

1.271 

9.62 

l.« 

7.41 

.5a] 

9.97 

.94; 

10.12 

1.10k 

3.93 

8.89 

.601 

9.86 

1.17 

9.69 

1.55 

9.22 

1.04* 

4.20 

10.50 

1.53 

9.45 

,70i 

.65- 
1.11 

1.17 


1.02(-  3.92 


.30k 

•7*L 

.40k 

•  57 


1.00 

.681 
.92k 


.551-  ' 
,99k  3.94 


.39k  . 
1.66^  3.64 


1.26k  3.05 


April 


7.29   2.36 
9.261 
9.88 
8.33,   3 

9.86: 

10.451 

10.51   5 

11.55! 

10.80! 


9.70!  4.27 


6.39 
10.25 
10.28 
8.67' 
9.52 

9.78 


7.96   3.07 


8.72! 
8.75; 
9.11 

15.49  : 

11.24 
15.16 
9.92 
10.46 

15.70 

10.04! 
9.27! 
9.71 

10.53] 

9.11! 

9.02! 
10.231 
12.97! 
lQp.24 

17.751 


16.65    11.35 


12.211     6.71 


10.04! 
10.471 
12.90! 
12.56! 
11.99! 


10.37 
13.87 
13.03 
11.30 


10.48       5.06 


2.03i 
2.99 
3.52- 


3.65-    2.45 


2.23k    3.05 


3.14-    2.19 


4.25! 
3.83-    1.83 
3.93| 
3.43| 


4.01*    1.70 


3.31-    1.06 


5.28! 
4.70| 
3.29 


6.65 
3.37 
5.01 


3.521-    1.72 


2.91*    1.64 
2.981 
9.00 
2.87-    1.94 


3.34-    1.81       3.56k 


1.311-    3.00 


.411 

•  l4-  4, 


July 


•  60 
.95 
.71^    3.0*. 


3.06 
2.88 


1,K>-    2.13 


3.27 
1.69 
2.43 


5.71       1.50 


4.26 

El  1.57 

1.18 

13.97! 

1.29k 

.62 

3.8S 

2.64i 

4.95 

2...L 


2.28 
2.52 
2.02 


3.61 
5.36 

5.20 


1.57 
5.45 
2.21 


3.63 
1.0' 
4.63 


4.24 
2.99 
5.37 
5.2 


3.24 
4.48 
5. 58 


12.74: 
16.93' 
14.03! 


,53! 
E    2.19J 


11.99| 
14.36] 


s 

25l 

12 

20 

7 

90 

5 

94 

10 

55 

11 

03 

3 

Ob 

1.20       7.54 


2.471 
1.31-    2. 


13 

6 

34 

8 

15 

7 

24 

13 

6Q 

9 

^8 

10 

b8 

6 

42 

7 

10 

9 

56 

8 

90 

13 

16 

10 

2  7 

11 

B7 

11 

27 

6 

41 

9 

SG 

6 

39 

5 

0  6 

9 

34 

8 

62 

8 

82 

18 

.97 

8 

.02 

4 

.80 

8 

.77 

6 

.70 

L, 

.77 

3 

.60 

11 

■  16 

.5? 

10 

.741 

September 


4E    2.02!-    1. 


2.26 

2.31r 

.69 


3.97 
1.22 


1.90k    1.33 


3.56 
•  40 
2.74 


3.95 
2.76! 
3.21 
1.55 
2.76 

3.90 
2.42 
2.01 
4.27 
2.54 

3.43 
3.82 
3.77 
5.42 


2.30*    2.43E    3.89,      1.12 


2.83-      .39       3 


5.88 
2.21 
2.55 


2.7* 

2.32 
2.09 
3.33-    1.06 
2.67< 

2.2a 


2.12k    1.78 


1.971-    2.06 


2.50-    1.87 


3.36 
1.27 


2.00 
2.o4 
2.051 

2.39J' 


2.37-    1.96      5.14 


2.38 
1.69 
1.33 


2.30-    2.03 


2.07-    2.20 


1.20-    3.56 

2.54 

2.52 

1.12k 
1.05 

2.24 

3.30- 

1.57 

1.23 

1.47 

69|      1.64!-    3.13 


1.581-    2.87 


4.76 
4.35 
5.14 


54.02 
41.61 
52.16 
63.19 
49.07 

E   47.74 
E   45.11, 
44.58- 
46.46 

48.24] 

50.83! 
,51|E    55. 531 
51.83 
E    47.41 

44.51] 

.IZJ      47.65- 


51.87 
42.60- 
53.28 
58.22 


55.09 
57,49 
51.28 
44.36 
E   47.82 

46.15- 

53.18 

49.36 

48.05;- 

43.92 

52.17 

40.84]- 

41.60 

52.92 


52.02 
49.70 
51.10 
E  43.40 
46.72 

55.27 
53.51 
59.39 
48.67 
43.66 

50.13 

52.20 

44.70- 

52.10 

54.92 


5.18 
7.71 


5.77      1.22 


59.42 

47.08 
54.16 


52.05       1.00 


E  61.21 
45.91- 

E  48.26 
52.94 
49.96]- 


5.77 

4.89^ 

4.3J 
5.19- 


5.51 
4.84 
5.39 


42.53- 
45.60 
56.09 
47.14- 
E    49.99 

E  51.35 
55.85 

E  44.95 
43.77 
43.39 


1.23 
9.01 


,17      l.OOE    40.93-12.67 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CROSSETT  7  S 

DERMOTT 
OERMDTT  3  NE 
DUMAS 
EUOORA 

HAMBURG 
MONTICELLO 
PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  FAA 
PORTLAND 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


2.64-    2.83 


3.01 
1.51 


11.36 
7.67 
9.49 


6.57 
7.101 
6.23 


2.14      B.56i 
averages    In 


6.32 
2.92 


1.47 
1.28 


3.7' 
the 


2.31-    3.35 


2.45 

l.ooU  4 

.391 

.151-    5.35 


.92^    4.59 
ual    Is: 


— 


4.64 
5.16 

9.85 


3.24 
6.05 
3.81 


1.14      3.89*      .66         .40h    2.94       3.16f    1.2 


3.27 
2.46 


3.21 
2.29 


July 


3.85 
1.29 
2.35 

3.51 
4.82 
4.61 
2.65 
3.43 


1.59 
3.50 


August 


6.16 

5.26 

4.81 
6.08 


6.20 
nclude   delayed   and   corrected   data   and   may   differ   slightly    f 


3.08 
2.77 
2.03 

2.02 
1.65 
2.241      5.15 


2.54      2.6* 


E  3.26 
5.98 
1.34 

2.89 
8.28 

2.05|E  4.45 
4.98 
3.08 


42      4.421      1.59 


published  In 


1.06-  3.23 
2.67 


1.73 
1.77 
1.53 


1.63 

4.1 

2.131-  2.50 


2.02J-  2.40 
nthly  issue: 


-j 


47.16 
45.59. 
44.05 

51.52 
53.67 
48.27' 
53.68 

38.30 


25   46.63|-  5.13 


SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 
and 

D> 

s 

§ 

« 

g 

a 

® 

0 

a 

0> 

§ 

0* 

i 

9 

B 

Oi 

3 

a 

» 

9 

8 

0> 

s 
s 

• 
& 

a 

& 

a 

Depth 

S 
< 

.3 

< 

P 

< 

is 

> 
< 

01 

< 

u 

< 

< 

1 

< 

1 

< 

13 

c3 

< 

Jo 

> 
< 

-B 

> 
< 

> 

1 

WARREN 

4    INCHES 

45.6 

64/36 

48.9 

64/37 

58.7 

75/41 

67.3 

82/55 

75.1 

88/53 

85.0 

95/71 

89.5 

99/79 

84.2 

95/75 

79.5 

90/70 

68.2 

78/59 

" 

~ 

99/36 

MONTHLY  AVERAGES  ARE  OBTAINED  BY  TAKING  THE  AVERAGE  OF  DAILY  MAX  AND  MIN  VALUES. 

SLOPE  OF  GROUND,   LEVEL  AT  STATION.  GENTLY  ROLLING  VICINITY.   SOIL  TYPE,   SANDY  LOAM.   GROUND  COVER.   GRASS.   INSTRUMENTATION,   PALMES  SOIL  THERMOMETERS. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


ARKANSAS 
1966 


Last  spring  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


32°  or 
below 


•i   is 


24°  or 
below 


20°  or 
below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


BENT0NV1LLE  5  wSw 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
6RAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SI  LOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL 


CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

YELLVILLE 


ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESV1LLE  L  AND  D  1 
BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESB0R0 
KEISER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 


WEST  CENTRAL 


APPLETON 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
OARDANtLLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 

WALDRON 

WHITE  ROCK 


ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIOAN  TOwcR 


100 

7-14 

io<. 

7-14 

100 

7-14 

100 

7-14 

103 

7-19 

105 

7-14 

101 

7-14 

102 

7-11 

105 

7-14 

7-13 

7-15 

7-14* 

7-15 

7-15. 

7-15. 


7-10 
7-14. 


7-15 
7-15 
7-15. 


7-13 
7-13 
7-15 
7-16. 
7-15 

7-18. 
7-15 


7-10 
7-14 


104 

7-15 

106 

7-15 

105 

7-14 

104 

7-13 

106 

7-15 

99 

7-12 

106 

7-10 

10* 

7-15 

106 

7-16 

104 

7-19 

10? 

7-15 

105 

7-15 

103 

7-15 

105 

7-15 

105 

7-15 

106 

7-15 

106 

7-16 

104 

7-15 

105 

7-15 

1-30. 
1-29 
1-30 
1-30 
12-24 

12-24 
1-29 

12-24 
1-30. 
1-29 

1-30 


12-24 
12-24. 
12-24 
1-30 
12-24. 

1-30 
1-30. 
1-31. 
1-30 
12-24 


1-30 
1-29 
1-30 
1-30 
1-30 

1-30 
1-30 
1-30 
1-30 
1-30 

1-30 
1-30 
1-30 
1-30 
1-30 


1-30 
1-30 
1-30 
1-30 
1-29 

1-30 
1-29 

1-30 
1-30 

1-30 
1-30 
1-30 
1-30 
1-30 

1-29 


1-30 
1-29 
1-31. 
1-30 
1-30 

1-30 
1-30 
1-30 


1-30 
1-30 
1-30 


2-25 
3- 


1-31 
2-25 
2-  5 
2-17 
1-31 

1-31 
2-  3 

1-31 
1-31 
1-31 

1-31 
1-31 
2-  2 
1-31 
2-  2 


1-31 
2-  3 


1-31 
2-  3 


1-31 
3-  7 
1-31 


3-24 
3-24 


3-  8 

3-25 


2-  5 
2-25 
3-25 
3-25 


2 

3-25 

1-31 

3-  7 
2' 
3-25 
2-  5 
2-  4 


3' 
3-24 


3-  7 

3-25 


2-17 
3-  7 
3-25 
2-  2 


2-  3 

3-  7 
3-  7 

3-  7 
3-25 

2-  3 


3-25 
3-25 
3-25 
3-25 
3-24 


3-25 
3-24 


2-25 
3-25 
3-25 
3-25 
3-25 

2-24 
3-25 
3-  7 
3-25 
3-  7 

3-25 
3-25 
3-25 


3-24 

3-25 
3-25 
3-25 
3-25 
3-24 

3-24 


19 
22 
21 

21 
21 

3-25  22 
-25  23 

3-26  23 
-25  23 
22 


3-25 
3-29 
3-25 

3. 
3-25 
3-  7 
3-25 
3-25 

3-  7 
3-  7 

3-25 
3-25 
3- 


4-  6 
4.21 

4-  6 
3-28 
3-30 


4-10 


3-29 
3-25 
3-25 
4-10 
3-29 


3-25 
3-25 


3-25 
3. 


3-25 
3-25 


3-25 

4-  6 


4-  6 

3-25 
3-25 
3-25 
4-  6 

3-25 

4-  6 
4-  5 
3-25 


3-28  25 
3-26  25 
26 

■  28  28 

■  10  27 


4-21 
4-21 
4-21 
4-21 
4-21 

4-10 
3-28 
4-21 
4-10 
4-21 

4-21 


4-21 
4-10 
4-21 


4-  6 


32 


■10  32 

-28  32 

4-10  31 

28 


3-25 


4-10 
3-29 


4-  6 
4-  6 


4-  6 
4-21 


3-25 
4-10 
3-25 

4-21 

4-10 


10-16 
10-16 
10-15 
10-16 
10-    1 

10-16 
10-16 
10-  6 
10-16 
10-16 

10-16 


10-16 
10-  7 
10-  7 
10-20 
10-16 

10-16 
10-20 
10-16 
10-16 
10-16 


10-16 
10-16 
11-   2 

11-  2 
10.20 
11-  2 
11-  2 
11-   2 

11.  2 

11.  2 

11-  2 

11-  2 

11-  2 


10-16 
10-16 
10-20 
11-    1 

10-16 
10-16 
10-16 
10-20 


10-16 
10-20 
10-16 


11-  2 
10-20 
10-20 
10-20 
10-20 


10-20 
10-20 
11-   2 


10-16 
11-  3 
10-16 
10-16 
10-16 

10-20 
11-  2 
10-16 
10-20 
11-   2 

10-16 


11-  3 
10-  7 
10-20 


10-20 
11-  2 
10-20 


10-16 
11-  2 
11.  3 
11-    2 

10-20 
10-16 


10-20 
11-  2 
10-16 


11- 
11. 


11-    3 
1 


11- 
11- 
11- 


11-  3 
11-  3 
11-  3 
11-  3 
12-24 

12-24 
11-  3 
11-  3 
11-   3 

11-  3 

12-24 

12-  3 
11-  3 
11-  3 
11-    3 


11-  3 
11-  3 
11-    2 


11-  3 

11-  3 

11-  3 

11-  3 

11-  3 

11-  3 

11-  2 


11-    3 

11-   3 

12.12 
11.  3 
11-  3 
12-24 

11-    3 


11-    3 
11.   3 

12-24 


11-  3 
12-12 
12-12 


12-24 
12-24 
12.13 
11.  3 
12.24 

12-24 
12-24 
12-24 
12-24 
12-24 

12-24 
12-24 
12-24 
12-24 
12-23 


11-    3 
12-23 


12-12 
12-13 


12-25 
12-24 


NONE 
12-24 
NONE 


See  reference  notes  following      Station  Index. 
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Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


ARKANSAS 
1966 


Station 


EAST  CENTRAL 


ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MAR1ANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 


OE  OUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 


NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  W8  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL 


ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  £ 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 


CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNfc 

STAR  CITY  4  ENE 


L02 

7-19 

lew 

7-16 

105 

7-15 

100 

7-15 

103 

7-15 

101 

7-15 

101 

7-16 

102 

7-15 

101 

7-15 

102 

7-14 

103 

7-15 

100 

7-16 

101 

7-15 

102 

7-15 

102 

7-15 

103 

7-15 

100 

7-16 

105 

7-15 

106 

7-11 

101 

7-16 

102 

7-15 

101 

7-19 

101 

7-19 

102 

7-15 

104 

7-12 

103 

7-15 

102 

7-15 

102 

7-19 

10< 

7-15 

100 

7-16 

100 

7-15 

101 

7-15 

10". 

7-15 

102 

7-15 

102 

7-19 

103 

7-19 

101 

7-15 

103 

7-13 

104 

7-12 

100 

7-19 

102 

7-15 

102 

7-15 

1-30 
1-30 
1-30 
1-30 
1-30 

1-30 
1-30 
1-30 
1-30 
1-30 

1-30 
1-30 
1-30 
1-30 


1-30 
1-30 


1-30 
1-30 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


1-30 
1-30 
1-30 
1-30 
1-30 


1-30 


1-30 
1-30 


2-  3 
1-31 
1-31 
1-31 
1-31 


1-31 
1-31 
1-31 
1-31 

1-31 

1-31 
2-  3 
1-31 


1-30 
2-17 
1-31 


1-30  2-17 
1-30  1-30 
1-30  1-30 
1-30 


1-30 
1-30 


1-30- 

2 

1-30 

3 

2-  3 

16 

1-30 

■  1 

2-  3 

15 

2-  3 

15 

1-30 

2 

2-  3 

16 

2-  3 

15 

1-30 

7 

1-31 

13 

1-31 

8 

1-30 

6 

1-30 

.  2 

1-31 

13 

1-31 

10 

1-30 

6 

1-31 

10 

2-  3 

16 

1-31 
1-31 


2-   3 
3-25 


2-24 
2-24 


3 
2 
2-25 

3-  7  19 
1-31  20 
7   20 


24°  or 
below 


3-  7 
2-  3 

2-  4 

1-31 

1-31 

1-31 

2-  3 

2-  3 

1-31 

1-31 

1-31 

2-  4 

3-25 
2-22 


3-25 
3-26 
3-25 
3-25 


3-  7 
2-  3 
2-  5 
3-25 


3-  7 
3-25 
3-    7 

3-25 
3-25 


2-25 
2-17 


3-  7 
3-25 
3-25 


3-    7 
3-25 


2-  3 
2-  4 
3-25 
3-25 


28°  or 
below 


3-25 
3-25 
3-   7 


3-25 
4-  5 
3-25 

3-25 
3-25 


3-25 
3-25 


3-25 
3-25 
3-25 
3-25 

3-25 

3-25 
3-25 
3-25 


3-25 
3-25 
3-25 
3-  7 
3-25 


32°  or 
below 


4-    5 


3-25 
4-  5 
4-   6 

4-    5 


4-    6 
4-21 


4-21 
4-    5 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


3-25 
3-25 


4-  5 
3-25 
3-25 

3-25 
3-25 
3-25 


10-20 
10-20 
11-  2 
10-20 
11-    3 

11-  2 
10-20 
11-  2 
10-20 
11-    3 

11-  3 
11-  2 
11-  2 
11-   2 


10-20 
10-16 
10-20 
10-16 
10-20 

10-20 
10-20 
10-20 
11 


30  11-    2 

32  11-    2 

32  11-    2 

30  10-20 

31  11. 


2V 


11-  3 
10-20 

11-  3 
11-  2 
10-20 
11-    2 


11-    3 
10-20 


11-    3 
11- 


11 
11' 
11-    3 

u-  3   u 

10-27    32 


11- 


24°  or 
below 


11-  3 

11-  3 

11-  3 

11-  3 

11-  3 

11-  3 
11-  3 
11-  3 
11-  3 
11-    3 


20°  or 
below 


11-  3 

11-  3 

11-  2 

11-  3 

11-  3 

11-  3 
11-  3 
11-  3 
11-    3 


11- 
11- 
11-    3 
11- 
11- 

11- 
11- 
11-    3 
11-    3 
11' 


11-   2 
11.    3 

11-    3 


11-  2 
11-  3 
11-    3 


11- 
11- 

11- 
11- 


11-  3 
11-  3 
11-  3 
12-24 
12-24 

11-   3 

11-  3 
11-  3 
11-    3 

11-    3 

12-24 
11-    3 

12-24 


11-  3 
11-  3 
11 
11 
11-    3 

11 
11-  3 
11-  3 
12-24 


16°  or 
below 


12-24 
11-    3 


11-  3 
11-  3 
11-    3 


20  11-  3 
16  11-  3 
22  12-24 

21  12-24 
21  12-24 


12-24 
12-24 
12-24 


NONE 
12-24 
12-24 

NONE 
12-24 

12-24 
11-  3 
12-24 
11-  3 
12-24 

NONE 
NONE 
12-24 
12-24 


12-11  15 
11 

12-24  15 

11-  3  15 

12-24  10 


Number  of  days 
between  dates 


11-  3 
NONE 

12-24 
NONE 


12-24 

NONE 
NONE 
12-24 
12-24 

NONE 
12-24 
12-24 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 

12-24 
NONE 
NONE 
NONE 

12-24 


328 
15  324 


198 
197 
210 
209 
223 

210 
196 
210 
197 
212 


241  223  223 

273  223  211 

271   -  210 

223  220  211 


241  223 

328  276  241 

324  241  223 

273  223 


197 
178 
197 
178 
197 

182 
198 
197 
222 


210 
223 
210 
223 
197 

211 

222 


212 
198 
212 
223 
223 

223 
222 
223 
223 

200 


See  reference  notes  following      Station  Index. 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ARKANSAS 
1966 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec 

Annual 

*    *    * 

NORTH  CENTRAL  02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG. 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

1 

1 

1710 

B 

5.22 

1128 
73.7 
47.4 

6.66 
593 

87.1 
56.1 

7.31 

439 

92.2 

63.9 

8.18 

590 

97.4 

73.2 

6.06 

376 

93.6 

67.8 

4.28 

542 

84.9 

59.9 

B   3.28 

62  5 

69.4 

45.0 

B   2.04 

866 

: 

*     #    * 

WEST  CENTRAL  04 

RUSSELLVILLE  4N 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

505 

603 
52.5 
38.9 

4.04 
.31 
1134 
66.0 
43.1 

B 

4.59 

.50 

955 

75.4 

53.0 

5.63 

.60 

763 

88.6 

58.4 

5.75 

-   1.24 

689 

91.9 

65.0 

6.75 

.91 

450 

98.0 

73.0 

B   4.86 

-   2.31 

419 

90.1 

68.4 

B   3.98 

-   1.54 

478 

85.7 

61.5 

3.19 

.61 

805 

72.2 

47.6 

2.04 

.05 

862 

60.8 

44.7 

B   1.44 

.13 

1114 

49.0 

37.1 

8777 

*     *     * 

CENTRAL  05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

1129 

1071 

8   3.41 
1309 

B 

4.44 

1195 

5.56 
811 

6.52 
B    736 

B   6.62 
735 

B   5.26 
575 

3.97 
569 

3.03 
839 

2.00 
969 

B   1.04 
1156 

B  11094 

NIMROD  DAM 

EVAP 
DEP 

WIND 

278 

385 

2.46 
470 

B 

3.02 

1.92 

348 

B   2.81 

-   3.13 
199 

3.66 
-   3.33 
B    140 

3.98 
-   3.23 

143 

B   2.01 

-   4.75 

93 

2.07 

-   3.29 

146 

-_ 

- 

- 

- 

*    *    » 

EAST  CENTRAL  06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

2479 

2424 

5.49 
2.19 
2909 
72.3 
45.8 

B 

6.29 

1.76 
3014 
73.6 
51.6 

6.67 
.89 
1907 
86.9 
60.6 

9.10 
2.31 
1866 
93.6 
68.0 

8.86 
2.01 
1441 
99.0 
75.3 

6.26 
.28 
1384 
93.5 
70.6 

5.02 
.01 
1123 
86.7 
64.3 

4.29 
.82 
1798 
73.1 
50.0 

3.04 
.94 
2474 
65.1 
46.8 

B   1.33 

.03 

2684 

25503 

*     *     # 

SOUTHWEST  07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

DEP 

WIND 

1356 

1352 

4.55 

.23 

1565 

B 

5.46 
.10 

1354 

B   5.98 
.32 
826 

6.78 

.13 
692 

B   6.93 
.76 
557 

6   5.71 

-   1.61 

539 

4.37 

-   1.40 

586 

B   3.79 
.72 
782 

2.74 

.04 

1146 

B   1.09 

.84 

1319 

12074 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

626 

789 

4.17 
1355 
67.3 
46.3 

e 

5.25 
1046 
74.5 
51.8 

5.21 

636 

83.7 

58.5 

6.36 

610 

91.1 

63.5 

B   6.93 

557 

95.0 

72.7 

B   5.25 

372 

90.5 

68.0 

3.99 

377 

86.0 

62.6 

8   3.37 

535 

72.9 

48.8 

2.28 
719 

B   1.32 
794 

8416 

*     #     * 

SOUTH  CENTRAL  08 

WARREN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

601 

: 

B   4.15 

B    258 

73.6 

43.9 

B 

4.55 

246 

77.7 

54.4 

8   6.20 

90.1 
60.5 

B   7.32 

281 

98.2 

66.6 

B   7.71 

212 

100.5 

74.0 

B   5.52 

148 

96.3 

66.0 

4.51 

170 

91.3 

59.5 

B   4.11 

222 

80.6 

47.6 

2.56 
424 

72.6 
43.7 

B   2.06 

421 

60.3 

36.1 

~ 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Years  of 

Opened 

0 

record 

or  closed 

Station 

d 

Z 

Z 

a 

o 

County 

CD 

3 

during  yr.  Reffir 

a 

.2 

ci 

d. 

(X 

to 

£~° 

Sj 

C 

3 

& 
a 

0 
i-5 

> 

E 

a 

a* 

B  a 

tables 

> 

Q 

l-J 

0 

0 

Q 

*l 

1  o 

So 

ABBOTT 

:■  c  j  6 

14 

SCOTT 

l 

35  04 

94  12 

624 

2  5 

2 

ALICIA 

0064 

">3 

LAWRENCE 

35  54 

91  05 

256 

40 

1  2  3  c 

ALUM  FORK 

0130 

:>c 

SALINE 

6 

34  48 

92  52 

780 

29 

29 

1  2  3  C 

'■  i  i  6 

04 

YELL 

3 

34  47 

93  29 

B54 

24 

2    C 

AMITY  3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34  17 

93  25 

475 

18 

2 

ANTOINE 

0178 

PIKE 

3 

34  02 

93  25 

235 

24 

2    C 

APLIN  1  W 

0188 

05 

PERRY 

1 

34  58 

93  00 

400 

22 

2 

APPLETON 

3196 

POPE 

35  25 

92  53 

522 

3 

3 

se'p 

1  2  3  C 

ARKADELPHIA 

:■:;: 

08 

CLARK 

3 

34  07 

93  03 

200 

7  0 

70 

1  2  3  C 

ARKANSAS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33  37 

91  12 

145 

76 

Z 

ARKANSAS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34  02 

91  21 

178 

4 

4 

1  2  3 

ATHENS 

0  300 

HOWARO 

34  19 

93  58 

960 

IB 

2 

AUGUSTA 

0326 

06 

WOOORUFF 

7 

35  18 

91  22 

218 

31 

2    C 

SALD  KNOB 

0350 

0  3 

WHITE 

35  18 

91  34 

230 

IB 

IB 

1  2  3 

3ATESVILLE  LIVESTOCK 

1459 

03 

INDEPENDENCE 

35  49 

91  47 

571 

25 

25 

1  2  3  C 

8ATESVILLE  L  AND  D  1 

04  6C 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35  45 

91  39 

277 

53 

1  2  3  C 

8EE8E 

053C 

0  3 

WHITE 

35  04 

91  53 

250 

C 

SEECH  GROVE 

0534 

03 

GREENE 

36  11 

90  38 

298 

2^ 

2 

BEEOEVILLE 

0536 

0  3 

JACKSON 

35  26 

91  06 

221 

26 

1  2  3 

BENTON 

0582 

35 

SALINE 

6 

34  33 

92  37 

285 

37 

37 

1  2  3 

BENTONVILLE  5  WSW 

0586 

01 

BENTON 

1 

36  21 

94  17 

1264 

60 

60 

1  2  3 

BERRYVILLE  *  NW 

C616 

01 

CARROLL 

7 

36  24 

93  37 

1160 

1  1 

2    C 

BIG  FORK 

3664 

POLK 

3 

34  29 

93  58 

1100 

22 

2 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34  18 

93  09 

500 

2 

2 

BLACK  ROCK 

0746 

.13 

LAWRENCE 

36  07 

91  06 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0764 

0  5 

GARLAND 

3 

34  36 

93  11 

10 

16 

16 

1  2  34C 
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C 

WEST  MEMPHIS 

7712 

36 

CRITTENDEN 

35  oe 

90  11 

22C 

t 

4 

1  2  3 

WHEELING 

02 

FULTON 

36  IS 

91  52 

68f 

C 

WHITE  ROCK 

7772 

04 

FRANKLIN 

1 

35  41 

93  51 

228' 

2r- 

29 

1  2  3 

WING 

795C 

YELL 

1 

34  5" 

93  26 

35C 

C 

WYNNE 

8052 

06 

CROSS 

5 

35  1* 

90  4" 

26C 

F> 

57 

1  2  3 

YELLV1LLE 

8C84 

32 

MARION 

36  1- 

92  41 

76C 

o 

1  2  3 

DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS    2-MISSISSIPPI    3-OUACHITA    4-RED    5-SAINT  FRANCIS    6-SAUNE    7-WHITE 


REFERENCE    NOTES 


ARKANSAS 
1966 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist,    Weather  Bureau  Airport  Station,   Adams  Field,  Little  Rock. 
Arkansas    72202,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS  . 

DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Mm  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.      "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record. 

Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

Amount  included  in  following  measurement. 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

Adjusted  to  a  full  month. 

Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground:      however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 

located  on  the  roof  of  a  building. 
C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  45  cents.  Similar  mformation  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,  price   15   cents. 


Subscription  Price-      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )      Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the     Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,  Government   Printing  Office,    Washington, 
D.   C.     20402. . ~~~ 


NAME 

ALY 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

COVE 

DAMASCUS 

DUMAS 

GLENWOOD 

GLENWOOD 

GLENWOOD 

HECTOR 

JESSIEVILLE 

MAGNOLIA  3  N 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

OSCEOLA 
PRESCOTT 

SHERIDAN  TOWER 

WARREN 

WHITE  ROCK 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

EQUIPMENT  MOVED  75  FEET  N 
EQUIPMENT  MOVED  .6  MILE  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  75  FEET  SW 
RAIN  GAGE  MOVED  .2  MILE  NE 
RAIN  GAGE  MOVED  100  FEET  W 

RAIN  GAGE  MOVED  10  FEET  N 
RAIN  GAGE  MOVED  1.4  MILES  ENE 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  .5  MILE  W 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  .3  MILE  SSE 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  ADDED 

RAIN  GAGE  MOVED  200  FEET  N 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  35  FEET  S 
EQUIPMENT  MOVED  115  FEET  N 
RAIN  GAGE  MOVED  15  FEET  W 
EQUIPMENT  MOVED  200  FEET  W 

EQUIPMENT  MOVED  .3  MILE  N 

TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  .3  MILE  SSW  AND  STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED 

.8  MILE  SE 

EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  SE 

EQUIPMENT  MOVED  1500  FEET  NNW 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  85  FEET  WSW 


DATE    -   1966 

JULY   28 
SEPTEMBER   5 
AUGUST   23 
JANUARY   4 
APRIL    14 

AUGUST    1 
MARCH   10 
JULY    16 
OCTOBER   7 
OCTOBER    1 

APRIL   28 
JULY   29 
JULY   20 
JUNE   23 
JULY   1 

OCTOBER    13,    1965 
OCTOBER   26 

FEBRUARY   11 
APRIL   25 
NOVEMBER    16 


USCOMM  -  ESSA  -  ASHEVILLE  -3/20/67-1050 
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Precipitation 
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Max. 
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NORTHWEST           01 

BENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAVETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEV1LLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

52.4 
53.8 
52.8 
53.2 
52.6 

26.4 
29.6 
24.5 
28.4 
27.1 

39.4 
41.7 
38.7 
40.8 
39.9 

3.1 

2.8 

3.1 

72 
73 
73 
72 
74 

24. 
22 

22 

30 
24. 

8 
5 

7 
9 
8 

18 
18 
9 

18 
18 

788 
713 
812 
743 
773 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 
1 

23 

21 
2  5 
22 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

1.48 
1.15 
2.26 
1.38 
1.49 

-  1.62 

-  1.16 

-  .85 

1.34 
1.15 
2.19 
1.36 
1.47 

26 
26 
26 
26 
26 

.0 

.0 

T 

T 

.1 

0 

0 
0 
0 
T 

26 

1 
1 
1 
1 
1 

1     1 
1     1 
1     1 
1     1 
1     1 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSV1LLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

53.5 
51.3 
55.3 
55.5 
54.8 

28.0 
28.4 
26.6 
26.9 
28.6 

40. b 
39.9 
41.0 
41.2 
41.7 

2.8 

4.1 
3.6 

74 
72 
74 
75 

74 

23 

23. 

23 

23. 

25. 

10 
5 
7 
8 
9 

9 
18 
18 
18 
18 

745 
774 
738 
731 
719 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

2 

22 
23 
24 

25 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

1.24 

1.30 

1.50 

.96 

.99 

-  1.72 

-  1.59 

.82 

1.08 

1.50 

.93 

.91 

26 
26 
26 
26 

26 

.0 

T 
T 
.0 

T 

4 

T 

T 
0 
0 

1 
17 
26* 

2 

2 
1 
1 
1 

1   0 

1     1 
1     1 

1   0 
1   0 

SI  LOAM  SPRINGS 

54.2 

27.6 

40.9 

75 

24 

10 

18. 

745 

0 

0 

22 

0 

1.57 

1.51 

26 

.5 

0 

1 

1     1 

DIVISION 

40.5 

2.8 

1.39 

-  1.18 

.1 

.    .    . 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

54.8 
55.3 
55.9 
52.5 
53.9 

26.9 
25.4 
25.3 
26.8 
25.9 

40.9 
40.4 
40.6 
39.7 
39.9 

2.1 

79 
74 

76 
75 
74 

23 

25* 

23 

24 

23 

-  2 
2 

-  4 
9 
6 

16 

18 

18 

19. 

18 

749 
757 
755 
780 
769 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 

23 
24 
25 
24 
24 

1 

0 

1 

0 
0 

1.30 
D  1.83 
1.79 
1.36 
2.06 

-  2.27 

.91 
1.31 
1.34 

1.11 
1.15 

27 
27 
26 
27 

27 

1.0 
1.5 

.0 
1.0 
T 

0 

0 

1 

0 

18 

2 

3 
I 
2 
4 

1   0 

1     1 
1     1 

1  1 

2  1 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

YELLVILLE 

54. 8M 

51.5 

51.2 

53.4 

55.1 

29.  5M 

25.9 

23.4 

31.1 

24.0 

42.  2M 

38.7 

37.3 

42.3 

39.6 

.3 

75 
76 
75 
74 
76 

23 

24 
24 
23 
23 

0 
5 

7 
5 

7 

18 
19. 
19* 
18 
9 

705 
609 
853 
699 
780 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
2 

1 
1 

20 
25 

26 
19 
25 

1 

0 
0 
0 
0 

1.58 
2.52 
2.60 
1.50 
1.81 

-   .31 

1.02 
1.70 
1.60 
1.27 
1.10 

27 
26 
26 
27 
26 

2.0 
.0 
T 

1.0 
.6 

0 
0 
0 

1 

2 

18 

1 

2 
2 
4 
2 
2 

1  1 

2  1 
2   1 

1  1 

2  1 

DIVISION 

40.2 

1.8 

1.64 

-  1.59 

.7 

#    •    # 
NORTHEAST           03 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
8ATESVILLE  L  AND  0    1 
BEEDEVILLE 

52.4 
53.7 
55.3 

54.3 
52.5 

31.0 

30.7 
27.5 
27.7 
32.1 

41.7 
42.2 
41.4 
41.0 
42.3 

76 
77 
75 
77 
75 

23 
23 
23 
23 
23 

6 

11 
4 
0 
8 

18 
18 
18 
18 
18 

718 
708 
729 
743 
701 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
I 

20 
20 

2  3 
23 
19 

0 
0 
0 

1 

0 

1.20 
1.26 

D  1.81 
1.21 

D  1.28 

-  3.19 

.96 
1.09 
1.66 
1.02 

.90 

27 
26 
26 
27 
26 

.9 
.3 

1.5 

2.0 
.8 

0 
T 
2 
2 

18* 

17 

18 

2 
1 
2 
1 
2 

1   0 
1   1 
1   1 
1   1 
1   0 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

53.4 
53.0 
51.9 
49.4 
52.9 

33.0 
29.1 
31.8 
31.2 
32.9 

43.2 
41.1 
41.9 
40.3 
42.9 

3.2 
2.4 
1.5 

3.6 

74 
74 
73 
74 
75 

23 
23 
23 
24 
23 

10 
8 
8 
10 
11 

18 
18 
18 
16 
16 

672 
734 
712 
760 
683 

0 
0 
0 

0 
0 

1 
1 
1 

2 

1 

20 
20 
19 
21 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

1.41 
1.54 
1.12 
1.34 
1.64 

-  4.04 

-  2.83 

-  3.83 

-  3.99 

1.11 

1.09 
.88 
.91 

1.16 

27 
27 
27 
27 

26 

.9 

.0 

.6 

1.0 

1.0 

0 
0 

T 
1 
1 

27» 

18 

17 

2 
3 
2 
3 
3 

1   1 
1   1 
1   0 
1   0 
1   1 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

52.  2M 

52.2 

51.6 

53.9 

51.0 

32. 2M 

31.9 

28.7 

31.1 

30.1 

42.  2M 

42.1 

40.2 

42.5 

40.6 

1.0 

.9 
.9 

75 
74 
74 
76 
77 

23 

23 
23 
25 

24 

9 
9 
9 

10 
9 

16 
18 
18 
18 
18 

704 
703 
766 
699 
752 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

2 

1 
1 

lb 
21 
22 
21 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

1.25 
1.03 
D  1.63 
1.37 
1.64 

-  3.67 

-  2.71 

-  3.84 

.66 

.77 

1.10 

1.05 

1.20 

27 
26 
26 
27 
26 

1.5 
1.0 
1.5 

1.0 

2 

1 

1 
1 

18 
18* 

18 
19* 

3 
2 
3 

2 
2 

1   0 
1   0 

1     1 
1     1 
1     1 

DIVISION 

41.7 

1.8 

1.38 

-  3.50 

1.0 

WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
OARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

53.9 

58.2 
55.2 
55.4 

48. 9M 

27.4 
28.1 
28.4 
28.3 
29, 7M 

40.7 
43.2 
41.8 
41.9 
39. 3M 

1.4 
-   .3 

75 
77 
76 
74 
66 

24 
23 
22 
23 
22 

10 
9 
11 

7 
4 

18 
9 
9 
18 
18 

757 
673 
716 
712 
788 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

1 
1 

2 

24 
21 
21 
21 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

.83 
1.08 
1.37 

.95 
1.34 

-  2.32 

-  3.22 

.79 
.80 
1.22 
.71 
.98 

26 
26 
26 
27 
26 

T 

.2 
1.0 

T 
2.3 

0 

T 
1 

T 

2 

18 
17 
18 
18 

1 
2 
1 
2 
3 

1   0 
1   0 

1     1 

1   0 
1   0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

56.7 
56.1 
53. 6M 
55.8 

25.3 
26.0 
27. 1M 
31.0 

41.0 
41.1 
40.  4M 
43.4 

1.2 
1.2 

78 
74 
73 

72 

23 
23. 
23 
22 

10 
7 
9 

12 

9 
18 
18 
18 

735 
738 
763 
665 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 

25 
25 
2  3 

20 

0 
0 
0 
0 

.99 
1.12 
1.42 
1.59 

-  1.67 

-  3.00 

.96 

.90 

.65 

1.59 

26 
26 
26 
26 

.1 
T 

.0 
T 

0 
T 

0 
T 

18 
18 

1 

2 
3 
1 

1   0 

1  0 

2  0 
1   1 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 

WALDRON 

57.3 

56.1 
56.0 
58.0 

29.3 

23.8 
30.7 
26.5 

43.3 

40.0 
43.4 
43.3 

2.8 
1.9 

76 

75 
75 

74 

25 

24. 
22 

23- 

9 

7 
10 
9 

18 

18 
18 
9 

669 

770 
663 
672 

0 

0 
0 
0 

1 

1 
1 
1 

22 

2  6 
19 
21 

0 

0 
0 
0 

.74 

.80 

.98 

1.69 

-  2.67 

-  2.64 

.38 

.66 

.90 

1.64 

26 

26 
26 
26 

1.8 

.0 
.8 

T 

2 

0 
1 
0 

18 
18 

3 

2 
1 
1 

0  0 

1  0 
1   0 

1     1 

WHITE  ROCK 

50.0 

29.2 

39.6 

69 

22 

7 

18 

779 

0 

2 

20 

0 

1.31 

1.20 

26 

.5 

1 

18 

1 

1     1 

DIVISION 

41.6 

.9 

1.16 

-  2.69 

.5 

CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

FOURCHE  JUNCTION 

56.0 
56.8 
53.9 
54.8 

31.8 
28.3 
27.2 
30.2 

43.9 
42.6 
40.6 
42.5 

-   .1 

74 
73 
74 
78 

23 
22 

23 

23 

10 
10 
14 
13 

16 
18 

21. 

19 

653 
692 
752 
699 

0 
0 
0 
0 

1 
0 
1 
1 

17 
22 

23 
21 

0 
0 

0 
0 

2.04 
2.92 
1.60 
1.71 

-  3.07 

1.38 

1.56 

.98 

.94 

26 
27 
27 
27 

1.0 
1.5 

T 

.5 

1 
1 

T 
T 

18* 
19* 
18 
19* 

4 
5 
5 

4 

1  1 

2  1 
1   0 
1   0 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

53.8 

56.4 

26.9 
34.6 

40.4 
45.5 

1.3 

76 
72 

23 
22 

9 

12 

18 
18 

757 
596 

0 

0 

1 
1 

23 
13 

0 
0 

1.36 
1.67 

-  3.58 

1.03 
1.10 

27 
26 

1.5 

1.5 

1 

T 

18 
17 

4 
4 

1   1 
1   1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
JANUARY 


CONTINUED 


Temperatu 


<  S 


<  S 


No.  of  Days 


Precipitation 


O 


No.  of  Days 


LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

MORRILTON 

PERRY 

SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
D£S  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MAR1ANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

DIVISION 


SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 


DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 


08 


ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

DIVISION 


SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO 

PINE  BLUFF 

PINE  bLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

DIVISION 


56.7 
53.0 
57,7 
55.9 
56.9 

56.1 


54.8 
51.7 
53.7 
54.2 
53.9 

53.2 

51.9 
55.1 
52.6 
52.4 

54.5 

50.8 
52. 2M 
51. 5M 


58.4 
57.8 
55.4 
56.3 
56.1 

53.9 
58.7 
58. OM 
57.2 


57.5 
58.7 
56.2 
57.0 
59.3 

57. 7M 
57.6 
57. OM 
57.3 


57.3 
55.3 
54.5 

57. 3M 


57.4 
53.7 
54. 5M 
54.0 
55.7 


32.0 
30.3 
30.1 
31.3 
28.3 

33.3 


33.7 
30.5 
31.0 
34.3 
36.2 

33.4 
28.9 
31.6 
31.5 
31.9 

34.0 
32.3 

33.8 

30. 3M 


30. 8M 

29.2 

30.1 

28.9 

25.8 

28.0 
32.8 
33.  8M 
36.0 


32.  6M 
34.  8M 
33.0 


44.4 
41.7 
43.9 
43.6 
42.6 

44.7 

43.0 


44,3 
41.1 
42.4 
44.3 
45.1 


42.1 
42.2 

44.3 
41.6 

43. OM 

40. 9M 

42.7 


44. 6M 
43.5 
42.8 
42.6 

41.0 

41.0 
45.8 
45. 9M 
46.6 

43.6 


34. 

1 

33. 

9 

34. 

0 

33. 

4 

31. 

7M 

34. 

9 

35 

5 

34 

5 

34 

4 

36 

rn 

35 

,8 

34 

,9 

33 

,  7M 

33 

.0 

33 

.6 

45. 

IM 

46. 

BM 

44, 

6 

45 

9 

46. 

6 

45. 

VM 

45. 

5 

44. 4M 

46.1 

45.7 

46 

.4 

44 

'i 

44 

5 

47 

.OM 

46 

.6 

44 

.3 

44 

.IM 

43 

.5 

44 

.7 

45 

.1 

1.5 
1.9 


8  19 

14  19 

13  19 

17  19 


642 
717 
653 
661 
688 

628 


639 
733 
698 
640 
625 

669 
754 
670 
703 
705 

640 
720 
676 
754 


634 
664 
686 
691 
741 

741 
593 
593 
574 


614 
577 
640 
597 
573 

597 

602 
642 
587 


576 
618 
634 
558 


578 
641 
652 
662 
630 


21 

1 

1 

1  16 


1.96 
2.13 
1.36 
.90 
1.24 

2.45 


1.26 
2.12 
2.10 
2.14 
2.56 

2.07 
1.81 
2.90 
1.89 
1.69 

2.19 

1.87 

1.95 
2.04 


.74 

.76 

1.61 

2.08 

.89 

.82 
1.12 
2.27 

1.79 

1.34 


1.42 
1.97 
1.41 
2.23 
2.09 

1.37 
1.72 
2.04 
1.57 

1.76 


1.40 
1.63 
1.49 
1.39 


1.85 
1.24 
1.10 
1.16 
1.57 

1.43 


3.37 
3.13 


4.24 
3.76 


3.60 
2.59 


3.43 
3.05 
3.26 


3.85 
2.96 
4.02 


4.75 
3.98 


3.73 
4.65 


1.17 

1.16 

.53 

.47 
1.00 

.91 


1.90 
1.05 
1.83 

.94 

1.00 

1.52 

.89 

.79 

1.02 
.97 


.73 

1.32 

.26 

•  43 
.59 

1.08 


27 
27 
26 
27* 

26 
26 
27 
26 


26 
13 

.55  14 

.56 

.93  26 


1.0 
1. 


1.0 
1.0 


1.0 
1.0 


.0 
2.2 
1.0 
2.0 
3. 

1.5 
.0 
1.0 
1.0 
1.0 

2.0 
.5 
.0 

1.5 


.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

T 

.0 
.0 
.0 


.0 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 
T 

.0 
T 


T 
.0 


T 

1.0 

.0 

T 


19» 
19* 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


0 

Day  of  Month 

Station 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  ]  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16   17  |  18 

19   20  j  21 

22  |  23 

24 

25   26  [  27 

28  |  29  |  30 

31 

•   •   • 

NORTHWEST          01 

BENTONVlLLE  5  WSw 

1.48 

.08 

T 
.09 

.03  1.34   .03 

T     •     .85 

•60   »42 

BERRYVILLE  *  NW 

.95 

.02 

T 

.08       T 

BUFFALO  TOWER 

1.11 

1,15 

EUREKA  SPRINGS 

1.15 

T 

.01 

2.19 

T   . 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2.2b 

T 

•  06 

T 

FAVETTEVILLE  EXP  STA 

1.38 

T 

.02 

1.36   T 
1.47   T 

T    . 

GRAVETTE 

1.49 

.02   T 

T 

T 

.45   .63 

GREEN  FOREST  4  E5E 

l.oa 

T 

T 

.82   .36 

T    1.08   T 

HARRISON 

1.2' 

•  06 

T 

T    • 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

1.30 

T     T 

•  22 

T 

HUNTSVILUE 
JASPER 

1.50 
1.72 

T 

.03 

T 

.06 

T 

1.50 

1.12   .51 
•  93 

T   . 

LEAD  HILL 
LURTON 

.96 
2.05 

•  03 
.17 

.02 

•18  1.28   .40 
.14  1.38 

ODELL  3  N 

1.55 

.03 

ROGERS 

.99 

T 

.08 

T 

.91 
1.51   .05 

SILOAM  SPRINGS 

1.57 

T         T 

.01        T 

.    .    • 

NORTH  CENTRAL      02 

CALICO  ROCK 

1.30 

.04 

.02 

.04 

T 

.33   .91 

.37   ,57 

T 

CLINTON 

.98 

T 

D  .15 

•37  1,31 

EVENING  SHADE  1  NE 

1.83 

T    1*34   *42 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

1.79 
1.38 

T     T 

.03 
.06 

.05 

T 

.14  U U 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 

2*06 
1.58 
1.56 

.17 
.04 
.20 

T 

.05 
0  .10 

T 

T 

.22   .52  1.15 

.47  1.02 

•60   ,66 

.01  1.70   .73 

.15  1.60   .70 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

2.52 

•  08 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

2.80 

.15 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 

1.50 

l.ao 

1.75 
1.81 

T 

T 

.30 
.03 

.15 
T 
T 
.03' 

.08  1.27 
.05  1.17   .58 

.72   .73 
.65  1.10 

•   •   • 

NORTHEAST          03 

ALICIA 
BALD  KNOB 

1.20 
1.26 

T 

.15 

.07 

.05   T 

•  09 

.01 
D  .15 

.03 

T 
T 

T 

T 
T 

T     T     .96 

.04  1.09 
1.66 
.08  1.02 
.01  1.20 

T    . 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

1.81 

BATE5VILLE  L  AND  D  I 

1.21 

T 

.08 

•  05 

BEECH  GROVE 

1.26 

BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BURDETTE 

>  1.28 
l.*7 

1.-1 
1.35 

T 

.22 

.04 
.18 
.21 

.08 

.09 
.12 

0  .08 

.01 
.01 
.02 

T 

T     .90 

.37  1.05 

T     .02  1.11 
.93   .07 
.34  1.09 

CORNING 

1.54 

.11 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KE1SER 

2.37 
1.12 

1.3* 

T 

T 

.20 
.15 
.16 

.15 
.02 

.16 

.03 

T     .06 

.06 

T 

T 
T 

T 

T     T 

T 

T 

.14   T    1.85 

T     .88 

.03   .02   .91 

.70 

.06  1.16   .06 

.01 

T    . 

T 

LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

1.90 
1.64 

.20 
.16 

.12 

1.00 

.05 

.03 

T 

NEWPORT 

1.25 

.19 

T 

.20 

T 

T 

T     .86 

1.10 

.12   .77   .03 

.30  1.10 

OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

l.*l 
1.03 

.10 

.09 

.12 

.09 

.02 

T 

POCAHONTAS  1 

>  1.63 

.08 

D  .15 

SAINT  FRANCI5 

1.16 

.03 

.12 

•  02 

T 

T     T 

.18   .81 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

1.37 
1.64 

.04 

.20 

.04 

.03 
.02   T 

T 
T 

T 

•01   .04  1.05 
.38  1.20 

WEST  CENTRAL       0* 

ABBOTT 

.70 

.70 

ALT 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

1.70 
1.11 
.83 
1.08 

.02 

.02 

T 
.02 

T 

•  12  1.19   .,37 

.72   .37 

T     .79   .04 

.03   .80   .23 

CLARKSVILLE 

COVE 

DANVILLE 

1.37 
.54 
•  901 

.05 

.02 

T 

.05 

T     .01 
T 

T 

T 

.02   T 

T 
.01 

.05  1.22 

T     .45   .03 

T     .65   .25 

DARDANELLE 

.95 

T 

T 

T 

T 

T     .24   .71 
.98   .24 

DEVILS  KNOB 

1.3* 

.01 

•  11 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

.99 

.01 

.02 

T     .96 
.20   .90   T 
T     .90   .10 

.62 
•07   ,65   .50 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

1.12 

T 

•  02 

GRAVELLY  4  E 

1.00 

T 

GREENWOOD 
HECTOR 

.62 
1.42 

.20 

T 

T 

MENA 

1.59 

T 

T 

T     T 

T 

1.59   T 

MOUNT  MAGAZINE 

T     .82   T 

.07   .67 

T     .38   .21 

MULBERRY  6  NNE 

.82 

T 

NATURAL  DAM 
OZARK 

.75 

.74 

•  01 
.15 

OZONE 

a   1.45 

T 

T 

D  .20 

1.25 

PARIS 

1.25 

PARKS 

1.25 

RATCLIFF 

.54 

.02 

T     •     .52 

RUSSELLVILLE  4  N 

.80 

.10 

.04 

T 

T 

T     .66   T 

SUBIACO 

.98 

.06 

T     .90   .02 

WALORON 

1.69 

T 

1.64   .05 

WHITE  ROCK 

1.31 

.03 

•  06 

l«20   .02 

■   •   • 

CENTRAL            05 

ALUM  FORK 

2*04 

T 

.25 

T     .02 

.12   T 

T 

T 

T 

T 

.27  1,38 

T    . 

APLIN  1  W 

1.35 

.19 

.03 

.08 

T 

1.05 

BENTON 

2.92 

.11 

.37 

.11 

.73   .04  1.56 

BISMARCK  2  SE 

1.41 

.47 

.12 

•16   .06   .60 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

1.60 

.10 

.13 

.11 

T     T 

T     .28   .98 

BONNER  DALE 

CARPENTER  DAM 

1.12 

.11 

.22 

•  11 

•03   .20   *45 

CONWAY 

1.71 

T 

.31 

.13 

.02 

T 

T 

•31   *94 

CRYSTAL  VALLEY 

1.85 

.16 

.13 

.19 

.02 

.09   .07  1.19 

DAMASCUS 

1.41 

T 

.11 

T     .02 

.01 

T 

T 

•66   .67 

T    • 

FOURCHE  JUNCTION 

GREENBRIER 

1.36 

.11 

T 

•  1C 

T 

T 

T     .12  1.03 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

1.61 

.10 

.07   .05 

.16 

■  04 

•15  1*10 

JESSIEVILLE 

l.ec 

.14 

.05 

.08 

•08   *95   .50 

LAKE  MAUMELLE 

l.9« 

.» 

.03 

.02 

.08  1.69 

LEOLA 

1.96 

T 

T 

.47 

T     .14 

.18       1.17 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT/VR 

2.1! 

.01 

.12   .01 

.25   T 

T     T 

.51 

•01  1*16 

T  • 
T 

LITTLE  ROCK  F1LT  PLANT 

2.53 

.11 

.14 

•  25 

T 

T 

•25  1.18 

MALVERN 

1.3( 

.07 

•40   .11 

.15 

T 

T 

•10   .53 

T    • 

s  following  Station    Index 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 

ARKANSAS 
JANUARY 

1967 

15 
o 

Day  of  Month 

1    |    2    |    3 

4        5         6 

7    |    8    |    9 

10   |   11   |   12 

13   |    14    |    IS 

16       17 

18 

19   j   20   |   21 

22 

23 

24 

25 

26   J 

27 

28      29      30 

31 

MORRILTON 
OWENSVILLE 
PERSY 

REMMEL    DAM 
SHERIDAN    TOWER 

.9C 
1.72 
1.2* 
1.71 

2. a; 

T 

•  03 
.11 
.09 
.09 

T 

.07 
T 

.36 
.46      .20 

T 
.16 

.02 
.10 
.03 
.13 

T 

T 
.07 

T 

T 

T 

.27 
.61 

.40 
.10 
.06 
.91 

.47 

1.12 
1.00 
.73 

T 

EAST    CENTRAL                   06 

ARKANSAS    POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT    4    Sw 
CARLISLE    1    St. 

1.26 
1.3* 
2.12 

2.10 
3    2.69 

.02 

7 

T 

.11 

T 

.15 

.10 

.22 

.37      .22 

T 

.62 
T           T 

.36 

.01 

.10 
D 

T 

.07 
T 
.20 

.02 

T 

T 

T 

T 

.30 

.16 

.51 
.22 

T 
1.90 

T 

1.12 

.98 

1.75 

CLARENDON 
DES   ARC 
FORREST    CITY 
HELENA    5    NW 
KEO 

2.1A 
2.56 
2.07 
1.81 
2.90 

.13 
.06 
.12 

.05 

.75 
.15 

.39      .26 
1.00 

.45      .15 

.04 
.11 

.14 
.18 
.06 
.14 

T 
T 

T 
T 

.07 
.20 
.23 

.62 

.12 
.94 

1.52 

..05 
1.63 

.03 
.67 

T 

MADISON 

MAR  I  ANNA    2    S 

SAINT    CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART    9    ESE 

2.35 

1.69 
1.69 
2.19 
1.67 

T 

.15 
.07 
.09 
.05 
.08 

.70 
.71 
.71 
.74 
.68 

.05 

T 
T 
.10 

.25 
.11 

T 

T 

.30 
.17 

.12 

.03 

.10 
.69 

.01 

T 

1.10 
1.02 

.97 

WEST    MEMPHIS 
WYNNE 

1.95 

.42 

.20 

.07 
.05 

1.70 

" 

*         •         • 

SOUTHWEST                          07 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY    I    E 
DE    OUEEN 
DIERKS 

1.19 
.96 

.85 
•  74 
.76 

.04 

T 
T 

.02 

.28 
.06 
.13 

•  06 

.10      .01 

.06 

.02 
T 

.05 

.10 
T 

.'.•8 
.03 
.05 

.04 
T 

.04 

.02 

.03 

.02 

T 

.13 
.01 

T 

.23 

T 

.10 

.38 
.54 
.62 
.95 

.40 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE    3    NE 
HOPPER 
HORATIO 

2.13 
.76 
1.61 

.76 
.72 

T 
T 
T 
T 

.36 
.17 
.35 

.18 

.08 

.03 

T 
T 

.05 

T 

.06 

T 

.0* 

T 

.06 

T 

.83 
•  40 

T 

.09 

.05 

.60 

.04 

.76 

.52 
.73 
T 
.56 

T 

T 

INDEX 

LANGLEY 

MOUNT    IDA 

NARROWS   DAM 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

2.00 
1.14 
2.06 
•  69 
.62 

T 
T 

.40 
.05 
.06 
.19 
.18 

T 
.09 

.30 
T 

.10 
,06 

.01 

T 
T 

T 

.01 

.07 

T 

.05 
.21 

T 

.70 
.42 
1.32 
.26 
.43 

.60 
.62 
.18 
.26 

.11 

T 
.05 

NATHAN   A    WNW 

NEWHOPE    3    E 

ODEN    2    W 

OKAY 

PINE    RIDGE 

.60 
.76 
1.56 
1.12 
1.45 

.15 

.14 

.30      .09 

T 

.10 

T 
.11 

.10 

T 

T 

.03 

.04 
.04 

T 

1.22 
.59 
.53 

.65 

.64 
.21 

.75 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA    WB    AIRPORT      //R 

2.27 
2.15 
1.79 

T 

.08 

.56 

.42      T 

.16 

T 

.30 

.-3 

.48 
.10 

.05 
1.75 
.68 

1.08 
.10 

SOUTH    CENTRAL                06 

AMITY    3    NE 
ARKADELPHIA 
BLUFF    CITY    3    SW 
BOUGHTON 
CAMOEN    I 

1.42 
2.35 
1.61 
1.97 

1.90 
.08 

.23 

.52 
.65 
.55 
.55 

.10 

T 

.10 

.10 
T 

.11 
.16 

T 

T 

T 

.03 
.47 
.31 
.30 

.06 

.16 

.77 
1.23 
.78 
.72 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

FORDYCE 

GUROON 

MAGNOLIA    3    N 

MOROBAY    LOCK    AND    DAM    8 

1.41 
2.23 
1.79 
2.09 
1.37 

.01 

.06 

.05 
.03 
.12 

T 

.44       T 
.37      .21 
.47 
T             .54 
T           .55 

.13 

.31 
T 

T 
.10 

.14 
.16 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

.34 
.22 
•  63 

.76 
.95 
.16 
.07 

.79 
.58 
.66 

T 

PINEY    GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN    3    WSW 
TAYLOR 
WARREN 

1.57 
1.72 
2.04 
1.17 
1.57 

T 
.02 

.07 

.02 

.07 

T 

.06      T 

.33 

.40      .08 

.64 
.31       .18      T 

■63      .04 

.09 
.10 
.13 

.18 

.12 
.09 
.21 

T 

T 

.01 

T 

T 
T 

.22 
.45 
.23 

.06 
T 

.02 

.67 

.03 

.65 

.83 
.53 

.58 

SOUTHEAST                          09 

ARKANSAS    CITY 
CROSSETT    7    S 
DERMOTT    3   NE 

DUMAS 
EUDORA 

1.63 
1.40 
1.63 
1.49 
1.39 

.01 

.03 

.06 
.04 
.05 
.04 
.08 

.43 
.62 

.53 

.58 
.76      T 

.03      .13 
.13 

.09 

.18 

.31 
T 

.03 
T 

.19 

.03 
.20 

T 

T 
.02 

T 

.49 

T 
•  4A 

.76 

.70 

.56 

HAMBURG 

monticello 

pine  bluff 

pine  bluff  faa  airport 

portland 

1.16 

1.65 
1.24 
1.10 

.03 

T 
.05 

.05 
.10 

.37 

.42      .20 
.59      T 

.55 

.04 

.54 

.12 

T 
.10 

.16 

.02 

T 

T 

T 

•  03 

.05 

•  OS 
.05 

.26 

.59 
.43 

.35 

ROHWER    2    NNE 
STAR    CITY    A    ENE 

1.16 
1.57 

T 

.51 
.37      .20 

.07 

.09 

.93 

.56 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed    -   m.p.h.) 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

3j>  s 
i  I  1 

£  as 

"5 

s 

Station 

+.  a 
a  o 

*»  *» 
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CO   u 
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3    0, 

0) 
PA 

S 
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£  1 
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I    o  J 
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JS 

_  i 
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CENTRAL     STANDARD     TIME 
MID             6     AM          NOON          6    PM 

» 
o 
2 
H 

8 

3 

01 

I 

• 

3 

0 

»   5  2 
9    •>.  S 

>    M    § 

FORT     SMITH    WB    AIRPORT 
LITTLE     ROCK    WB    AIRPORT 
TEXARKANA    WR    AIRPORT 

27 
23 
21 

1.4, 
1.8 
4.4 

8.1 
9.3 
10.7 

42 

31 

w 
s 

U6 
U6 

73 
79 
69 

80 
82 
76 

51 
63 
58 

54 
65 
56 

1 
2 

2 

3 

0 

0 
2 
4 

1 
1 
l 

0 

1 
0 

0 
0 
0 

4 
11 

7 

65 
62 
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5.6 
5.7 

?  tallowing  Station     Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
_  _JANUAHlf 


Day  Of  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22 


24   25   26   27   28   29   30   31 


NORTHWEST  01 

BENTONVILLE  5  HSW 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  Ap 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SI  LOAM  SPRINGS 

ft     *      II 
NORTH  CENTRAL       02 
CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  E5E 
YELLVILLE 


ALICIA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARA60ULD  RADIO  KDRS 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


46   52 
25   24 


47   50 
22   22 


46   51   46 
27   27   21 


47   46 
21   19 


35   50 
21   25 


43   49 
28   27 


47   53 
26   23 


48   55 
26   27 


48   54 
24   27 


48   52 
27   18 


50   50 
26   17 


48   52 
26   15 


38   52 
33   23 


46   50 
29   17 


49   50 
28   29 


43   46 
25   28 


41   45 
26   20 


50   51 
32   30 


45   51 
25   14 


50   52 
20   23 


52   50 
32   19 


51   51 
35   28 


48   51 
37   28 


52   52 
33   23 


49   49 
34   26 


49   49 
37   29 


57   61 
25   40 


57   61 
21   32 


55   52 
30   40 


52   56 
29   26 


57   58 
22   46 


51   56   62 
23   22   37 


55   56 
26   43 


54   57 
21   37 


56   57 
21   45 


56   55 
21   28' 


50   55 
25   37 


51   51 
24   32 


51   51 
23   27 


54   58 
32   42 


54   60 
22   43 


48   56 
31   40 


54   60 
24   37 


56   58 
28   31 


52   58 
23   37 


52   58 

29   40 


48   57 
31   37 


50   58 
27   33 


50   58 
33   34 


46   48 
26   33 


49   59 
29   37 


54   60 
33   35 


50   56 
32   33 


35   31 
16   15 


33   32 

20   15 


35   34 
20   10 


40   31 
18   16 


33   31 
19   15 


49   32 
21   19 


34   33 
20   17 


50   33 
19   16 


58   33 
18   19 


40   30 
18   16 


38   33 
16   16 


57   35 
25   23 


58   40 
23   16 


55   36 
19   17 


58   41 
25   21 


58   35 
23   19 


55   35 
22   19 


56   36 
21   19 


58   37 
22   20 


55   35 
24   18 


58   35 
20   20 


58   39 
27   21 


57   41 
26   21 


57   41 
21   16 


59   38 
20   20 


61   42 
32   22 


62   40 
30   23 


58   38 
25   19 


55   41 
27   21 


61   41 
30   22 


54   37 
29   23 


55   41 
27   23 


59   39 
28   21 


47   58 
15   33 


50   60 
16   36 


48   58 
12   37 


47   57 
16   37 


47   60 
15   33 


47   62 
16   35 


48   62 
17   37 


51   61 
12   34 


48   65 
16   29 


50   61 
18   33 


48   62 
14   34 


43  46  65 

25  14  24 

44  43  61 

26  12  24 

43  49  64 

20  11  26 


17   19   19 


54   52 
34   27 


54   51 
42   25 


53   51 
37   26 


41   62 
12   27 


41 

26 

43  48  601 

29  15  34! 

46  42  45 1 
12  18  20 

47  42  45 
10  16  16 

43 


53   57 
31   29 


60   59 
29   26 


56   59 
41   24 


68   57 
24   35 


56   56 
29   25 


40!  54 
24,  20 


521  53 

24j  23 


39   53 
171  17 


43  53 
24  21 


39!  54 
23  21 


53  51 

18   17 


36  50 
20  20 


44  54 
21   19 


50  52 
25  20 


49  54 
25  20 


43  56 
25  23 


45  51 
23  13 


41   52 
13  Z2 


46   56 
18   25 


43   52 
11   21 


41 

52 

15 

27 

43 

52 

13 

27 

44 

51 

16 

24 

45   53 
19   24 


48   55 
11   21 


45   56 
11   21 


45   52 
16   25 


44   53 
14   23 


27 :  45 

-2   13 


57l  49   45   31 


12   21 
52 


60   42 
31   18 


48   46 

21   12 


-4112 
34  '    26 


44   57 
19   31 


24   12   20 


40   55 
19   29 


43   56 
22   25 


44   64 
17   22 


45   59 
15   26 


43   52 
20   28 


43   38   53 
30   22   27 


37   40 
20   30 


40   54 
17   25 


39   42   38 
24   22   23 


39   42 
20   30 


43   53 
22   27 


40   55 
22   29 


54   60 
40   36 


58   55 
26   25 


50   61 
35   34 


50   62 
31   40 


58   59 
28   36 


51   60 
34   29 


58 

58 

51 

52 

46 

28 

42 

30 

23 

19 

20 

0 

65 

54 

56 

37 

49 

26 

30 

39 

25 

U 

21 

5 

65 

54 

55 

38 

50 

26 

25 

29 

21 

15 

20 

7 

26   46   55 


49   43   24 


49   52 
20  12 


52  45 

29;  20 


52  46 
24  18 


5*i  *6 
21i  15 


59 
*2 


44   26 
2*   11 


45   25 
22    0 


46   35   24 


50   66 
10   31 


50i  *6 
25   17 


56  *5 
26  22 


56  *0 
26   19 


51   59 
33   *2 


50   60 
33   41 


50   59 
34   42 


30   21 


44   26 
20   10 


39   25 

21    8 


45   32  1 
25   10  ! 


42   29 
26   11 


42   24 
22    9 


38   46 
13   20 


40   40 
16   16 


42   52 
14   19 


41   50 
10   16 


40   44 
13   20 


41   51 
21   22 


41   50 
14   17 


39   48 
17   20 


27   40 
12   18 


42   48 
20   20 


40   42 
18   23 


37   47 
18   22 


72 

72 

69 

62 

37 

54 

61 

70 

65 

52.4 

57 

60 

27 

24 

14 

20 

30 

35 

36 

26.4 

72 

70 

70 

62 

*0 

54 

65 

71 

66 

53.8 

59 

60 

29 

25 

16 

25 

36 

40 

42 

29.6 

72 

70 

70 

62 

40 

55 

62 

72 

64 

52.8 

60 

40 

26 

24 

18 

19 

25 

30 

31 

24.5 

71 

70 

70 

62 

39 

54 

62 

72 

67 

53.2 

•>9 

62 

29 

26 

16 

21 

32 

34 

36 

28.4 

72 

7A 

70 

63 

37 

53 

61 

70 

66 

52.6 

58 

59 

29 

22 

15 

20 

33 

37 

37 

27.1 

74 

69 

65 

61 

*0 

53 

65 

68 

65 

53.5 

57 

60 

31 

27 

22 

20 

28 

30 

34 

28.0 

72 

69 

60 

62 

40 

53 

66 

68 

65 

51.3 

59 

48 

31 

22 

21 

27 

32 

39 

43 

26.4 

7a 

70 

72 

63 

42 

55 

66 

73 

67 

55.3 

59 

60 

26 

27 

17 

18 

19 

29 

32 

26.6 

75 

74 

70 

63 

*0 

53 

68 

71 

67 

55.5 

55 

58 

29 

31 

21 

18 

25 

31 

34 

26.9 

73 

7* 

7* 

64 

*0 

60 

62 

72 

68 

5*. 8 

56 

60 

30 

30 

15 

23 

32 

37 

40 

26.6 

73 

75 

72 

63 

*0 

56 

62 

72 

6* 

5*. 2 

57 

62 

30 

25 

15 

20 

32 

38 

36 

27.6 

75   79   72  I  69 
54   60   63  !  34 


65   42 
34   27 


73   74   74  .  74   60   44  I  53 
48   53   55  I  38   36   26   19 


72   70 
30 


65   44 
30   25 


61   72 
39   58 


65   72   74 


75   73   63   62  i    45 
i      45   26  ,  23 


71   69 
60   36 


67   74   75 


54   56   62   37 


62   40 
35   25 


63   43 
34   23 


63   51   40 
31   23   22 


64   52  I  42 
34   24  '  19 


64   42 
36   25 


29   34   25 


66 
2a 

71 
29 

67 

35 

54.8 
26.9 

64 
23 

70 
28 

69 
37 

55.3 

25.4 

67 
21 

71 
27 

66 
31 

55.9 
25.3 

55 
24 

62 
27 

6  8 
31 

52.5 

26.8 

65 
23 

70 
29 

70 
37 

53.9 
25.9 

66 
33 

68 

38 

67 
38 

54.8 
29,5 

53 

25 

66 
33 

70 
42 

51.5 
25.9 

52 

20 

66 
26 

70 
34 

51.2 
23.4 

62 
37 

70 
44 

68 
45 

53.4 

31.1 

68 
27 

71 
28 

68 
33 

55.1 
24.0 

72 

70 

62 

49 

52 

61 

64 

60 

52.4 

60 

46 

40 

29 

24 

30 

39 

45 

31.0 

7A 

69 

65 

A8 

55 

62 

65 

61 

53.7 

66 

50 

44 

26 

23 

27 

34 

42 

30.7 

73 

73 

72 

42 

54 

64 

69 

68 

55.3 

62 

38 

36 

25 

23 

32 

41 

42 

27.5 

75 

71 

65 

44 

54 

63 

68 

67 

54.3 

62 

44 

39 

26 

20 

24 

31 

37 

27.7 

73 

69 

62 

44 

52 

59 

65 

62 

52.5 

61 

50 

40 

29 

24 

30 

40 

42 

32.1 

71 

70 

63 

63 

46 

60 

68 

68 

53.4 

57 

58 

57 

29 

26 

28 

32 

51 

33.0 

72 

68 

63 

Afi 

48 

63 

68 

70 

53.0 

58 

45 

38 

27 

22 

28 

36 

47 

29.1 

71 

69 

62 

46 

46 

62 

68 

63 

51.9 

59 

53 

42 

27 

26 

29 

42 

-8 

31.8 

74 

71 

62 

63 

44 

47 

59 

66 

49.4 

61 

58 

59 

29 

26 

28 

36 

42 

31.2 

70 

68 

62 

5* 

48 

60 

66 

65 

52.9 

60 

56 

52 

25 

26 

30 

38 

50 

32.9 

71 

63 

44 

51 

61 

72 

6* 

52.2 

61 

38 

30 

27 

33 

42 

** 

32.2 

70 

67 

61 

52 

49 

61 

66 

67 

52.2 

60 

53 

52 

25 

26 

22 

39 

50 

31.9 

See  Reference  Notes  Following  Station    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY 


Day  Of  Month 

a 

0) 

n 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  | 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27  1 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

50 
35 

49 
21 

44 
28 

54 
19 

48 
26 

56 
32 

61 
26 

37 
18 

38 
13 

43 
29 

37 
16 

54 
27 

48 
34 

58 

32 

56 
26 

44 

16 

40 
22 

24 
9 

32 
13 

46 
11 

51 
32 

69 
49 

74 
60 

70 
59 

66 
43 

61 

43 

44 
28 

52 
21 

60 
26 

65 
33 

66 

42 

51.6 
28.7 

SEARCY 

MAX 
MIN 

55 
36 

50 
24 

45 
31 

54 

20 

53 
27 

57 
37 

60 
26 

39 
23 

42 
17 

45 
29 

43 
23 

57 

24 

49 
31 

62 

40 

57 

30 

49 
19 

43 
24 

24 
10 

42 
16 

41 
19 

51 
31 

70 
49 

75 
62 

75 
59 

76 
51 

64 

43 

47 
27 

57 

30 

63 
27 

65 
35 

60 
43 

53.9 
31.1 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

51 

30 

50 
25 

45 
26 

54 

23 

49 
30 

58 
39 

41 
26 

38 
21 

37 

17 

43 

28 

38 
19 

54 
28 

48 
34 

60 
34 

41 
23 

44 
21 

35 

14 

24 

9 

37 
16 

48 
21 

55 
35 

71 
52 

73 
59 

77 
60 

62 

45 

64 
31 

44 
29 

50 
26 

60 
29 

66 
36 

65  1 
45 

51,0 
30.1 

WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

44 

32 

53 
23 

54 
25 

44 

22 

53 
23 

60 
26 

65 
23 

39 
17 

35 
18 

40 

21 

46 
16 

48 
19 

64 
26 

55 

35 

60 
30 

45 
19 

56 
32 

39 
10 

27 
13 

44 
14 

56 
21 

65 
51 

74 
61 

75 
63 

74 
38 

65 
38 

52 
25 

46 
20 

57 
24 

69 
27 

66 
36 

53.9 
27.4 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

52 

32 

59 
24 

54 
29 

54 
20 

64 
22 

67 
40 

56 
21 

36 
15 

41 

9 

48 

23 

53 
15 

66 
25 

56 
34 

61 
29 

54 
27 

59 
16 

50 
27 

29 
12 

48 
13 

61 
19 

64 
42 

76 
52 

77 
53 

75 
62 

70 
34 

66 
33 

45 
23 

58 
19 

72 
26 

71 
37 

63 
37 

58.2 
28.1 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

52 

34 

54 
24 

46 
31 

53 
22 

56 
22 

62 
42 

54 
22 

37 

15 

38 
11 

48 
23 

46 
17 

60 

21 

53 
30 

59 
28 

52 

28 

56 

19 

49 
26 

32 
12 

42 
15 

55 
21 

60 
41 

76 

56 

75 
47 

72 
61 

67 

33 

65 
35 

45 
26 

55 
21 

63 
19 

66 
36 

60 
39 

55.2 

28.4 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

53 
32 

56 
20 

51 
33 

53 

20 

56 
24 

63 
41 

62 
26 

37 
21 

39 
13 

47 

23 

47 
16 

63 
25 

52 
31 

59 
33 

48 
32 

55 
16 

49 
25 

27 

7 

44 
13 

54 
14 

58 
37 

73 

54 

74 
50 

71 
55 

67 
36 

65 
37 

47 
26 

55 
21 

65 
25 

67 
32 

60 
36 

55.4 
28.3 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

40 
22 

48 

25 

48 
29 

51 

38 

50 
16 

31 
12 

39 
18 

39 
24 

40 
19 

53 
30 

49 

40 

54 
38 

46 
23 

47 
23 

45 
15 

25 

1 

36 

17 

47 
23 

51 

33 

68 
50 

65 
54 

63 
57 

61 
47 

55 
27 

36 
16 

53 

28 

58 

40 

62 

47 

55 

45 

48.9 
29.7 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

51 
24 

59 

21 

45 
21 

54 
21 

65 
22 

68 
28 

39 

20 

35 
17 

40 
10 

48 
22 

52 

17 

65 
20 

56 
29 

59 
26 

45 
21 

59 
21 

44 
20 

32 

13 

45 
13 

61 
18 

66 

41 

76 
47 

78 
45 

77 
42 

68 

30 

69 
29 

43 
22 

54 

20 

71 
30 

72 
36 

63 
39 

56.7 
25.3 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

51 
28 

54 
19 

51 
27 

54 

19 

56 
21 

65 

47 

52 

19 

37 
15 

43 
8 

43 

23 

46 
15 

60 
22 

57 

26 

60 
25 

53 
26 

57 

15 

54 
22 

32 

7 

41 
11 

53 

11 

63 

43 

74 

56 

74 
50 

73 
62 

72 

30 

65 
30 

45 
22 

57 

18 

65 
25 

66 

30 

64 
33 

56.1 
26.0 

HECTOR 

MAX 
MIN 

49 
32 

51 
22 

44 
24 

49 
18 

54 
22 

58 

38 

55 

18 

37 
13 

45 
21 

44 
25 

45 
11 

58 
20 

53 

29 

56 
32 

52 
28 

52 

14 

46 
22 

30 
9 

42 

12 

58 
23 

58 
35 

72 
53 

73 
52 

70 
58 

67 
39 

62 
36 

46 
25 

54 
20 

22 

66 

59 
39 

53.6 
27,1 

MENA 

MAX 
MIN 

53 
31 

53 
19 

48 
28 

56 
22 

60 
27 

64 
42 

63 
21 

38 
15 

42 
15 

46 
30 

50 
21 

60 
29 

52 

36 

62 
39 

50 
32 

54 
22 

50 
28 

28 
12 

46 
15 

55 
23 

58 
42 

72 

58 

68 
58 

71 
61 

68 
40 

63 
30 

46 
22 

61 
23 

66 
37 

62 
36 

62 

44 

55.8 
31.0 

MOUNT  MASAZINE 

MAX 
MIN 

OZARK 

MAX 
MIN 

54 
34 

56 
24 

50 
32 

55 
23 

64 
25 

66 

42 

47 
23 

38 
19 

40 
13 

46 
24 

52 

20 

64 
22 

54 
29 

61 
30 

54 
29 

57 
26 

46 
26 

32 

9 

44 

16 

56 
19 

64 
39 

74 
54 

75 
47 

74 
61 

76 
40 

65 
32 

45 
26 

58 
22 

70 
29 

73 
35 

63 

36 

57.3 
29.3 

PARIS 

MAX 

MIN 

RUSSELLVILLE  4  N 

MAX 
MIN 

52 
30 

54 
19 

46 
26 

52 

16 

58 
20 

61 

31 

60 
21 

38 
12 

38 
10 

48 

21 

47 
13 

63 
16 

60 

25 

60 
31 

55 

22 

56 
13 

51 
23 

30 

7 

44 

10 

55 
12 

60 
33 

75 
47 

75 
40 

75 
47 

69 

30 

63 
37 

45 
25 

56 

18 

65 
23 

67 
28 

60 
31 

56.1 
23.8 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

50 

33 

55 
24 

50 
30 

52 
24 

58 
29 

65 
53 

59 
24 

34 
18 

39 
16 

46 

30 

45 
20 

62 
23 

58 

33 

59 
35 

52 

31 

59 

19 

50 
25 

30 
10 

43 
16 

59 
28 

60 

38 

75 
55 

74 
57 

74 
58 

69 
38 

67 
34 

45 
24 

55 

23 

64 
29 

69 
36 

60 
39 

56.0 
30.7 

WALDRON 

MAX 
MIN 

53 
30 

56 
21 

55 

29 

55 
19 

63 
21 

67 
40 

66 
20 

37 
17 

41 
9 

46 
23 

54 
21 

64 
21 

59 

37 

60 
29 

51 
33 

57 
16 

51 
28 

30 
11 

47 
13 

59 
15 

62 

45 

74 
61 

74 
59 

73 
63 

72 
33 

66 
34 

45 
24 

59 
20 

69 
26 

68 
31 

65 
36 

56.0 
28.5 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

47 

28 

48 
21 

44 
22 

50 
24 

53 
31 

55 
38 

55 
15 

32 
11 

40 
19 

40 

25 

40 
20 

53 
31 

46 
39 

55 
37 

43 
22 

50 
22 

44 
17 

26 

7 

35 
12 

46 
25 

54 
35 

69 
51 

66 
55 

65 
57 

63 

44 

57 
25 

39 
18 

51 
22 

58 
38 

65 
47 

57 
46 

50.0 
29.2 

CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

52 

29 

53 
25 

49 
33 

54 
23 

61 
29 

63 
42 

63 
27 

38 

20 

44 
20 

45 
34 

49 
23 

60 
30 

57 

37 

62 
36 

60 
34 

54 

20 

50 
26 

27 
10 

45 
17 

51 
17 

52 

34 

71 

51 

74 
61 

71 
60 

67 

51 

63 
39 

47 
28 

57 

25 

66 
30 

64 
35 

68 
40 

56.0 
31.8 

BENTON 

MAX 
MIN 

53 

32 

55 
18 

49 
21 

58 

15 

61 
19 

60 
32 

65 
19 

40 
19 

43 
15 

48 
25 

47 
17 

58 

54 
29 

61 

40 

59 

33 

54 

16 

49 
25 

33 

10 

43 
12 

47 
13 

63 
36 

73 

56 

72 
65 

72 
59 

70 
56 

66 
33 

49 
27 

61 
20 

67 
24 

65 
29 

67 
41 

56.8 
28.3 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

41 
34 

55 
21 

54 
21 

44 
20 

57 
20 

60 
24 

65 
29 

43 
23 

42 
18 

42 
18 

48 
20 

50 
20 

62 
21 

47 
34 

62 
36 

46 
18 

56 
18 

43 
14 

26 

14 

45 

14 

49 
14 

62 

44 

74 
55 

72 
59 

72 
50 

66 
51 

63 
29 

49 
23 

60 
23 

67 
27 

49 
32 

53.9 
27.2 

CONWAY 

MAX 
MIN 

52 
32 

51 
23 

47 
30 

53 

19 

57 
26 

60 
36 

59 
26 

37 
21 

39 
16 

46 
28 

45 
17 

61 
22 

55 
33 

59 
37 

57 
31 

53 

19 

50 
26 

26 

18 

42 
13 

51 
17 

55 
32 

74 

51 

78 
60 

75 
62 

71 
46 

55 
42 

45 
28 

54 

26 

67 
26 

63 
34 

61 
36 

54.6 
30.2 

FOURCHE  JUNCTION 

MAX 
MIN 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

53 
32 

51 
20 

45 
26 

52 
17 

56 
22 

59 
35 

58 
24 

41 

15 

38 
12 

48 
26 

45 
15 

60 
19 

47 
28 

60 
37 

49 

27 

52 
15 

40 
20 

25 
9 

42 
12 

49 
13 

54 
32 

72 
50 

76 
55 

74 
55 

67 

40 

64 
37 

48 
27 

54 
20 

64 
25 

66 
31 

59 
38 

53.6 
26.9 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

56 
33 

56 
22 

53 
33 

57 
27 

61 
33 

63 
43 

63 
28 

43 
22 

42 
23 

49 
37 

48 
26 

60 
35 

51 
41 

62 

43 

56 
35 

55 
26 

52 

26 

27 
12 

44 
17 

49 
22 

53 
36 

72 
52 

71 
61 

69 
60 

68 
56 

64 
36 

51 
28 

61 

30 

67 
36 

61 

44 

64 
51 

56.4 
34.6 

LEOLA 

MAX 

MIN 

54 

36 

55 
22 

47 
28 

55 

20 

62 
25 

66 
45 

65 
24 

40 

22 

42 
19 

49 
28 

49 
17 

59 
21 

49 

30 

62 

46 

52 

34 

55 
19 

45 
27 

27 
15 

43 

16 

48 
18 

66 

38 

74 
59 

75 
64 

74 
63 

70 

59 

67 

40 

51 
26 

59 
23 

69 
26 

61 
37 

69 
42 

56,7 
32. C 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

53 
28 

52 
23 

46 
26 

57 
22 

56 
30 

65 
36 

43 
25 

38 
25 

43 
22 

45 
33 

43 
23 

58 
26 

45 
30 

60 
38 

45 
22 

53 
20 

39 
16 

20 
11 

36 
13 

41 

16 

63 

36 

72 

57 

75 
59 

74 
57 

64 
55 

66 
31 

46 
29 

57 
25 

65 
29 

60 
33 

64 
40 

53. C 
30.3 

MALVERN 

MAX 
MIN 

53 

35 

55 
20 

50 
27 

56 
18 

64 
21 

66 
41 

65 
23 

44 
19 

44 
17 

49 
27 

47 
18 

60 
20 

53 
30 

63 

44 

58 
34 

54 

17 

51 
27 

26 
14 

44 
15 

47 
16 

61 

35 

76 
57 

74 
62 

74 

60 

70 

51 

67 
40 

54 
26 

62 

20 

68 
25 

59 
31 

70 
43 

57.7 
30.1 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

52 
32 

51 
23 

46 
33 

54 
22 

57 
28 

60 
45 

57 

27 

39 
22 

40 
20 

47 
29 

45 
18 

63 
22 

58 
35 

61 
36 

55 
33 

55 
21 

53 
25 

27 
10 

43 
16 

52 

20 

58 
34 

74 

53 

77 

54 

75 
62 

70 
47 

65 

40 

48 
29 

57 
25 

67 
27 

65 
39 

61 
40 

55.9 
31.3 

PERRY 

MAX 
MIN 

55 
31 

55 
21 

53 
29 

57 
19 

53 
25 

60 
41 

59 

28 

36 
15 

43 
14 

48 
27 

50 
16 

64 
21 

50 
30 

62 
32 

64 
32 

60 

18 

50 
26 

26 

4 

47 
13 

52 

14 

54 
30 

75 
50 

77 
50 

74 
55 

70 

42 

60 
40 

49 
30 

61 
21 

68 
26 

67 
32 

66 
45 

56.9 
28.3 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

MIN 

54 
35 

52 

27 

46 
31 

57 

21 

60 
30 

63 
42 

64 
23 

42 
22 

41 
20 

46 

3C 

46 
22 

60 
25 

49 
35 

6C 
45 

54 
33 

54 

23 

45 
26 

27 
12 

43 
16 

48 
22 

65 
38 

73 

58 

76 
63 

74 
62 

70 

58 

67 
41 

48 
28 

60 

25 

63 
32 

63 

40 

69 
48 

56.1 
33.3 

EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

MIN 

46 
38 

5C 
24 

48 
27 

55 

58 
26 

60 
42 

62 
31 

41 

27 

42 
22 

45 
2! 

42 
IS 

54 
23 

45 
38 

5S 
4« 

55 
35 

48 
20 

46 
26 

30 
16 

39 
20 

39 
18 

58 
33 

70 
55 

71 
61 

74 
61 

71 
59 

66 
56 

56 
29 

55 

22 

64 
31 

66 

43 

72 
54 

54.8 
33.7 

See  Reference  Notes  Following  Station     Inde: 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY 


BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  Nw 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

#     #     » 
SOUTHWEST  07 

OE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
OKAY 
STAMPS 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 

«     »     # 
SOUTH  CENTRAL      08 
ARKADELPHIA 
CAMDEN  1 
EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 

WARREN 

tt      #      • 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

DERMOTT  3  NE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


45   45 
35   26 


52   49   45 
30   25   31 


48   49   46 
38   28   33 


50 
27 


47   48 
36   24 


53   53 
35   26 


47   50 
34   25 


44   48 
38   25 


53   54 
37   29 


43   47 
37   30 


44   48 
34   28 


46   48 
27   23 


58   59 
35   25 


60   58 
30   23 


39   54 
35   24 


54   54 
30   18 


39   60 
35   23 


37   56 
30   22 


55   59 
37   25 


53   60 
37   27 


54   61 
38   30 


35  25  34 

52  57  56 

39  25  32 

52  48  49 

29  25  22 

51  54  50 

37  26  32 


53   58 
37   25 


53   55   47 
37   24   34 


48   53   49 
37   26   33 


52   54 
24   27 


54   59 
29   40 


55   60 
29   40 


50   59 
35   47 


54   58 
26   42 


52   55 
20   24 


58   59 
28   32 


55   57 
27   36 


53   56 
25   29 


59   58 
29   39 


51   56 
26   29 


50   58 
34   42 


63   67 
22   41 


63   67 
20   30 


55   64 
23   26 


62   65 
20   40 


57   64 
19   21 


54   61 
21   37 


63   68 
23   43 


65   70 
29   39 


60   66 
24   39 


65   66 
26   40 


64   66 
26   42 


62   65 

30   40 


65   67 
24   45 


65   67 
24   41 


64   67 
27   43 


61   66 
22   36 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 


61   41   42[  47 
29   25   24 


61   41   41 
29   24   23 


60   40 
28   23 


59   45 
28   21 


64   39 
25   22 


60  39  43 

27  23  21 

62  46  39 

30  25  23 

61  40  40 

28  25  23 


29   26  24 

61   41  41 

33   25  23 

33  37 

27   24  20 


64   44 
21   17 


65   45 
29   15 


67   47 
24   21 


63   65 
31   41 


54   39 
26   18 


67   49 
18   18 


66   45 
18   18 


67   44 
26   24 


65   45 
25   22 


46   41 
28   23 


67   44 
25   23 


65   46 
30   27 


50   43 
26   24 


65   45 
27   23 


65   44 
24   22 


64   42 
25   20 


67   40 
26   24 


64   44 
29   25 


64   44   43 
36   29   27 


62   39   44 
33   27   27 


45   42 
22   22 


42   58 
23   26 


44   55 
25   27 


43   55 
25   31 


40   54 
23   27 


44   41 
21   22 


44   59 
21   27 


40   54 
21   25 


46   43 
23   24 


45   57 
23   29 


45   41 
24   25 


40   52 
24   25 


40   52 
29   35 


56   52 

29   40 


55   59 
34   44 


52   59 

39   45 


52   60 
39   46 


46   61 
37   44 


55   46 
25   37 


49   60 
31   41 


51   58 
32   42 


60   45 
31  22 


50  51 

32  21 


56,  49 

3*1  25 


60  48 
39   31 


48  45 
30  22 


59  47 

30  22 


55  53 
30   24 


48   38   25 

29   10   12 


*3   25:  39 
23   11   15 


47   28  i  38 

27   13  I  17 


44   25  I  40 
25   11 !  18 


42   26   41 
26   11 !  17 


*5   38 
24   11 


46   27 
24   11 


55   47   59 

26   42   33 


46   60 
35   45 


54   46 
28   40 


50   60 
19   20 


50   60 
17   18 


49   56   47 
31   38   31 


41   24   39 

24   10   16 


49   37  I  25 
23   1* !  1* 


*5   27|  40 
27   15!  17 


39   42 
18   24 


40   61 
19   31 


40   58 
20   33 


39   56 
21   32 


43   43 
15   22 


39   65 
21   31 


36   56 
21   30 


42   46 
19   21 


35   61 
17   27 


65   71   76 
42   58   58 


65   76   75 
45   55   60 


55   62   67 
30   44   49 


69   64   46!  56   64   62   62 
52   39   27   25   30   40   44 


69   75   74  i  69   65   50   54   65   63   69 
54   60   59  I  56   50   29   27   30   45   46 


72   76   74   71   59   48   53   63 
60   65   67   52   47   30   29   35 


51.7 
30.5 


53.7 
31.0 


53.9 
36.2 


69   76   71 |  67   65   51 
55   60   60 |  57   51   29 


61   68   73 
39   51   59 


72   77   75 
53   60   60 


61   64   67   67   53.2 


46   58   62 


56   54   27   22   24   39 
70   66   47   57   66   61 


56   42   28 


57   60 
29   31 


48   64   49 
29   39   34 


49   49   55 

20   20|  26 


46   50   62   55 


16 
51 

50 

19 

18 

50 

*8 

16 

16 

49 

57 

20 

22 

*9 

59 

21 

2* 

46 

58 

26 

30 

*8 

58 

22 

21 

49 

56 

22 

22 

48 

57 

20 

21 

48 

55 

22 

25 

50 

58 

21 

25 

50 

57 

19 

20 

*7 

59 

23 

24 

*7 

57 

19 

19 

49 

55 

25 

27 

48 

5* 

23 

23 

** 

50 

2* 

25! 

63   5* 
*3   33 


48 
40 


53   62   60 
33   46   33 


49   61   52 
42   48   32 


51   60   50 
45   44   35 


*7   38   24 
28   1*   1* 


38   33   38 

27   131  17 


*4   43   23 


57   45 
17   32 


50   57 
22   26 


55   48 
15   30 


49   55 
17   17 


48   54 
17   25 


57   57 
22   32 


56   50 
21   30 


57   47 
27   29 


52   60 
32   44 


54   64 
38   47 


5S|  56 

37]  20 


63   56 
37   21 


36   42 
17   25 


44   56 
26   33 


46   55 
21   32 


55   58 
16   40 


54   57 
14   34 


45   50 
14   17 


54   65 
13   44 


49   54 
11   18 


46   52 
14   29 


4S   64 
17   43 


48   68 
16   45 


49   65 
21   46 


71  |  67 
58  I  55 


74   74 
60   61 


59   69   73 
40   58   61 


72 
59 


72 
57 


46  53  65 

25  26  47 

56  67  62 

26  34  43 

45  54  64 

28  33  36 


76   74   75 
56   61   62 


75   71   74 
57   63   62 


42   45   65 
17   19   37 


46   47   66 
20   24   34 


48 
43 

62 

43 

52 
21 

55 
20 

44 
28 

28 
20 

44 
20 

45 
23 

6  2 
43 

50 
38 

62 
46 

58 
37 

54 
23 

50 
28 

30 
17 

42 
20 

47 
23 

6* 
38 

52 
*2 

67 
48 

57 

34 

57 
20 

55 
29 

29 
19 

45 
1* 

49 
19 

69 

44 

47 
42 

64 
41 

52 
36 

55 

20 

44 
30 

30 
19 

*6 
21 

47 

21 

61 
39 

50 
36 

62 
47 

55 

3* 

56 
22 

45 
29 

29 

18 

44 
15 

51 
18 

68 
42 

51 
29 

61 

41 

55 

20 

55 
29 

30 
12 

40 
15 

48 
24 

65 

34 

78   75 
48   59 


72   72 
50   63 


60   75   72 
47   47   54 


76   75   74 


75   75   76 
56   60   60 


59   51   33  I  30   31   41 


70   62   48 


6  9 

51.9 

41 

28.9 

67 

55.1 

46 

31.6 

67 

52.6 

39 

31.5 

67 

52.4 

47 

31.9 

70 

54.5 

51 

34.0 

62 

50,8 

43 

32.3 

68 

52.2 

54 

33.8 

65 

51.5 

30.3 

69   65   53 


68   66   5* 

4  3   36   25  i  20 


66  59  48 

41  40  25 

72  70  58 
45  50  26 

73  68  57 
44  50  21 


72   69 

54   40 


75   77   75 

61   64   64.  62 


73   69   50 
58   40   28 


72   67   48 
56   34   28 


71   68   54 
53   48   27 

74   66   50 


69   63 
29   42 


69   66 
26   35 


60   65 
29   31 


66   61 
24   28 


62   68 
20   27 


65   68 
30   40 


68   66 
31   45 


69   69 
40   49 


68  I  58.4 
44!  30.8 


67:  57.8 
39   29.2 


64 1  55.4 
48  1  30.1 


74   76   74 
60   64   64 


72   74 
57   62 


76   75   74 
60   61   60 


74   78   74 


73   68   50 
64   35   28 


67   51 
42   27 


62   51 
46   28 


77   73   76,  70   66   53 
57   57   60   55   39   27 


60   68 
25   29 


60   69 
25   29 


60   67 
24   29 


60   68 
25   31 


61   68 
22   33 


62   70 
22   27 


60   69 
26   31 


56.3 
26.9 


64   56.1 
40  I  25,8 


67  i  58.0 
52  I  33.8 


57.2 
36.0 


57.5 
32.6 


58.7 
34.8 


65   68 

42   45j 


56.2 
33.0 


63   68,  57.0 


48   63 
38   43 


35  23   28 


46   61   56 
38   42   34 


30  I  45   46 
20   23 


74   74   74 
57   62   63 


67   51 
43   29 


72   75   75 j  71   69   52  I  60   69 


53   59   63 


61   46   28 


65   69 
44   51 


67   69 
41   46 


61   68 
35   *3 


65   69 
47   53 


70 

41 


59.3 
33.9 


57.7 
34.0 


57.6 
33.4 


57.0 
31.7 


57.3 
34,9 


70   69   51   57   65   71   71   55,3 
56   51   28   30   26   43   54   34.5 


See  Reference  Notes  Following  Station    Index 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
JANUARY 

1967 

Station 

Day  Oi  Month 

O 

a 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

DUMAS 

MAX 
MIN 

48 

38 

50 
27 

50 
33 

56 

24 

57 
29 

61 
35 

60 
31 

40 
26 

44 
26 

46 
32 

44 
27 

56 
25 

48 
36 

61       50 
41      35 

47      42 
25      27 

27 

17 

40 
21 

35 

23 

58 
33 

71 
51 

74 
60 

74 
58 

71 

57 

67 
46 

49 

29 

56 
27 

67 
33 

66 
40 

72 
55 

54.5 
34.4 

EUOORA 

MAX 
MIN 

49 
43 

57 
27 

53 
35 

56 
24 

64 
31 

63 
37 

43 
29 

41 
28 

47 
3* 

45 
26 

52 
28 

48 
41 

58      59 

45      35 

52      47 
27      31 

32 
20 

38 
23 

38 
27 

70 
37 

73 
57 

74 
62 

77 
60 

71 
56 

75 
56 

56 
29 

68 
28 

69 

34 

72 
36 

73 
55 

57.3 

36.7 

MONTICELLO 

MAX 

MIN 

pine  bluff 

MAX 
MIN 

55 

37 

51 
29 

48 
33 

55 

24 

60 
34 

64 
38 

67 
30 

50 
25 

41 
25 

49 
32 

46 
26 

60 
30 

S3 

41 

61      57 
46      35 

49      46 
27      27 

2? 
!  5 

40 
21 

45 
23 

65 

34 

75 

57 

76 
64 

76 
63 

73 
62 

71 
47 

51 
28 

60 
28 

68 
32 

65 

47 

71 
51 

57.4 
35.8 

pine  bluff  faa  airport 

MAX 
MIN 

52 
32 

49 
28 

45 

30 

55 

26 

57 
32 

65 
39 

47 
28 

38 
27 

41 

27 

47 
32 

43 
27 

55 
28 

47 
40 

59      47 

43      28 

52      41 
26      24 

24 

15 

38 

18 

42 
23 

62 

40 

71 
55 

73 
64 

74 
63 

69 
62 

67 
34 

49 
30 

59 
29 

66 
36 

61 

47 

70 
50 

53.7 

34.9" 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

40 
38 

50 
26 

50 
26 

56 
22 

62 
23 

63 
36 

62 
38 

42 
28 

41 

28 

48 
33 

45 
25 

51 
25 

45 
38 

57      50 
42      35 

47       41 
24 

31 

18 

40 

20 

44 
27 

64 
34 

70 
52 

72 
58 

75 
56 

70 

70 

52 
28 

59 

27 

65 

34 

72 
32 

50 

54.5 
33.7 

ROHWER    2    NNE 

MAX 
MIN 

48 
37 

53 
26 

45 
29 

44 
25 

54 
28 

56 
29 

62 
32 

42 
28 

42 
30 

43 
28 

45 
25 

43 
25 

56 
28 

61      53 

42      34 

49      48 
23      24 

40 
16 

25 

17 

40 
23 

66 
28 

63 
50 

69 

50 

72 
60 

73 

58 

70 
56 

56 
30 

50 
25 

69 
32 

68 
40 

69 
45 

54,0 
33.0 

STAR    CITY    4    ENE 

MAX 
MIN 

51 
38 

51 
24 

46 
29 

55 

20 

57 
28 

64 

40 

64 
28 

44 
26 

41 

24 

47 
29 

41 
20 

57 

24 

48 

37 

59 

45 

5e 

36 

53 
21 

49 
28 

29 

16 

37 
20 

40 
17 

61 
32 

73 
53 

75 
63 

74 
63 

71 
60 

69 

52 

53 
26 

58 
22 

68 
30 

64 
42 

71 
49 

55.7 
33.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  CM  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•2°< 

WEST    CENTRAL                    04 

BLUE    MOUNTAIN    DAM 

32 

.07 
34 
50 
38 

RUSSELLVILLE    4    N 

WIND 
EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

40 

30 

58 
47 
30 

58 
.17 
11 
48 
39 

22 

.04 
100 
46 
35 

27 

.04 
33 
46 
36 

56 
.05 
63 

49 
39 

71 
.03 
92 
49 
33 

39 

ft 
42 

27 

• 

22 

22 
33 

27 

ft 
34 

19 

ft 
41 

33 
.20 
32 

43 
31 

6 

.01 
20 
50 
37 

31 
.06 
38 
47 
32 

.16 
44 
.00 

24 
44 

35 

34 
ft 
33 

16 

ft 
20 

13 

ft 
30 

.16 
42 

.13 
29 
47 
30 

.01 
39 

.07 
45 
68 
48 

•  09 

45 

.06 
21 
66 
48 

.09 

44 
.02 
37 
65 
54 

.07 

.05 
23 
65 
54 

.02 
62 

.00 
51 
55 
47 

* 

66 
.11 
103 

47 

32 

* 

27 
.08 
37 
48 
32 

* 

19 
.04 
42 
51 
34 

.21 
29 

.03 
48 
56 
37 

.07 
40 

.06 
33 
58 
40 

U23B 

1.416 

1269 

52.1 

38.2 

SOUTHWEST                          07 

HOPE    3    NE 

EVAP 
WIND 

.04 
29 

* 
19 

.09 
54 

* 
61 

* 
30 

.22 
52 

no 

49 

27 

16 

71 

17 

31 

ft 
29 

.03 
31 

ft 
57 

.24 

56 

ft 
102 

* 
44 

ft 
11 

.04 
35 

.06 
52 

.05 
8  8 

.01 
51 

.08 
83 

.11 

74 

ft 
86 

ft 
33 

.18 
17 

.11 
38 

.02 
23 

1.65B 
1476 

SOUTH   CENTRAL                08 

WARREN 

EVAP 

.10 

* 

.08 

» 

ft 

.42 

.08 

ft 

* 

.11 

ft 

• 

.36 

.01 

.00 

ft 

.35 

ft 

« 

ft 

.081 

.0? 

.08 

.06 

.13 

.16 

ft 

ft 

•  27 

2 

2 

18 

18 

34 

19 

li 

5 

4 

4 

5 

7 

14 

3 

2 

7 

28 

in 

8 

1 

1? 

15 

10 

15 

36) 

20 

86 

17 

14 

12 

- 

53 

" 

63 

57 

- 

- 

63 

- 

- 

56 

53 

68 

- 

6? 

- 

• 

_ 

51 

651 

75 

78 

79 

75 

65 

37 

" 

28 

39] 

" 

" 

29 

• 

" 

28 

30 

32 

- 

29 

- 

- 

- 

25 

31 

51 

51 

54j 

54[ 

- 

- 

35 

34 

-0 

- 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
CALICO  ROCK 


LOWEST  TEMPERATURE 
GILBERT 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BENTON 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
2    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
OES  ARC 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
HARRISON 


79 

DATE 

23 

-       4 

OATE 

18 

2.92 

.54 

2.19 

DATE 

26 

3.0 

4 

OATE 

01 

See  Reference  Notes  Following  Station     Index 
-    8    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


ARKANSAS 
JANUARY    1967 


NORTHWEST  01 

FAYETTEV1LLE  FAA  AP 

6RAVETTE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

ROGERS 

•  •   • 

NORTH  CENTRAL       02 

MAMMOTH  SPRING 

•  •    # 
NORTHEAST  03 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

BLYTHEVILLE 

JONESBORO 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

•  •    • 

WEST  CENTRAL        0* 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 


EAST  CENTRAL        06 
BRINKLEY 

STUTTGART  9  ESE 

*   •   tt 
SOUTH  CENTRAL       08 

PRESCOTT 

ft        •        II 
SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  s 

DUMAS 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 


MENA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

OZARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WALDRON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

•    • 

« 

CENTRAL 

05 

CONWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GREENBRIER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

HOT  SPRINGS 

1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

LITTLE  ROCK 

WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

WTR  EOUIV 

MALVERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


Day   of  month 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN   ON    GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN   ON    GND 


SNOWFALL 
SN   ON    GND 


SNOWFALL 
SN   ON    GND 


10      11       12      13      14      15       16      17      18      19      20      21 


23      24      25      26      27      28      29      30      31 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


STATION 


ATHENS 

AUGUSTA 

8AL0  KNOB 

BATESVILLE  LlVESl 

BATESVILLE  L  AND 

BEEBE 

BEECH  GROVE 

EVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE  5  WS< 

BERRYV1LLE  4  NW 
BIG  FORK 
BISMARCK  2  SE 
SLACK  ROCK. 
BLAKELY  MOUNTAIN 
BLUE  MOUNTAIN  DA> 
IFF  CITY  3  SW 
THEVILLE 
BONNERDALE 
BOONEVILLE  6  NW 

BOONEV1LLE  7  NE 
BOONEVILLE  b    NNE 
BOONEVILLE 
BOTK1NBURG  2  S 
BOUGHTON 
aRANCH  4  NW 
BRANCH  3  SW 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 

IRDETTE 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLARKSVILLE  6  NN 
CLINTON 

COMBS  3  SE 

COMPTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 

CRYSTAL  VALLEY 

AISY  1  E 

DAMASCUS 

.NVILLE 

.NVILLE  SCS 
.RDANELLE 
:  OUEEN 
DEPMOTT  3  NE 


DUMAS 

10RAOO  I 
EUDORA 


FOURCHE  JUNCTION 


GEORGETOWN 
BERT 

GILLHAM  DAM 

GLENWOOD 

GRAVELLY  4  I 
IAVETTE 

GREEN  FORES 
.REENBRIER 
■  REENWOOD 


GREERS 

GURDON 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON 

RISON  FA* 
HECTOR 
HELENA  5  NW 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

TIO 

HOT  SPRINGS 
T5VILLE 
TIG  DAM 
1  INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 


FERRY  DAM 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 


INDEPENDENCE 


HOT  SPRIN' 
LA* PENCE 
GARLAND 


MISSISSIPPI 
HOT  SPRING 
LOGAN 

LOGAN 

LOGAN 

LOGAN 

VAN  6UREN 

NEVADA 

FRANKLIN 

FRANKLIN 


!  MONROE 
'  JOHNSON 
1457:  04:  JOHNSON 

14921  02|  VAN  6UREN 


1876 

04 

T830 

D4 

384? 

-  r 

Tfli.fi 

1887 

:■<• 

Ifififl 

04 

>936 

■  10 

:  i 

1020 

02 

105? 

n 

.102 

06 

1132 

02 

1  15? 

OB 

1724 

06 

i  P-.Q 

OS 

144^ 
1455 

SEVIER 
GARLAND 
MADISON 


CRAIGHEAD 
MISSISSIPP 
LONOKE 


94  12 

91  05 

92  52 

93  29 


91  53 

93  3fl 

91  '-' 

92  37 


93  11 
93  39 

93  39 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


LLMAN 

.    LAW 

RENCE 

ARENCE 

L.'VES 

TMORELA'td 

TIONAL 

PARK 

SERVICE 

ULINE 

A    PINK 

ERTON 

wmIe   o 

.    PEEBLES 

'V    OF 

ARKANSAS 

_Y   OF 

ARI  wsaS 

NNIE    B 

SYANT 

C.    HE 

5.     HA 

KMONO 

■CKENS 

[DGE 

T'           ■ 

d'Jfilii 

3.  n 

9  3    50 

35    13 

93     54 

31    09 

93    5* 

35    39 

92    23 

3?    52 

93    2" 

35    21 

94    00 

3<     U 

93    59 

1     34     bl 
7    36    07    | 
3;   33    36 


316 

5R" 

293| 

6P 

1050i 

SP 

3S01 

650! 

1    3*    13    '      93    ' 


33  53 
33  13 
33    07 


6  PI      7* 


91 

Z? 

92 

91 

If. 

9  3 

44 

91 

3T 

94 

If 

94 

10 

92 

2S 

74 

90 

34    53 

36    24 
36    IB 


3-> 

55 

33 

14 

36 

19 

Hft 

36 

16 

34 

34 

31 

43 

34 

22 

33 

56 

34 

31 

94  14 
93  32 
93     38 


527 

7A 

?n 

i  r  i 

ift? 

115C 

137C 

Mm 

5P 

22C 

7A 

375 

730 

337 

71! 

'.f 

145: 

t,c 

6C 

10( 

851 

73C 

34' 

S5 

23* 

23: 

" 

U    S    SOIL     ""f';     ^E'VlCE 

i  u  s  soil  cc  ■'■  ; 

U    S    SOIL    CON;     SESVICE 

CLEO    =.     yawdELL 
I   MAPY    C.     P  =  A  =  SO<. 
I  EUNICE     INGERSOLL 
I  U    S    SOIL    CONS     SERVICE 
SERVICE 


I  RICHA05  K.  I 
WILLIAM  P.  ' 
U    S    C0<=PS    fii 

■   G.     £.    HALE 
9,    ".    wALTH 

AUSTIN 


IES 


■:i. 
JOHN    i 


■-■ :  I  L 
AIT 


ARK    PDWE 

JOF    V.    HAVENS' 

[JR.      [1WIKG    T.     6 

UN]  vEPSHY    OF    A 
FAPL     i.     PIDDIC< 


VIS 


ICE 


OTTO    I 


u    J    F 3RE!  i    " 

WALTER  C.  TlMMJNG 
-  FERNA    JONES    TEDDER 

WILLIAM  A.  6"OWN 
1  JOSEPH    A.    MOUDY,    JR, 

U    S    SOIL    CONS    SERVll 

JA'K    E.    BuFKS 
'  0.    TUCKER    VA3SER 
I   RADIO    static:    «VS« 

C.    J.    RISTE» 
1  MRS.    GLORIA    M.    VICK 
.   THOMAS    F.    HINSLEY 

TRAVIS 


C1T 


AVIATION  AGI 

Euro fa 

H.  PETERSON 


INGSLAND  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 
LEAD  HILL 
LEOLA 

le  rock  wb  a 


ROCK 


MAGNOLIA 
MAGNOLIA 
MALVERN 
MAMMOTH 


MAUMEE 

MELBOURNE 

MENA 


COUNTY 


ARKANSAS  FORESTRY  I 
.E5LIE  P.  CALLENS 


R.  L-  J03E 

1NA    J.    LOGAN 
eESSlE    E.    AKERS 
mp<    irv    o    KILL I-0"< 

S   CORPS   OF   ENGINEERS 

1ST IN    L.    SWINDLE 
GEORGE    w-    CDGEN 

GLENN     S.     JUSTICE 
RALPH    L.     BANTA 

DOROTHY     M.    BEE* 

It  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROY  S.  ROBBS 
ALLEN  J.  LINDER 
THFRESA  DONALDSON 
SEA  GRAY  BEENE 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
MRS.  ETTA  S.  LAUNIUS 
DURWOOD  E.  JOHNSTON.  J< 
BUTH  HAMILTON 
AVADELLE  WHISENHUNT 

ELIZABETH  V.    FRIDAY 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

MAY  PEARL  MARKLEY 

i.l  s  CO°P<  OF  ENGINEERS 

W.  E.  MCDOWELL 

JAMES  S.  'VAUGHAN 

LURA  B.  SYKES 

IE  SISTERS 


MUL3ER&Y  6  NNE 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  ! 


OKAY 
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REFERENCE    NOTES 


ARKANSAS 
JANUARY    1967 


.     .1.     w   ,.*»,-  n,,™,,  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,    Adams  Field.   Little  Rock,    Arkansas  72202,   or  to 
Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  witingto .the  Wither  Boreal ^State C  ^^ ^s ,  ■ 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in    HOURLY  PRECIPITATION  DA  1  A  AKivAiNon 

,        .  a-    a.-     k„h.«„  .....       Temoerature  in  T     precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 

DIMENSIONAL  UNITS:       Unless  otherwise  indicated,  dimensions    units  used  in  this  buUetm  are        Temperatare  ,„  p         p  F  ^  ^  Resultant  wind  ,s  the  vector  sum  of  wind  directions 

are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.     In     Supplemental  Data     table  directions  emereo  u       e 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OUSF.RVAT.ON  TIME,       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time      During  the  sunder  mh     some  observers  take  .He  option*  -***£*.  «-jJ^i  %>£  ££  "u- 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mm  b,  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  va.ues  published  ,„  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  -^£^J££Z  *£?£S  —*— '  ™  ^  *™  «""«*  ^ 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


vfall 


■  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table. 


elude 


and  sleet.     Entr 


i  of  s 


elude  : 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

erage  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  statu 


ary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


M      One  or  more  days  of  record  missini 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  I 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
Aft      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

s  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  teta"  buUetm^  K  daily  ™^_^r^UJ^,J1(j 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  value 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  i 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


-recording  gage, 


"ept  where  indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  i 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicate 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  r 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 


I  ground  in  that  month. 


Thermometers  are  generally  exposed  1 
building. 


Stations  appear 


i  shelter  located  a  few  feet  above  sod- 


!  not  listed  in  the  table 


:  indicates  that  the  the 


ceived  too  late  to  be  i 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NAT.ONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  al,  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.   20402. 


information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  ,955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  pr.ee 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  ,„  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  IS  ce 


cents.    These  publications 


<  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


the  address  shown  above. 


Subscription  P 
of  Documents. 


20  cents  per  copy,   monthly  and  i 


al,    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscriptit 


eludes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 


ear.      (Yearly  subscription  mciuae).  ute  muiu-i  ouu.imo^w    «.«-. *"  ,,,      u-  n     <-     onAno 

■rrespondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    2040^. 
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•  4.3 

75 
76 
76 
7* 
66 

6 
5 
5 
5 
5 

12 
11 
13 
13 
10 

25 
25 
25 
25 
24. 

706 
633 
651 
658 
763 

0 

0 
0 
0 
0 

1 
0 

0 

1 
1 

23 
19 
19 
19 
21 

0 

0 
0 
0 
0 

1.21 
1,39 
1,41 

1.18 
1.41 

-  2.08 

-  2.89 

.95 
.98 
.78 
.83 

.67 

2 
2 
2 
2 
2 

.0 
T 
.3 
T 
2.5 

0 
T 

0 
T 

3 

17 

17 
17 

3 

3 
3 
2 
4 

1 
I 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

54.0 
5*. 3 
53.  It 

55.0 

25.9 
26.2 
26.  2M 
30.5 

*0.0 
40.3 
39.  W 

42.8 

-  3.7 
.  2.6 

76 
71 

72 

5 
5 

5 

12 

9 
10 
16 

25 
25 

7 
7 

695 
686 
706 
61* 

a 

0 
0 

a 

1 

0 
0 

1 

22 
20 
2* 
17 

0 
0 
0 
0 

.57 
1.54 
2.13 
1.81 

•  2.86 
.  2.54 

.32 

.98 

1.23 

.42 

1 
2 
2 

2 

T 
T 

.0 
.0 

a 

T 
0 
0 

17 

2 
4 
5 
7 

a 
i 
i 

0 

0 
0 

1 

0 

OZARK 
PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 

WALDRON 

55.3 

55.1 
56.0 
5*.l 
56.5 

29.0 
28.9 
23.3 

30.1 
28.9 

42.2 

*2.0 
39,7 

42.1 
*2.7 

-  1.9 

•  3.0 

75 
75 
76 
7* 
75 

5 
5. 

5 
5. 

5 

15 

1* 
10 
16 
11 

25. 

25 

25. 

25. 

25 

633 

638 
704 
635 
618 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

18 
20 
2* 
18 
19 

0 
0 
0 

0 
0 

.47 
1.19 
1.44 
1.50 
1.38 

-  3.47 

-  2.29 

.20 
.67 
1.11 
.92 
.98 

28 
2 
2 
2 
2 

T 

T 

.0 

.0 

T 

T 

T 
0 
0 

T 

18* 
16 

17 

3 
3 
3 

4 

3 

0 

l 
i 
I 
l 

0 
0 

1 

0 

0 

WHITE  ROCK 

*9.7M 

27, 5M 

38. 6M 

67 

S 

11 

24* 

736 

0 

0 

20 

0 

D  1.30 

.*9 

2 

3.5 

2 

17 

4 

0 

0 

DIVISION 

40.9 

-  3.2 

1.33 

-  2.75 

.* 

ft    ft    # 
CENTRAL             OS 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

FOURCHE  JUNCTION 

55.0 
55.8 
53.2 
55.* 
55. 7M 

30,1 
28.1 
25.0 
28.9 
2*.5M 

42.6 
42.0 
39.1 

42.  2 

40. 1M 

.  3.6 

71 
72 
72 
73 
73 

5 
5 

6 
5 
5 

1* 
12 
14 
16 

7 

7 
25 
26* 

8 
25 

622 

6*0 
719 
633 
689 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
a 
l 
l 

0 

17 
20 
23 
19 
21 

G 

0 
0 
0 
0 

2.17 
1.71 
1.97 
2.38 

-  2.24 

.96 
1.12 

.71 
1.58 

2 

20 

2 
2 

.5 

1.0 

.0 
.0 
T 

1 
0 
0 
0 
0 

11 

6 
5 
6 
3 

1 
I 

2 
1 

0 

1 

0 

1 

0 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

53.* 

56.0 

26.6 
32.* 

40.0 
44.2 

•  3.0 

72 

71 

5 
5 

13 

17 

25* 

7 

69* 
57* 

0 
0 

1 
1 

15 

0 
0 

1.09 
1.81 

-  2.93 

.48 
.71 

2 
20 

T 
T 

T 
0 

18* 

4 
5 

0 
1 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


ARKANSAS 
FEBRUARY 


Ten 

iperature 

Preci 

Dilation 

»  E 
o.l 

<  £ 

a  E 
f  E 

<  S 

> 
< 

0  1 

1  z 

|i 
a  it 

x 

S 

1 

o 

a 

a 

Q 

No.  of  Days 

2 

1  i 

a 
6 

a 

Sno 

M,  Sleet 

1> 

o.  of 

Days 

Station 

Max. 

M 

„. 

| 

\1 

a   o 

x  O 

a 

1 

o 

I 

1 

o 
o 

s! 

si 

°sJ 

ol 

LEOLA 

55.6 

30,6 

43.1 

73 

15. 

12 

25 

607 

0 

1 

19 

0 

2.12 

1.00 

20 

.0 

0 

3 

2 

1 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

51.6 

29.2 

40.4 

-    4.0 

71 

5* 

16 

7 

682 

0 

1 

22 

0 

2.31 

-  2.02 

.84 

19 

T 

T 

26. 

5 

2 

0 

MALVERN 

57.7 

29.3 

43.5 

73 

5 

11 

25 

594 

0 

1 

20 

0 

1.73 

.92 

20 

T 

T 

11 

4 

1 

0 

MORRILTON 

55.6 

30.9 

43.3 

.  1.0 

73 

1 

15 

25 

601 

0 

1 

18 

0 

,92 

-  3.02 

.60 

2 

T 

0 

3 

1 

0 

PERRY 

54.7 

28.6 

41.7 

.  2.8 

74 

5. 

12 

25 

648 

0 

1 

20 

0 

.76 

2 

.0 

0 

1 

0 

SHERIDAN  TOWER 

55,5 

30.7 

43.1 

73 

1 

15 

7 

604 

0 

1 

18 

0 

1.92 

.94 

20 

3.0 

1 

17 

4 

1 

0 

DIVISION 

41.9 

-  3.3 

1.83 

-  2.53 

.3 

#   #   # 
EAST  CENTRAL       06 

ARKANSAS  POST 

55.1 

31.8 

43.5 

74 

15 

17 

25 

597 

0 

1 

16 

0 

2.21 

.85 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

BRINKLEY 

50.7 

27.9 

39.3 

-  6.1 

73 

2 

15 

7 

712 

0 

2 

22 

0 

3.03 

1.52 

20 

T 

T 

17 

4 

2 

CABOT  4  SW 

53.8 

30.6 

42.2 

72 

5, 

17 

7 

634 

0 

1 

17 

0 

2.09 

.91 

2 

T 

T 

17. 

4 

2 

0 

CLARENDON 

53. 5M 

31.1 

42. 3M 

72 

1 

18 

25* 

633 

0 

1 

16 

0 

2.28 

-  2.50 

.98 

20 

,0 

0 

4 

2 

0 

DES  ARC 

54. 7M 

33. 6M 

44,  2M 

73 

1 

18 

7 

581 

0 

1 

16 

0 

2.32 

1.26 

20 

T 

0 

3 

2 

FORREST  CITY 

52.6 

30.4 

41.5 

73 

1 

14 

25 

654 

0 

1 

17 

0 

2.70 

1.33 

20 

.0 

0 

4 

2 

HELENA  5  NM 

51.4 

25. 3M 

38. 4M 

•  8.0 

72 

2. 

14 

25. 

747 

0 

2 

25 

0 

2,73 

-  2.14 

1.08 

20 

.0 

0 

5 

3 

KEO 

54.6 

31.0 

42.8 

73 

1 

17 

7 

617 

0 

1 

16 

0 

2.09 

.98 

20 

T 

0 

4 

1 

0 

MAR  I  ANNA  2  S 

53.1 

28.8 

41,0 

-  4.1 

71 

15, 

15 

25* 

665 

0 

1 

20 

0 

2.59 

-  2.07 

1.38 

20 

T 

0 

4 

3 

SAINT  CHARLES 

51.5 

30.2 

40.9 

73 

2 

18 

8* 

671 

0 

3 

20 

0 

2.61 

1.16 

20 

,0 

0 

5 

2 

STUTTGART 

54.1 

32.5 

43.3 

-  3.1 

72 

15* 

19 

7 

603 

0 

1 

16 

0 

2.32 

-  2.61 

1.17 

20 

,0 

0 

6 

1 

STUTTGART  9  ESE 

50.4 

29.9 

40.2 

71 

16* 

18 

8* 

687 

0 

1 

21 

0 

2,28 

1.39 

20 

.0 

0 

4 

1 

WEST  MEMPHIS 

53. 3M 

32. OM 

42, 7M 

70 

1 

15 

7 

621 

0 

1 

18 

0 

.93 

20 

.0 

0 

0 

WYNNE 

51,  7M 

29. 8M 

40,  8M 

72 

1 

15 

25. 

681 

0 

1 

18 

0 

2,58 

1.20 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

41.7 

-  3.7 

2.45 

-  2.22 

T 

*    »    # 
SOUTHWEST          0? 

DE  QUEEN 

58.8 

30.7 

44.8 

74 

15* 

14 

25 

562 

0 

0 

18 

0 

2.24 

.80 

2 

,0 

0 

5 

2 

0 

DIERKS 

HOPE  3  NE 

53.8 

29.2 

41.5 

-  5.1 

74 

16 

16 

25 

650 

0 

1 

21 

0 

1.73 

-  2.73 

.68 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

MOUNT  IDA 

55. 8M 

27. 5M 

41. 7M 

-  2.4 

72 

5 

10 

25 

649 

0 

0 

20 

0 

2.17 

-  2.16 

1.12 

2 

.0 

0 

4 

1 

1 

NARROWS  DAM 

56.0 

24.9 

40.5 

73 

16 

12 

25 

680 

0 

0 

22 

0 

1.73 

.76 

20 

,0 

0 

5 

1 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

54.0 

27.4 

40.7 

71 

16* 

11 

7 

673 

0 

0 

19 

0 

2.21 

.92 

20 

T 

0 

5 

1 

0 

OKAY 

58.9 

32.2 

45.6 

-  3.5 

73 

15* 

17 

25 

538 

0 

0 

16 

0 

1.38 

-  2.65 

.73 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

STAMPS 

57.1 

32.4 

44. t) 

74 

15 

16 

7 

562 

0 

0 

1* 

0 

2.40 

1.18 

20 

.0 

0 

5 

1 

1 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

56.4 

33.7 

45.1 

-  3.4 

74 

15 

20 

7 

553 

0 

0 

12 

0 

1.81 

-  2.21 

.50 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

43.1 

■  3.6 

1.96 

-  2.24 

T 

»    «    # 
SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

57.9 

31,7 

44.8 

73 

15 

19 

25 

558 

0 

0 

18 

0 

1.90 

-  2.46 

.95 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

CAMDEN  1 

58.0 

33.1 

45.6 

•  2.3 

72 

15 

18 

25. 

540 

0 

0 

14 

0 

2.22 

-  2.36 

.90 

20 

,0 

o 

6 

1 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

55.7 

30.2 

43.0 

.  6.4 

72 

15 

U 

25 

610 

0 

0 

17 

0 

3.17 

-  1.51 

.77 

20 

°i 

7 

3 

0 

FORDYCE 

56. 1M 

31.7M 

43. 9M 

72 

15 

17 

8 

597 

c 

1 

17 

0 

2,04 

.85 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

MAGNOLIA  3  N 

58.2 

31.9 

45.1 

-  5.0 

74 

15 

15 

7 

552 

0 

0 

15 

0 

2.09 

-  2.46 

.87 

20 

.0 

0       5 

1 

0 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

56. 7M 

32. 4M 

44,  6M 

74 

15 

15 

25 

586 

0 

0 

15 

0 

3.72 

1.70 

20 

.0 

01    1  6 

2 

1 

PRESCOTT 

57.6 

32.8 

45.2 

-  2,5 

75 

15 

18 

25 

549 

0 

0 

W 

0 

1.50 

-  3.14 

.54 

20 

T 

0       5 

1 

0 

SPARKMAN  3  WSW 

56. 9M 

32.  ZV 

44, 6M 

71 

16* 

15 

25 

566 

0 

0 

17 

0 

1.76 

1.05 

20 

.0 

Ol       3 

1 

1 

WARREN 

57,1 

32.9 

45.0 

-  4.2 

73 

15* 

18 

8. 

553 

0 

0 

14 

a 

2,45 

1.29 

20 

.0 

O1       5 

1 

1 

DIVISION 

44.6 

-  3.7 

2.32 

-  2.31 

T 

«   *   * 
SOUTHEAST           09 

i 

CROSSETT  7  S 

58.0 

33.8 

45.9 

-  3.3 

73 

15 

18 

8 

526 

a 

0 

12 

0 

6.86 

2.04 

4.46 

20 

.0 

o 

T 

2 

DERMOTT  3  NE 

56.lt- 

32.4 

44. 3M 

73 

15 

19 

8 

576 

0 

0 

17 

0 

4.09 

2.01 

20 

T 

0 

8 

2 

DUMAS 

55.6 

32.2 

43.9 

-  3.9 

73 

16 

19 

7 

585 

0 

0 

17 

0 

1,72 

-  3.03 

1.05 

20 

.0 

0 

* 

1 

EUDORA 

56.2 

34.1 

45.2 

75 

15 

20 

8 

549 

0 

0 

11 

0 

4.63 

2.18 

20 

T 

0 

7 

3 

MONTICELLO 

56,2 

34.3 

45.3 

74 

15 

18 

8 

547 

0 

0 

13 

0 

2.78 

1.27 

20 

.0 

0 

6 

2 

PINE  BLUFF 

57,3 

33.7 

45.5 

-  2.5 

75 

15* 

19 

8 

539 

0 

0 

15 

0 

1.91 

-  3.19 

.90 

20 

T 

0 

4 

2 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

52.9 

33.0 

43.0 

72 

15 

21 

7 

610 

0 

1 

16 

0 

2.14 

.60 

20 

T 

0 

4 

2 

0 

PORTLAND 

54.  bf 

32. 9f 

43,  if 

-  4.9 

74 

15 

19 

8 

597 

0 

0 

13 

0 

6.63 

1.68 

3.60 

20 

.0 

0 

6 

3 

2 

ROHWER  2  NNE 

51.4 

30.6 

41.0 

73 

16 

20 

26. 

664 

0 

0 

16 

0 

2.23 

1.50 

20 

.0 

0 

4 

1 

1 

STAR  CITY  4  ENE 

56. Of 

32.  4P 

44.  2f 

75 

15 

19 

25 

578 

0 

1 

18 

0 

.87 

20 

T 

0 

1 

0 

DIVISION 

44.2 

•  4.0 

3.67 

•  1.15 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
FEBRUARY 

1967 

Station 

O 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4  J  5  |  6 

7   8   9  :   10  ]  11  | 

12 

13  |  14  |  IS 

16 

17 

18 

19  | 

20  |  21 

22 

23   24 

25  |  26  | 

27 

28   29   30 

31 

NORTHWEST           01 

BENTONVlLLE  5  WS« 
6ERRYV1LLE  *  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRING5 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 

1.19 
1.56 
1*64 
1.71 
1.67 

.77 

.70 

.95   .03 
.65 
1.15 
.10 

T 

T 

! 

.64 

.33 
.50 
.95 

.43 

T 

T 

T 

T 

.04 

.13 

.04 
.17 
.13 
.12 

.03 
.04 
.07 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

6RAVETTE 

GREEN  F0RE5T  4  ESE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

1.33 

.94 
1.53 
1.41 
1.43 

T 

T 

.54 

.73 

.66 

.75   .03 

.52   .18 

.16 

T 

T 

.53 
.18 

.68 

T 

•  63 
.58 

T 

T 

.05 
.01 

.07 
.10 

.08 
.04 

.12 

HUNT5VILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON 
OOELL  3  N 

2.00 
1.03 

1.09 
1.57 

T 

.50 
.40 

•  64 
.75 

T 

1.50 
.43 

.34 
•  52 

7 

.17 

.06 
.30 

.03 
.05 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

1.60 
1.11 

T 
.01 

.55 

.37 

.38 

7 

.57 
.15 

.02 

NORTH  CENTRAL       02 

! 

| 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

2.36 

2.05 
1.83 

1.21 

T 
T 

.78 
1.60 
1.12 

.78   T 

.57 

i 

.42 
.28 

•  44 

.38 

•  05 

T 

T 
.11 

T 

.13 

T 
T 

T 
.03 

7 
7 

1.16 
.06 
.22 
.06 
.05 

7 
7 
.05 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

1.68 

1.73 
2*06 
1.31 
1.42 

.78   .03 

1.16 
1.11 

.70 
.70   T 

1 

1 

.50 
.57 
•  75 
.58 
.57 

T 

.02 

.05 

T 

T 
T 

7 
7 

.35 

.15 
.03 
.12 

.03 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
SALEM 

SHIRLEY 
YELLVILLE 

1.62 
1.52 
1.52 
1.45 

1.17   T 
•  63 

1.07   T 
.70 

1 

' 

.60 

.37 
.53 
.30 

T 

T 
T 

7 

•  08 

.36 

.11 
.15 

.04 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATE5VILLE  L  AND  0  1 
BEECH  GROVE 

1.52 

1.39 

.42 

1.54 

3  1.41 

.59 

.45 
.09 
1.12 
•  53 

.21 

D 

.23 
.14 
.27 
.30 
.15 

T 

.08 

.24 
.40 

.07 

.40 

.03 
.01 

7 

7 

.38 

.10 
.06 
.05 
.33 

.05 

T 

BEEOEVILLE 
BLACK  ROCK 

BLYTHEVILLE 

BURDETTE 

CORNING 

1.68 
2.20 
2.29 
2.24 
2.59 

T 
.02 

.46 
1.39   T 

.63 

.80 
1.34 

1 

.13 

.22 

•  26 
.12 

•  49 

1.09 
.06 
.72 

.12 

.03 
.06 

T     T 
.02 

7 

.45 

.40 
.60 
.54 

.08 
.21 

.10 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

2.15 

1.96 
1.90 

1.88 

T 
T 

•  93 
.56 
.72   T 

.60 

1 

1 
1 
1 

.19 

.02 
.36 
.14 
.50 

.10 

T 

1.20 
.36 
.66 
T 
.81 

.04 
.05 

T 

7 
7 

T 

.39 

.17 

.50 

.32 

,06 
.21 
.25 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 

1.19 
1.80 
1.62 
1.72 
1.68 

.65 
.75 
.50 
•  69 
.69   T 

.10 
.25 

.07 
.12 
.09 

•  14 

•  34 

T 
•  07 

T 

.41 
.50 
.31 
.07 
.18 

.01 

.05 

T 
.08 

.02 

.01 

.05 
.15 
.49 
.57 
.35 

7 
.20 

.10 

SEARCY 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

1.61 

1.52 

.06 

.71 
.28 

.62 

.34 

T 

.11 

.48 
.03 

.02 

7 

.06 

.06 
.36 

WEST  CENTRAL       0* 

ABBOTT 

ALY 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

.62 
1.46 
1.70 
1.21 
1.39 

.35 
.73 
.56 
.95 
.96 

.06 
.17 

T 

T 

.07 
•  46 
.12 
.24 

•  27 

.30 

.30 
.41 

.04 

T 

T 

T 

.08 
T 
T 

T 

.10 
.17 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

1.41 
1.55 
.96 
1.18 
1.41 

T 

.76 
.26 
.55 
.83 
.67 

.10 

.29 

.30 
.05 

.01 
.10 
.18 
.14 
.36 

.03 
.02 

.01 

.07 

.37 
.15 
.08   T 

T 

T 

7 

7 
7 

.31 

.11 

T 

.05 

.28 

.18 
.05 
.06 
.10 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  4  E 

GREENWOOD 

HECTOR 

.57 
1.54 
2.06 

.52 
2.13 

.32 

T 

.98 
.89 
.27 
1.23 

T 

.09 

T 

T 

.21 

.13 

.25 

.22 

T 

T 

T 

T 
.43 

.10 

T 
T 

7 

.02 

7 

.14 

.23 
.50 
T 
.28 

.12 
.11 

.30 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

1.81 

.99 
.95 
.47 

T 

.42 
.42 

r 

.23 

T 

.10 

.32 
.20 
.17 

.16 

.39 

T 

.27 

.25 
.25 
.10 

.24 

7 

.02 

.20 

OZONE 
PARIS 
PARKS 

RATCLIFF 
RUSSELLVILLE  *  N 

.95 

1.19 
.90 
1.12 
1.44 

T 

.67 
.67 
.40 
.59 
1.11 

.15 

.27 
.10 

T 

.18 
.02 

.08 

T 
T 

T 
.35 

T 

7 

.25 

T 
.21 

.28 
.27 

5UB1AC0 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

1.50 
1.38 

3  1.30 

.92 

.98 

.49                   T 

.02 

D 

.32 
•  16 
.35 

•  03 

.09 

T 

.15 

.31 

.11 
.10 
.15 

CENTRAL              05 

| 

ALUM  FORK 

APLIN  1  W 

BENTON 

BISMARCK  2  SF 

BLAKELY  MOUNTAIN  OAM 

2.17 
1.87 
1.71 
1.86 
1.97 

T 

.96                                              .15 
1.16                                              .04 
.14 
.25 
.71 

.11 
.30 

.14 

.13 
.20 

.30 
.06 
.10 

.25 

.02 
.03 

.10 

.05 
.07 

.03 

.40   T 
.22 
1.12 

.95 
.59 

7 
7 

.18 
.12 

T 
.10 

.05 

.22 

.20 
.13 

BONNEROALE 

CARPENTER  DAM 

CONWAY 

CRYSTAL  VALLFY 

DAMASCUS 

1.43 
2.38 
2.52 
•  99 

T 

.27 
1.58 
.52      ' 
.36 

.06 
.10 

.18 
.05 
.22 
.32 

•  02 

.20 
.07 
T 

.07 

T 

T 

.80   .02 
.31 
1.35   .02 
.11 

.02 

.05 

7 

7 

.02 

7 
7 

.03 

.07 
.05 

.05 

.05 
.06 
.19 
.10 

FOURCHE  JUNCTION 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

JESSIEVILLE 

LAH.E  MAUMELLF 

1.09 
1.81 
2.36 
1.73 

T 

T 
.05 

.48 
.49 
1.10 

.51 

T 
.13 

.02 

.22 

T 
T 

.06 
.27 

.17 
•  45 
.30 

T 

.08 

.19 

.71 

.53   .03 

.76 

.0? 

7 

7 

7 
.03 

.12 

.03 
.23 

.02 
.06 

.10 
.23 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  -*B  AIRPORT//H 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 

2.12 

2.31 
2.29 
1.73 

' 

.67 
.63 
.63 
.22 

.05 
.14 

.0} 

.10 
.04 
.06 

.04 
.06 

.09 

•  04 

.84 
1.05 

T 

1.00   T 
.47   I 
.40   T 
.92 

T 

.01 

.07 
.15 
.17 
.30 

.27 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

ARKANSAS 
FEBRUARY 

1967 

Station 

"3 

Day  of  Month 

0 
H 

1     |     2         3 

4    |    5    |    6 

7    |    8    |    9        10    |    11    | 

12       13   |   14   |   IS 

16 

17 

18 

19  |  20  1 

21 

22       23    !   24 

25  1  26 

27 

28   1  29      30 

31 

MORRILTON 
OWENSVILLE 
PERRY 

REMMEL    OAM 
SHERIDAN    TOWER 

.92 
2.38 

1.65 
1.92 

•  60 
.55      7 

.76 
.29 
.25 

.05 

T 
.11 

.10 

T 
T 

.15 
.23 
.20 
.14 
.35 

.05 

.0; 

.17 
1.20 

.92 

T            .94 

T 

T 

T 
T 

T 

.03 
.07 
.33 

T 
•  24 

.13 

EAST    CENTRAL                   06 

ARKANSAS    POST 
AUGUSTA 
8RINKLEY 
CABOT    A    SW 
CARLISLE    1    SW 

2.21 
1.3* 
3.03 
2.09 
2.22 

.27 
.55 

.99 
.91 
.61 

T           T 

T 

.03 

T 

.24 
.12 
.26 
.35 
.20 

.03 

.24      .85 

.67 

T         1.52 

T            .70 

1.25 

T 

T 

T 

.55 

T 

.13 

.16 

.03 
.23 

CLARENDON 
DES   ARC 
FORREST    CITY 
HELENA    5    NW 
KEO 

2.26 
2.32 

2.70 
2.73 
2.09 

.65 

.74       T 
.75 
T           .52       .03 
.43 

.04 

T 

T 
.01 

.04 

.17 
.07 
.34 
.06 
•  37 

.03 

.05 

.11 

.98 
1.26 
1.33 

1.08 
.02      .98 

T 
.03 

T 

T             .02 

T 
T 

.08 
.06 
.27 
.18 
.21 

.37 
.14 

.70 

MADISON 
MARIANNA    2    S 
SAINT    CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART    9    FSE 

2.56 
2.59 
2.61 
2.32 
2.28 

.BO 
.53 
.41 

.32      T 
.23 

1 

.02 

T 

.10 
T 

.27 

.01 
.17 

T 

.30 
.12 
•  06 

1.14 
1.38 
1.16 
1.17 
1.39 

•  02 

T 

T 
T 

T 

.07 
•  56 
.17 
.13 
.13 

.30 

.56 

.37 
.45 

WEST    MEMPHIS 
WYNNE 

2.58 

.70 

i 

.11 

.06 
.12 

.93 

1.20 

T 

T 

.65 

•         •         • 

SOUTHWEST                          07 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY    1    E 
DE    OUEEN 
DIERK5 

1.94 
2.26 

1.78 
2.24 

.44 

.02      .76 

.47 

.80 

I 

.2* 
.26 

.10 
.37 
.08 
.35 

.15 

T 
.07 

.95 
.44 
.65 
.65 

T 

.01 
.05 

.10 
.16 
.15 

.20 
.25 
.12 
.13 

FULTON 
GLENWOOO 
HOPE    3    NE 
HOPPER 
HORATIO 

2.04 
1.66 
1.73 

2.18 

.40 
.48 
.40 
.40 
.97 

T 

i 
1 

.26 

.06 

.17 

T 

.30 

T 

.12 
.02 
.30 
•  03 

.10 

T 
■  1A 

.93 
.55 

.66 

.85 

T 

.02 
.12 

T 

.43 

.03 

.33 

.33 

.32 

INDEX 

LANGLEY 

MOUNT    IDA 

NARROWS    DAM 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

1.95 
1.85 
2.17 
1.73 
2.21 

.40 
.52 

1.12 

.38 
.48 

j 

.40 
.13 
.15 

.22 
.45 

.23 
.35 

.07 
.15 

.05 

.06 

.06 

.90 
.50 
.36 
.76 
.92 

.01 
T 

.25 

.14 
.04 
.13 
.05 

.26 

.08 
.17 
.10 

NATHAN    4    WNW 

NEWHOPE    3    E 

ODEN   2    W 

OKAY 

PINE    RIDGE 

1.40 
1.85 
1.87 
1.38 
1.55 

.50 
.54 
T           .76 
.22 
.60 

.02 

.26 
.16 
.25 

.08 
.16 

T 
T 

T 

.16 
.06 
.10 

T 
.25 

.17 
•  02 

.16 

.64 
.61 
.37 
.73 
.35 

T 

.05 
•  25 

.06 

.29 

.09 

.10 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA   WB    AIRPORT      //R 

2.40 
2.64 
1.81 

.31 
.78 
.25 

.11 
.01 

!     .3, 

.42 
.98. 

T 

.21 

T 
.48 

1.18 

.40 

.50      .27 

T 

T 

.22 

.38 

T 

SOUTH   CENTRAL                06 

AMITY    3    NE 
ARKADELPHIA 
BLUFF    CITY    3    SW 
BOUGHTON 
CAMDEN    I 

1.71 
1.90 
2.23 
1.75 
2.22 

.31 
.52 

.57 
.45 
.37 

.15 

T 

.15 
.13 
.25 

.09 

.30 

.10 

T 
.05 

.12 

.20 
.11 
.21 

.90 
.95 
.97 
.70 
.90 

.04 

T 

T 
•  06 

T 
T 

T 

.21 
.12 

•  24 
.40 

•  24 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA    3    N 

MOROBAY    LOCK    AND   DAM    8 

3.17 

2.04 
1.40 
2.09 
3.72 

.20 
.32 
.31 

.23 

.09 

.10 

.08 
.16 

.76 

T 

.04                                            .02 
.71 

.03 
.02 
.34 
.33 

T 
T 

.02 

.38 
.28 
.02 
.03 

T 
.03 

.16 
.35 

.57       .77 

.25      .65 

.69 

.87 

1.70 

•  02 
.04 

T 

.39 
.31 

T 

.07 

.31 
•  26 
.25 

PINEY    GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN    3    WSW 
TAYLOR 
WARREN 

2.11 
1.50 
1.76 
2.05 
2.45 

.39 
.13 
.22 
•  11 
.25       .02 

.02 
.05 
.15 

.06 

.09 

T 
T 

.16 
.03 

.33 

.19 

.05 
.13 
.02 

.03 

.20 
.02 
.02 

.26 
.23 

1.02 
.18       .54 
1.05 
.89 
1.29 

.02 

.02 

.05 

.02 
.36 
.04 
.03 
.05 

.25 

.34 
.23 
.33 

SOUTHEAST                          09 

ARKANSAS    CITY 
CROSSETT    7    S 
DERMOTT    3    NE 
DUMAS 
EUDORA 

3.86 
6.66 
4.09 
1.72 
4.63 

.12      T 
.22 
.28 
•  20 
.22 

.OT 
.15 
.11 

.25 

.16 
.39 
.36 

.20 

.11 

.42 

.18 

T 

.38 

.01 

T 

.22 
.70 

.71 

."7 

•  60 
.22 

.06 

2.20 

.03    4.46 

2.01 

1.05 

.03    2.18 

T 

T 

.11 
•  48 

.11 

T 

.52 

.40 

.38 
.25 

.06 

HAMBURG 

MONTICELLO 

PINE    BLUFF 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

PORTLAND 

6.68 
2.78 
1.91 
2.14 
6.63 

.35 
.10 
.54 
.50 
.30 

.31 

.0! 

.0! 

1.34 
.09 

I                                                              I 
!                                                     1.30 

.40 
.15 

.30 

.08 

T 
.06 

.62 
.41 

.06 
T 

.07 

.60 

.09    2.04 

.16    1.27 

.90 

•46      .60 

3.60 

.80 
T 

.02 

T 
T 

.58 
.51 
.13 

•  44 

T 

.27 

.45 

ROHWER    2    NNE 
STAR    CITY    A    FNE 

2.23 

.15 

.04 

T 

T 

.03 
.20 

.04 

1.50 
.43      .87 

.15 
.33 

.32 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

-  •  S 
83:2 

Si  s  S 
©  o  3 
o.  a  i 

0 

3 

a  8. s 

"  *  1 

Station 

+j  a 

a  o 

•H    O 

3   0 
(0    J- 

*-> 

c 

CO  -O 
♦J  o 
•-I  © 

o  a. 
« 

• 

S? 

> 

< 

■ 

S     • 
9  a 
£    B 

»        1 
o        H 

I'd! 

S       1 

• 
»  • 

31 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
HID            6    AM         NOON         6    PM 

s 

8 
3 

0> 

A 

8 
A 

to 

s 

I 

4 

1 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 
LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 
TEXARKANA    WB    AIRPORT 

35 
28 

20 

1.6 
2.1 

1.0 

8.4 

10.2 

B.B 

34 
36 

NW 
SW 

15 
15 

67 
70 
66 

72 

77 
73 

44 
58 
55 

43 
54 
52 

4 
2 
3 

2 

3 
1 

2 
3 
5 

0 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

e 

10 
10 

59 

59 

5.8 
5.5 
5.4 

See  reference  notes  following  Slat 
-    16    - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

FEBRUARY   1967 


NORTHWEST  01 

BENTONV1LLE  5  MSN 

EUREKA  SPRINOS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SI LOAM  SPRINGS 

•     tt     « 
NORTH  CENTRAL       02 
CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  0AM 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
YELLVILLE 


03 


NORTHEAST 

ALICIA 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 


Day  Oi  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


6* 
28 


43 
30 


62 

30 


60   65   49 
27   »9   19 


65 
26 


68 
39 


66 
33 


65 

34 


66 
34 


72 
25 


8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  24   25   26   27  28  29   30   31 


35   42 
11   19 


33   43 
10   IS 


38   43 
10   18 


36   41 
13   19 


37   42 
12   19 


34   46 
11   17 


34   44 
12   19 


37   45 
12   15 


69   66 
56   38 


71   65 
56   41 


68   67 
54   35 


69   67 
54   38 


70   65 
57   38 


71   68 
55   39 


68   65 
55   36 


69   65 
54   37 


62   70 
51   42 


69   69 
56   39 


72   62 
23   26 


65   70 
28   27 


70   67 
24   23 


71   61 
36   23 


59   72 
24   23 


60   72 
22   23 


71   63 
38   24 


72   40 
25   24 


36   47 
11   13 


45   45 
12   12 


37   51 
7   12 


34   37 
14   14 


44   43 
10   12 


36   49 
10   17 


32   36 

10   10 


33   36 
11   12 


67   56 
35   17 


69   65 
32   29 


70   61 
35   24 


70   69 
27   27 


66   59 
36   29 


65   60 
35   27 


66   62 
31   23 


66   60 
39   25 


55   64 

33   27 


66   63 
35   27 


68   62 
38   29 


66   63 
27   26 


34   45 
12   11 


34   48 
9   12 


33   40 
14   20 


35   42 
16   19 


36   45 
11   15 


56   57 
29   17 


51 
37 


66   66 
34   48 


66   64 
51   35 


66   65 
49   23 


66   63 
30   35 


67   67 
34   46 


67   67 
34   50 


65   67 
SO   23 


66   67   67 


66   67 
33   47 


46   60 
27   16 


36   44   54 
14   14   16 


33   41 
14   18 


35   41 
11   16 


34   42 
15   19 


35   40 
16   21 


46   55 
28   15 


59   59 
23   13 


60   45 
33   24 


56   55 
S3   15 


56   38 
30   19 


60   44 
33   22 


60   45 
33   18 


55   55 
36   20 


53   60 
25   14 


69   69 

20   42 


67   66 
40   50 


33   40 

17   20 


36   39 
15   16 


24   39 
21   18 


36   40 
18   12 


29   41 
17   20 


39   35 

18   18 


24   33 

17   17 


39   43 
17   16 


31   40 
14   20 


56   52 
33   27 


56   53 
35   26 


56   56 
35   21 


57   57 
28   18 


52   51 
37   24 


54   50 
35   25 


56   52 

31   21 


57   53 
36   25 


58   46 
35   24 


56   52 
35   25 


52   46 
36   27 


56   49 
36   25 


68 
25 


64   68 
40   51 


66   66   70 


37   43 
20   13 


39   41 
18   10 


38   47 
17   12 


27   33 

21   21 


35   37 

16    7 


39   49 
18   19 


21   40 
16   18 


52   49 
21   14 


53   49 
24   15 


38   49 
21   13 


49   48 
22   11 


51   48 
19   12 


50   48 
26   15 


39   49 
25   16 


54   50 
25   11 


22   37 
18   14 


47   50 
21   22 


36   42 
15    7 


46 
33 


50 
31 


40 
18 


40 

23 


42 
15 


48   46 
30   18 


41   43 
22   18 


44   37   34   45   45 
27   21   11 


43   52 

32   41 


41   51 
32   39 


43   53 

36   28 


43   53 

32   40 


43   54 
34   40 


37   31 
29   35 


41   51 
28   33 


57   48 
29   38 


41   36 
19   11 


49   49 
27   27 


44 
31 


42   48 
26   31 


45 
32 


54   50 
23   29 


41 

51 

66 

68 

46 

54 

68 

69 

45 

58 

65 

69 

40 

59 

64 

67 

44 

54 

65 

68 

35 

43 

62 

67 

42 

54 

67 

65 

34 

44 

67 

69 

35 

53 

67 

68 

41 

56 

63 

67 

42 

54 

33 

41 

21 

16 

30 

43 

23 

23 

42 

44 

19 

16 

36 

46 

21 

18 

40 

42 

22 

20 

31 

41 

22 

18 

37 

40 

19 

6 

32 

36 

21 

21 

31 

30 

22 

19 

32 

42 

23 

19 

35 

44 

22 

22 

31 

39 

20 

16 

47 
24 

47 
35 

40 

22 

49 
26 

48 
37 

43 
21 

51 
25 

46 
38 

45 
13 

44   49 
33   13 


46   50 
30   15 


46   50 
34   11 


46   46 
21   18 


41   44 
29   11 


44   49 
33   19 


45   41 
17   18 


41   43 
13   16 


42   30 
33   21 


42   49 
26   11 


49 
23 

48 
37 

45 
21 

51 
26 

50 
37 

42 
23 

54 
27 

52 

38 

44 
23 

49 
21 

46 
35 

41 
18 

50 
26 

49 
40 

41 
23 

40 

22 

53 
37 

43 
25 

53 
21 

50 
39 

43 
25 

49 
28 

47 
38 

42 
23 

50 
14 

48 
37 

42 
22 

30   19   17 


44   47   32 


48   34   39 
31   22   16 


43   50   39 
30   23   1* 


45   47   37 
27   18   14 


44   49   41 
31   24   IS 


39   44   50 
25   22   16 


46   51   49 
31   22   20 


47   50   48 
32   24   20 


44   49   40 
30   23   17 


41   35 

7   28 


39   37 
5   20 


42   39 
6   26 


19   39 

14   14 


34   32 

6   20 


43   38 
10   27 


35   37 

12   12 


31   38 
6   11 


40   34 

9   25 


40   39 
6   30 


36   33 
12   22 


38   36 
16   26 


56   57 
34   27 


35 
23 


33   35 

13   20 


32   36 
11   19 


33   32 
12   21 


35   28 

12   16 


33   38 

13   20 


33   37 

16   24 


33   34 
13   22 


51.5 

26.6 


51.4 
27.9 


48.9 
23.9 


50.8 
26.9 


50.3 
25.6 


51.9 
23.7 


47.9 
25.3 


33.4 
25.9 


51.9 
27.3 


51.4 
26.8 


52.3 
25.5 


33.4 
23.9 


34.5 
22.8 


49.6 
24.9 


50.7 
22.8 


53.1 
27.6 


49.1 
23.3 


49.0 
21.6 


52.4 

28.0 


52.3 
22.1 


50.9 
27.8 


53.2 

29.0 


33.3 

27.3 


33.8 

26.8 


32.0 
29.3 


51.0 
29.1 


50.9 
24.9 


50.4 
29.1 


47.0 
26.7 


52.6 

29.0 


92.5 

30.4 


50.5 
27.8 


See  Reference  Not.i  Following  Station  Ind.x 
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DAILY  TEMPERAT  URES 


ARKANSAS 

FEBRUARY   1967 


Station 

Day  Of  Month 

ft 
0) 

■a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

ft 
< 

POCAHONTAS  I 

MAX 

MIN 

66 
56 

65 
36 

48 
29 

62 
25 

68 
30 

62 
22 

34 
11 

40 
18 

50 
19 

52 
34 

52 

34 

49 
22 

69 

26 

64 
41 

69 
53 

54 
19 

34 
19 

40 
12 

47 
21 

46 
35 

39 
19 

45 
28 

48 
17 

34 
15 

31 
11 

32 
20 

50 
31 

53 

26 

50.1 
26.0 

SEARCY 

MAX 
MIN 

70 
5* 

68 
41 

42 
34 

63 
28 

71 
33 

60 
29 

36 
16 

45 
19 

54 
19 

63 
33 

57 
32 

56 
27 

68 
26 

67 
38 

70 
56 

67 
24 

30 
23 

45 
27 

48 
25 

48 
39 

45 

22 

49 
33 

34 
21 

44 
26 

38 
15 

37 
26 

56 
36 

58 

25 

33.9 

29.5 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
»      #      * 

MAX 
MIN 

68 
57 

61 
32 

36 
29 

61 
29 

66 
36 

37 
20 

34 
13 

39 

19 

50 
23 

62 
35 

47 
31 

50 
24 

67 
30 

65 

42 

68 
29 

30 
19 

33 

19 

39 
13 

48 

24 

45 

27 

39 
21 

43 
27 

48 
22 

36 
15 

31 
12 

35 

21 

50 
32 

54 
26 

47.9 
26.0 

WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

61 

40 

73 
39 

48 
35 

45 
27 

61 
28 

75 
27 

36 

14 

39 

16 

48 
19 

56 
21 

61 
31 

46 
19 

58 
24 

68 
30 

70 
51 

70 
28 

31 
24 

34 
25 

50 
32 

46 
33 

49 
21 

50 
25 

48 
18 

54 
21 

42 
12 

45 
21 

54 
31 

55 
29 

52.6 
26.5 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

75 
52 

68 
38 

48 
35 

62 
23 

76 
25 

65 
27 

42 
13 

48 
17 

58 
18 

61 
31 

58 
30 

61 

17 

70 

22 

71 
40 

71 

45 

46 
27 

39 
25 

51 
31 

49 
34 

47 
33 

52 
16 

48 
31 

S3 

17 

43 
19 

48 
11 

49 
35 

56 
43 

66 
24 

56.5 
27.6 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

72 
55 

68 
38 

44 
25 

61 
23 

76 
31 

63 
27 

39 

14 

47 
20 

57 
21 

62 
27 

56 
36 

57 
20 

70 
24 

70 
33 

71 

44 

49 
27 

35 

26 

50 
31 

47 
33 

48 
36 

48 
18 

48 

34 

51 
18 

43 
20 

44 
13 

40 
30 

55 
37 

65 
26 

54.9 
28.1 

DAROANELLE 

MAX 

MIN 

72 
49 

66 
39 

44 
35 

60 
26 

74 
29 

63 
29 

39 
16 

47 
17 

55 

19 

60 
29 

54 
33 

58 
19 

67 

23 

67 
36 

70 

48 

48 
26 

31 
25 

50 
3D 

43 
31 

50 
39 

49 
13 

48 
35 

52 

17 

43 
22 

43 
13 

43 
30 

54 
36 

65 
25 

54.1 
28.4 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

61 
51 

60 
29 

42 
25 

59 

30 

66 
43 

57 
14 

32 

10 

41 
20 

46 
28 

56 
33 

53 
35 

51 
31 

61 
39 

61 
42 

61 

38 

38 

19 

36 
17 

45 
25 

43 
28 

43 
25 

43 
15 

40 
29 

42 

20 

34 
10 

39 
15 

35 

22 

45 

32 

57 
25 

48.2 
26.8 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
49 

50 
37 

43 
29 

60 
22 

76 
29 

39 
21 

41 
13 

48 
21 

58 
20 

62 
25 

49 
23 

62 
18 

70 

22 

71 
44 

72 

29 

32 

26 

35 
28 

52 
33 

53 
34 

45 
22 

52 

16 

49 
21 

52 

17 

43 

18 

49 
12 

49 
37 

60 
32 

67 
27 

54.0 
25.9 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

69 
58 

68 
34 

42 
33 

65 
22 

71 
26 

60 
24 

40 
10 

46 

ie 

5* 
17 

63 
23 

58 
32 

58 

17 

67 
24 

69 
34 

68 
42 

42 
23 

41 
25 

54 
29 

50 
33 

48 
30 

49 
15 

45 
32 

47 
IS 

40 
13 

45 
9 

41 
33 

56 
39 

64 
23 

54.3 
26.2 

HECTOR 

MAX 
MIN 

69 
50 

66 
36 

41 
31 

59 
23 

40 
10 

60 
15 

59 

17 

54 
31 

54 

20 

66 
23 

67 
31 

69 
51 

59 
23 

34 
21 

56 
28 

46 
30 

47 
33 

47 
22 

46 
32 

51 
15 

42 

22 

43 
12 

36 

21 

53 
31 

63 
26 

53.1 

26.2 

MENA 

MAX 
MIN 

67 
59 

63 

34 

51 
34 

67 
29 

72 

39 

59 
25 

43 
16 

49 
22 

54 
24 

63 
31 

56 
33 

57 
25 

65 
28 

66 
40 

66 

50 

SO 
27 

32 
26 

50 

29 

48 
30 

46 
35 

53 
19 

50 
32 

54 
19 

47 
20 

48 
17 

45 
36 

55 
42 

65 
34 

55.0 
30.5 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

OZARK 

MAX 
MIN 

71 
5k 

65 
39 

45 
35 

62 
25 

75 

30 

64 
28 

40 
15 

48 
22 

57 
21 

63 
27 

52 

37 

59 
21 

69 
27 

69 
36 

71 
41 

41 
26 

41 
25 

52 
31 

48 
33 

46 
37 

49 

ie 

48 
36 

52 

19 

44 
18 

48 
15 

44 
30 

57 
36 

67 
27 

SS.3 

29.0 

PARIS 

MAX 
MIN 

75 
48 

68 
39 

46 
35 

61 
25 

75 
29 

56 
28 

40 
15 

47 
19 

57 
21 

61 
29 

56 
30 

59 
20 

70 
25 

71 

49 

71 
45 

45 
26 

33 
25 

52 
31 

47 
31 

48 
36 

51 
19 

48 
36 

52 

19 

43 
18 

46 
14 

44 
32 

56 
37 

65 
28 

55.1 

28.9 

RUSSELLVILLE  *  N 

MAX 
MIN 

71 
42 

69 
37 

52 

31 

61 
20 

76 
25 

69 
21 

44 
10 

48 

12 

57 
16 

61 

21 

51 
29 

58 
16 

69 
19 

70 
27 

70 
45 

49 

24 

33 

18 

61 
21 

51 
23 

50 
35 

49 
14 

49 

31 

52 

11 

44 
14 

44 
10 

41 
27 

54 
32 

65 
20 

56.0 
23.3 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

74 
52 

67 
39 

44 
35 

61 
26 

74 
29 

49 
27 

39 

16 

46 
18 

57 
23 

60 
31 

56 
35 

58 

22 

70 
32 

70 
48 

70 
45 

46 
26 

33 

25 

50 
30 

47 
31 

46 
36 

48 

21 

47 
36 

50 
21 

42 
20 

46 
16 

46 
31 

54 

37 

65 
35 

54.1 
30.1 

WALDRON 

MAX 
MIN 

70 
52 

67 
37 

47 
35 

65 
24 

75 
29 

73 
27 

42 
14 

49 
18 

55 
18 

62 
30 

62 

29 

60 

18 

67 
23 

68 

47 

69 
50 

50 
27 

32 
26 

49 
31 

S3 

29 

48 
34 

32 

18 

49 

37 

S3 

18 

47 
22 

49 
11 

50 
35 

56 

47 

64 
23 

56.5 

28.9 

WHITE  ROCK 

ft     ft      ft 

MAX 
MIN 

63 
52 

60 
28 

38 

25 

60 
28 

67 
43 

53 
16 

36 
11 

41 
21 

49 
22 

59 
33 

50 
34 

51 
29 

60 
36 

64 
40 

62 
35 

47 
19 

47 
28 

45 

25 

42 
16 

40 
28 

42 
21 

34 
11 

40 
20 

35 

27 

46 
32 

58 

34 

49.7 
27.5 

CENTRAL            05 

ALUM  FORK 

MAX 

MIN 

68 
56 

66 
39 

42 
35 

63 
27 

71 
34 

70 
27 

36 

14 

49 
17 

55 
21 

64 
34 

61 
33 

57 
25 

65 
29 

66 

43 

68 
55 

67 
25 

30 
22 

44 
29 

44 
31 

49 
38 

51 
24 

SO 
34 

54 

21 

30 
22 

46 
19 

43 

21 

51 

37 

60 
32 

55.0 
30.1 

BENTON 

MAX 
MIN 

69 
57 

66 
40 

43 
36 

67 
23 

72 
22 

65 
28 

38 
14 

47 
15 

55 

16 

62 

28 

61 
31 

57 
21 

66 
21 

68 
51 

70 
61 

64 
25 

33 

22 

46 
27 

47 
26 

54 
37 

47 
16 

S3 

36 

59 
18 

47 

21 

45 
12 

42 

20 

55 

39 

63 
21 

55.8 

28.1 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

66 
45 

68 

43 

48 
37 

44 
25 

66 
26 

72 
28 

35 

15 

43 
15 

50 
16 

56 
18 

64 
26 

47 
22 

66 
21 

67 
23 

66 
31 

71 
31 

32 
26 

34 
26 

47 
32 

47 
35 

50 
20 

51 
20 

51 

17 

56 
17 

43 
14 

44 
14 

47 
33 

54 
25 

53.2 

25.0 

CONWAY 

MAX 
MIN 

72 
54 

68 
40 

42 
37 

62 
24 

73 
29 

70 
29 

38 
17 

47 
16 

55 

19 

63 
33 

60 
31 

57 
19 

69 
24 

69 
42 

70 
56 

64 
26 

31 
24 

48 

29 

45 
28 

49 
34 

46 
24 

50 
34 

54 
17 

49 
17 

43 
17 

39 
29 

55 
36 

62 
25 

55.4 
28.9 

FOURCHE  JUNCTION 

MAX 
MIN 

45 
35 

65 
22 

73 
26 

69 
28 

39 

10 

49 
10 

55 
14 

64 
25 

62 
26 

58 

16 

68 
20 

68 
35 

70 
56 

62 

26 

33 

24 

49 
29 

48 
25 

51 
39 

51 
13 

51 
31 

55 

11 

53 

16 

46 

7 

45 
32 

55 

39 

65 
21 

55.7 

24.5 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

71 
55 

65 
39 

40 
32 

62 
21 

72 
27 

62 

28 

38 
13 

45 

14 

5* 
16 

61 
29 

49 
32 

56 

18 

68 
21 

68 
37 

70 
50 

50 
26 

31 
23 

50 
30 

45 
25 

48 
36 

-6 
15 

50 
32 

54 
15 

44 
14 

41 

13 

37 
27 

55 
36 

64 
21 

53.4 
26.6 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

67 
57 

66 
40 

43 
35 

67 
32 

71 
36 

6B 
29 

44 
17 

50 
20 

55 
27 

63 
36 

S3 

34 

57 
28 

65 
30 

67 
43 

68 
55 

67 
27 

31 
24 

49 
29 

45 
33 

53 

40 

51 
24 

52 

37 

57 
26 

50 
24 

46 
21 

43 
31 

54 
39 

67 
33 

56.0 
32.4 

LEOLA 

MAX 
MIN 

73 
54 

67 
43 

43 
39 

64 
28 

72 
32 

61 
31 

39 

16 

46 

14 

56 
18 

63 
33 

48 
SO 

57 
25 

67 
30 

69 
42 

73 
58 

63 
28 

31 
25 

47 
30 

49 
28 

52 

43 

50 
20 

55 
36 

57 
20 

46 
26 

45 
12 

44 
29 

56 
42 

63 
24 

55.6 

30.6 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
56 

67 
41 

42 
32 

63 
28 

71 
32 

45 
25 

35 

16 

43 

17 

54 

20 

60 
35 

46 
29 

54 
28 

66 
31 

68 

45 

69 
39 

39 
25 

31 
25 

43 

25 

46 
26 

49 
29 

42 
25 

51 
32 

56 
22 

43 
22 

38 
19 

40 
30 

54 

36 

59 
28 

51,6 
29.2 

MALVERN 

MAX 
MIN 

70 
55 

69 

44 

44 
38 

67 
27 

73 
28 

67 
31 

41 
14 

49 
15 

57 
17 

64 
26 

61 
31 

58 

23 

66 
25 

70 
33 

71 
56 

70 
29 

32 

25 

49 

30 

47 
31 

55 

41 

53 
19 

57 
36 

59 
16 

54 
24 

45 
11 

44 
31 

55 
42 

68 
23 

37.7 
29.3 

M0RR1LTON 

MAX 
MIN 

73 
53 

67 
40 

42 

37 

63 
26 

72 
32 

68 
30 

39 

17 

48 
19 

56 
22 

65 

36 

59 

37 

60 
25 

70 
29 

69 

44 

70 
56 

60 
27 

31 
24 

50 

30 

45 
31 

50 
39 

47 
24 

50 
35 

50 
20 

47 
21 

43 
15 

42 
30 

55 

38 

67 
29 

55.6 

30.9 

PERRY 

MAX 
MIN 

74 
48 

70 
45 

45 
35 

64 
24 

74 
28 

67 
30 

39 

14 

43 
15 

56 
24 

63 

31 

60 
28 

50 
18 

69 
24 

69 
38 

71 

48 

54 
28 

31 
25 

51 
31 

46 
28 

51 
34 

49 
16 

51 
35 

45 
26 

42 
21 

40 
12 

42 
28 

55 

42 

61 
24 

54.7 
28.6 

SHERIDAN  TOWER 

ft     •      ft 

MAX 
MIN 

73 
57 

66 

41 

43 
36 

63 
28 

72 
26 

67 
30 

37 
15 

46 

17 

55 

22 

62 

34 

55 
26 

57 
33 

63 

30 

70 
43 

72 

57 

69 
26 

30 
23 

46 
29 

48 

28 

51 
38 

48 
23 

54 
35 

58 

21 

50 
23 

41 
17 

42 
30 

54 
41 

61 
30 

55.5 

30.7 

EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

71 
55 

68 
42 

42 
33 

61 
33 

69 
39 

62 
30 

34 
19 

41 
21 

53 

20 

63 

34 

60 
37 

55 
27 

68 
29 

69 

39 

74 
54 

69 
29 

32 

27 

43 
30 

49 
38 

52 

42 

46 
25 

55 

30 

59 
20 

55 

25 

41 

17 

40 
28 

54 
39 

57 
28 

55.1 

31.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERAT  URES 


ARKANSAS 

FEBRUARY   1967 


Continued 


BRINK  LEY 

CABOT  *  SW 

CLARENDON 

DES  ARC 

FORREST  CITY 

HELENA  5  NW 

KEO 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

ft      •      • 
SOUTHWEST  07 

BE  QUEEN 
D1ERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
OKAY 
STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 
ft      ft      ft 

SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 

WARREN 

ft      ft      ft 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

OERMOTT  3  NE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


66   73   46 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


67 
40 


73   69 

6*   »0 


66 

42 


69   64   52 
56   40   38 


66 
41 


66   69   47   49 
56   42   36 


67 
35 


65 
42 


66 
42 


71   68 
55   43 


70   69 
50   41 


70   67 
48   44 


71   68 
53   44 


70   69 
50   44 


72   69 

50   46 


70   67 
55   44 


70   70 
50   41 


73   68 
52   43 


72   71   46 
49   46   38 


72   67 
50   42 


70 
40 


67   74   66 
29   31   30 


71 
43 


65   70 
31   32 


72   63 
27   29 


64   72 
25   27 


66   70   69 
32   34   30 


71   66 

31   33 


69   68 
33   30 


67   57 
33   27 


71   65 
35   32 


69   65 
39   32 


70 

31   33 


72   60 
38   32 


70   67 
30   32 


70   62 
39   32 


32   33 

15   16 


37   44 
17   18 


34   41 
18   19 


34   44 
18   22 


35   42 
15   13 


32   33 
14   15 


35   43 

17   18 


33   41 

15   16 


32   34 
18   18 


34   44 
19   20 


33   34 

16   18 


31   39 
15   16 


31   40 
IS   20 


51   57 
22   21 


36   41 
17   19 


43   52 

13   18 


37   47 
14   14 


36   45 
11   16 


44   49 
18   22 


42   47 
20   23 


42   47 
20   20 


41   48 

19   18 


41   47 
18   18 


40   47 
19   17 


42   47 
15   16 


42   48 
21   19 


43   48 
19   20 


41   47 
17   18 


40   47 
18   18 


42   47   56 
19   18   22 


62   48 
34   29 


56   52 
35   30 


56   53 

41   29 


52   54 
37   27 


13   14   15   16   17   18 


62   51 
31   26 


56   54 
34   25 


37   54 
36   26 


62   51 
35   31 


56   56 
38   28 


61   49 
35   28 


58   52 
37   26 


56   57 
27 


65   56   59 
27   35   23 


35   42 
20   19 


64   46 
34   29 


58   59 
28   19 


64   67 
26   23 


65   56   57 


50   55 
35   29 


65   60 
32   36 


63   60 
34   42 


64   53 
30   34 


64   60 
34   39 


65   63 
32   39 


64   55 
31   34 


64   57 
40   35 


64   60 
33   38 


54   65   66 
29   33   35 


65   67   70 


65   64 
29   34 


69 
41 


66   67 
41   45 


65   65 
35   41 


54   66 
28   27 


66   68   71 

34   40   57 


58   67   66 
32   37   43 


54   66   66 


57   66   69 
26   31   32 


66   71 
32   37 


65 
33 


68 

40 


70   73 
35   54 


71   72 
36   56 


66   70   72 
25   40   49 


70 
36 


71 
38 


71   30   33 
26   22   22 


61   31 
23   23 


67   31   43 
27   24   22 


30 
24 


30 
23 


71   33 

30   23 


24   23   21 


66   69   73 
30   36   53 


19   20 


51   52 

26   39 


47   49 
29   39 


32   50 
27   39 


32   31 
32   40 


33   30 

26   38 


46   54 
26   31 


48   50 
26   40 


53   50 

24   37 


44   52 

29   37 


59   49 
25   36 


54   52 
26   36 


67   36   57   50   50   33 
30   29   32   34   40 


74   35 
35   27 


33 

30   26 


73   35 

34   28 


71   36 
38   24 


71   35 

31   29 


70   34 
33   26 


44   34 
30   29 


71   37 
37   28 


49   33 

31   29 


73   33 
33   28 


34   29   29 


69   33 

31   27 


42   49 
26   20 


30   33 

33   21 


50   55 
33   22 


50   35 

37   28 


44   33 

34   21 


45   51 
25   20 


53   57 

34   23 


49   53 

31   23 


46   51 
28   21 


52   56 
35   25 


43   50 
29   27 


48   53 

31   22 


50 
40 

S3 

19 

47 
34 

45 
24 

48 
36 

33 

17 

48 
35 

53 

16 

48 
37 

51 
16 

54 
3* 

51 

23 

52 
42 

32 

20 

49 
32 

51 
24 

52 

44 

33 

26 

49 
4? 

52 

24 

52 
33 

52 
21 

51 
43 

50 
24 

52 
42 

52 
20 

52 
45 

53 

24 

49 
42 

51 
24 

50 
45 

30 
20 

52 

44 

51 

26 

55 

47 

55 

26 

54 
44 

48 
27 

53   60   49 

34   18   24 


56   47 
13   22 


53   57 

15   19 


58   53 

25   24 


37   59 
35   20 


34   40 
19   27 


36   55 

28   35 


39   33 
23   35 


38   55 

27   38 


38   32 
23   38 


36   44 
15   21 


39   54 
27   36 


38   52 
22   35 


37   43 
24   29 


40   54 
26   38 


29   30  31 


50   48   60 
14   36   44 


60   48 
26   26 


48   48 
16   23 


49   30 
10   28 


48   52 
12   15 


47   48 
15   30 


51   48 
17   36 


48   46 
17   33 


49   54 
24   36 


35   36   52   51 
15   23   36 


55 
37 

59 
21 

56 
23 

46 
19 

46 
32 

55 

42 

67 
26 

56 
39 

56 

24 

57 
27 

46 
16 

52 
33 

56 
48 

69 
27 

56 

30 

60 
20 

48 
24 

47 

14 

52 
33 

57 
32 

66 
28 

54 
37 

58 
23 

48 
27 

46 
16 

45 
30 

56 

42 

62 
31 

56 
37 

61 
21 

58 
26 

46 
17 

49 
33 

57 
36 

65 

28 

54 
39 

61 
21 

47 
26 

48 
15 

47 
32 

57 
46 

64 

27 

59 
31 

60 
22 

52 
26 

49 
18 

48 
34 

56 
43 

67 
32 

51 
37 

57 
30 

46 

15 

46 
32 

56 
43 

65 
25 

55 
37 

60 
21 

55 

25 

49 

20 

45 

30 

57 

42 

62 
34 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

FEBRUARY 

1967 

Day  Of  Month 

• 
01 

Station 

I    2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

< 

DUMAS 

MiX 

72 

65 

45 

64 

70 

56 

35 

44 

55 

64 

54 

56 

68 

68 

70 

73 

37 

45 

50 

51 

53 

55 

59 

52 

42 

42 

55 

56 

55.6 

MIN 

51 

62 

34 

33 

36 

30 

19 

20 

23 

31 

42 

29 

30 

37 

54 

29 

27 

30 

32 

42 

29 

34 

23 

25 

20 

28 

39 

32 

32.2 

EUDORA 

MAX 

73 

70 

45 

62 

66 

63 

36 

42 

55 

64 

61 

55 

66 

68 

75 

71 

37 

40 

54 

54 

56 

53 

57 

56 

42 

41 

55 

56 

56.2 

MIN 

51 

44 

35 

33 

35 

30 

22 

20 

25 

33 

47 

36 

33 

39 

53 

35 

32 

32 

36 

45 

29 

36 

25 

27 

23 

29 

37 

33 

34.1 

MONT  I  CELLO 

MAX 

72 

65 

44 

65 

69 

59 

38 

45 

56 

64 

56 

56 

68 

69 

74 

68 

35 

45 

53 

53 

48 

55 

60 

52 

41 

49 

56 

59 

56.2 

MIN 

5* 

44 

36 

33 

42 

31 

19 

18 

40 

20 

33 

33 

41 

59 

31 

28 

28 

34 

44 

28 

37 

25 

25 

23 

32 

42 

31 

34.3 

PINE  BLUFF 

MAX 

75 

71 

48 

65 

72 

64 

36 

44 

66 

63 

62 

55 

68 

70 

75 

74 

35 

46 

50 

51 

50 

55 

58 

51 

42 

44 

56 

37 

37.3 

MIN 

57 

43 

40 

32 

41 

31 

21 

19 

26 

35 

36 

31 

33 

43 

57 

29 

26 

30 

33 

42 

29 

38 

26 

26 

23 

31 

33 

32 

33.7 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

71 

67 

43 

64 

69 

54 

34 

42 

56 

63 

47 

54 

67 

68 

72 

45 

31 

43 

♦9 

49 

44 

52 

58 

44 

38 

47 

55 

55 

52.9 

MIN 

57 

43 

36 

32 

41 

29 

21 

23 

26 

36 

39 

31 

32 

63 

45 

28 

27 

31 

32 

33 

30 

36 

25 

26 

22 

31 

36 

34 

33.0 

PORTLAND 

MAX 

70 

62 

44 

61 

65 

57 

37 

43 

56 

65 

56 

66 

55 

66 

74 

70 

38 

40 

52 

53 

48 

54 

53 

45 

** 

47 

55 

54.6 

MIN 

48 

33 

34 

34 

34 

21 

19 

24 

30 

48 

35 

35 

30 

50 

38 

29 

30 

31 

48 

28 

38 

25 

23 

22 

29 

35 

37 

32.9 

ROHUER  2  NNE 

MAX 

70 

71 

63 

36 

62 

65 

35 

33 

41 

53 

61 

50 

57 

66 

66 

73 

36 

34 

49 

42 

69 

47 

43 

52 

41 

41 

46 

55 

51.4 

MIN 

53 

56 

33 

33 

36 

35 

20 

20 

20 

23 

33 

32 

30 

30 

37 

34 

28 

28 

30 

30 

28 

30 

28 

26 

21 

20 

34 

30 

30.6 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

72 

67 

44 

65 

70 

66 

34 

42 

56 

63 

60 

55 

67 

69 

75 

68 

32 

51 

51 

♦7 

55 

58 

50 

43 

41 

56 

35 

56.0 

MIN 

53 

43 

36 

31 

38 

31 

21 

20 

21 

35 

39 

30 

27 

43 

57 

29 

26 

30 

62 

27 

32 

21 

25 

19 

29 

40 

29 

32.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

*«3  u  6) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  > 

ft   •   ft 
WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  0AM 
RUSSELLVILLE  4  N 

•    ft    ft 
SOUTHWEST           07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

WIND 

.01 
29 

25 

59 
48 

.10 
35 

.15 

52 

71 
59 
47 

.01 
77 

.10 
29 

.09 
28 
48 
38 

.17 
58 

ft 
13 

.04 
26 
54 
33 

.03 
29 

.09 
23 

.07 
49 
61 
36 

.03 
28 

.13 
52 

.10 
71 
61 
36 

.20 
105 

ft 
29 

ft 
28 

ft 
60 

« 

24 

.12 

37 
44 
30 

ft 
15 

ft 
20 

.05 
46 
49 

31 

ft 
15 

ft 
40 

.05 
42 
55 

34 

.30 
50 

.34 
24 

.06 
26 
54 
38 

.02 
32 

ft 
23 

.03 
41 
51 
31 

ft 
78 

ft 
14 

.09 
48 
56 
32 

.07 
18 

•  24 
38 

.12 
52 

64 
37 

.17 
62 

.14 
55 

.13 

61 
64 
50 

.20 
128 

ft 
52 

ft 

48 
57 
35 

.20 
103 

ft 

47 

ft 
16 

ft 
65 

• 
24 

.04 
31 
57 
35 

ft 
34 

.16 
57 

ft 
33 

48 
30 

.05 
28 

.00 
48 

.05 
43 
55 

40 

34 

ft 
33 

.06 
27 
51 
32 

* 
64 

.19 
23 

•  10 
47 
52 
38 

.13 

20 

ft 

42 

.10 
59 
48 
31 

ft 
66 

ft 
57 

.10 
55 

46 
31 

ft 
79 

« 
32 

.05 
29 
46 
31 

ft 
56 

* 
73 

.06 
71 
46 
31 

.51 
30 

.59 

62 

.00 
48 
50 
33 

.03 
*1 

.08 
35 

.06 
30 
61 
33 

46 

2.22 

1050 

1.71B 
1188 
53.8 
35.4 

2.39B 
1476 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
4    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
EVENING  SHADE  1  NE 


6REATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CROSSETT  7  S 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BATESVILLE  LIVESTOCK 


GREATEST  I  OAY  PRECIPITATION 
CROSSETT  7  S 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
4    STATIONS 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
7    STATIONS 


76 

DATE 

05 

5 

DATE 

25 

6.86 

.42 

4.46 

DATE 

20 

7.0 

7 

DATE 

IT* 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


ARKANSAS 
FEBRUARY      196T 


Station 


*  *    • 
NORTHWEST  01 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

6RAVETTE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

ROGERS 

•  •    » 

NORTH  CENTRAL       02 

GILBERT 
MAMMOTH  SPRING 

•  ft    ■ 
NORTHEAST  03 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BLYTHEV1LLE 

CORNING 

JONESBORO 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

*  •    • 

WEST  CENTRAL        0* 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

OZARK 
WALDRON 


•    ft    ft 
CENTRAL 


05 


GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

•    •    • 

EAST  CENTRAL        06 

BRINKLEY 

ft    ft    ft 
SOUTH  CENTRAL       OS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 


ft    ft    ft 
SOUTHEAST 


PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


5.0 

i.a  1.9 
a 

•  > 

T 
1.0 

1 


.a 


Soft  Bafftrancft  Note*  Following  Station  lndftx 
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STATION  INDEX 


STATION 


BATESVlLLE  L 
BATESVlLLE  L 
BEEBE 
8EECH  GROVE 


BISMARCK  2  SE 
BLACK  ROCK 
BLAKELY  MOUNTAII 
BLUE  MOUNTAIN  D, 
8LUFE  CITY  3  SW 
6LYTMEVILLE 
BONNERDALE 
BOONEVILLE  6  NW 

BOONEVlLLf.  7  NE 
BOONEVILLE  6  NNI 
BOONEVILLE 
BOTKINBUKG  2  S 
BOUGHTON 
BRANCH  4  NW 
BRANCH  3  SW 
6RINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
auLL  SHOALS  DAM 

BURDETTE 
CABOT  4  SW 

.ICO  ROCK 
CAMDEN  I 

ISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLAflKSVILLE 
CLARKSVILLE  6  NJ 
NTON 

COMBS  3  SE 

COMPTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 

TAL  VALLEY 

Y  1  E 


OURCHE  JUNCT 


iGETOWN 
GILBERT 
GILLHAM  DAM 
GLENWOOD 
GRAVELLY  A 
GRAVETTE 
GREEN  FORES 
GREENBRIER 


GREERS  FERR' 

GURDON 

HAMBURG 


HECTOR 
HELENA 
HOPE  3  l 
HOPPER 


UNTSVTLLE 
UTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVJLLE 

JONESBORO 

KEISER 


PERRY 
CLARK 

DESHA 
ARKANSAS 


HEMPSTEAD 


SEVIER 
GARLAND 
MADISON 


36    24 
34    29 

34    18 


91 

5ft 

V? 

27 

9? 

?s 

93 

24 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


ETTA  Z.    SURKS 
CENTERTON  STATI 

EDWIN  L<  CHAKPI 
ANNA  M.  LILES 
MRS.  LOUISE  H. 
WILLIAM  fi.  WIUI 


J.  HAROLD  HAMBY 

0.  E.  KETCHUW 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CON  =  SERVICE 
CLFO  E.  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  1NGERS0LL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 


i  S  CORPS  OF  ENGINES 


8.  M. 

WALTHER 

AUSTI 

.  D.  HARRIS 

MIXON 

".  BAILEY 

JOHN 

ARK  POWER  AND  L1GH 

JOE  V 

HAVENER 

DR.  1 

VINO  T.  BEAC 

UNIVERSITY  OF  ARKA 

EARL  B.  RIDDICK 

OTTO 

5AVIS 

JONAH 

LEE  SIMS 

BILL 

WlNFR 

D  D.  POLK 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALTE 

C.  TIMMJNG 

FERNA 

JONES  TEDDER 

WILLI 

*M  A.  BROWN 

1A010  STATION  I 
:.  J.  RISTER 
1RS-  GLORIA  Ha 
rHOMAS  F.  HINSI 


WALTER  H.  PETER 

SON 

OPHA  WOLFE 

U  S  FED  AVIATK 

UNIVERSITY  OF  t 

ARKAN5AS  FORES' 

LESLIE  P.  CALLE 

THOMAS  A.  MOORE 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
OY  S.  ROBBS 
LLEN  J.  LINDEP 

HERESA  DONALDSON 
EA  GRAY  9EENE 


S-  ET 


v;o 


I2A9ETH 
Y    PEA«L    I 


NIU 


IDAY 


KLEY 


ENGINEER 
U    E.  MCDOWELL 
JAMES  S.  VAUGHAN 
.URA  B.  SYKES 
3ENE0ICT1NE  SISTERS 


SIE 


YLOR 


+-♦ 

OBSERVATION 

b 

Z 

U 

U 

8 

P 

TIME  AND 

z 

0 

O 

6 

TABLES 

STATION 

d 

s 

COUNTY 

< 

1 

c 

< 

OBSERVER 

5 

i 

c 

^ 

1 

u 

1 

% 

«3 
pi 

Q 

I 

£ 

£3 

KINGSLAND  3  SSE 

3904 

,B 

CLEVELAND 

3 

33  50 

92 

16 

214 

: 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

CRAIGHEAD 

35  49 

90 

26 

230 

7A 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

os 

PULASKI 

34  51 

92 

28 

305 

MID 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

4060 

PIKE 

3 

34  19 

93 

5J 

796 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

41C6 

BOONE 

36  25 

92 

810 

ETHEL  PUMPHREY 

LEOLA 

4134 

05 

3 

34  10 

92 

261 

ss 

7A 

PIERCE  A.  REEOER 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

4248 

1 

92 

257 

MIC 

:  hj 

u  s  weather  bureau 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

4250 

PULASKI 

1 

34  46 

92 

19 

512 

mo 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

01 

NEWTON 

35  46 

93 

2007 

LOLA  D  JOHNSON 
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REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  cl.ma.e  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Clirnatologis,  a.  Weather  Bureau  Airport  Station.  Adams  Field,  Little  Rock,   Arkansas  72202.  or  to 
any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS   . 

DIMENSIONAL  UNITS-  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  T.  premutation  and  evaporation  in  inches  and  wind  »..eme,i  in  miles  Monthly  degree  **  *°*>* 
"".he  'urns  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65=  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  ,s  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  "bservat.ons  or flight  saving  time  Snow  on  ground  inthe  "SnowfaU 
and  Snow  on  Ground"  table  is  a.  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:0  am  C  ST  Data  .„  the  Extremes  table.  Daily  Precpita 
tion"  table,  "Daily  Temperature"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground    table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  ol  observation. 

EVAPORATION  ,s  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 

refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 

for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  stat.on  name,   such  as  12   SSW,   indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IX  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      NO  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.    "Daily  Precipitation"  table.   "Evaporation  and  Wind"  tabic,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  stat.on. 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  ,„  Hourly  Precipitation  Data. ) 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


nd  in  that  month. 


G      "Soil  Temperature"  table. 
H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    On 
J       "Supplemental  Data"  table. 
SS        This  entry  in  time  of  obs 
VAR      This  entry  in  time  of  obs 

*       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,   this  referen 
building. 
Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.    C.    20402. 

the  address  shown  above. 
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.68 
2.10 

.82 

6 
6 
6 
6 
6 

8.0 

10.0 

.0 

7.5 

9 

9 

0 

6 

7 

4 
4 
3 
3 
3 

1 

2 
2 
2 
1 

1 
1 

0 

1 

0 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  I  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

YELLVILLE 

71.0 
68.0 
67.8 
69.9 
71.8 

46.4 
40.4 
38.8 
*5.7 
38.9 

58.7 
5*. 2 
53.3 

57.8 
55.* 

5.6 

90 
92 
91 
91 
92 

12 

13 
13 
12 
12 

10 
1* 
10 
1* 
2 

7 
7 
8 
7 
7 

266 
375 
39* 
290 
337 

1 
1 
2 

1 
3 

0 

1 
1 

0 
0 

6 
12 
13 

e 

10 

0 
0 

0 
0 
0 

2.01 
1.86 
.80 
2.92 
1.03 

.  1,80 

1.48 
.59 
.25 

1.20 
.58 

6 

7 
7 
6 
6 

10.0 
7.0 
7.0 

7.0 

7 
10 

7 

7 
7 
6 

3 

6 
4 
6 
3 

1 
1 
0 
2 
1 

1 

0 
0 

1 

0 

DIVISION 

55.8 

7.* 

1.97 

-  2.03 

7.1 

•   *   « 
NORTHEAST           03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

68.5M 

69.0 

70.6 

72.2 

68.8 

**.6M 

*7.3 

**•* 

43.9 

46,0 

56. 6M 

58.2 

57.5 

58.1 
57,* 

88 
86 
90 
89 
85 

12 
12 
12 
12 
11 

16 
21 
12 
10 
22 

30* 
261 
290 
271 
277 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
8 

10 

5 

0 

0 
0 
0 
0 

4,20 
3.13 
2.12 
2.72 
2.93 

.  1.96 

2.85 

2,*5 

1.86 
2.27 

6 

6 

6 
6 

.9 

1.0 

6.0 

0 
1 

7 
6 

6 
6 

7 

5 

3 

4 
4 

2 

1 

2 
1 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
J0NESB0R0 
KEISER 
MARKED  TREE 

68.7 
67.9 
67.5 
64.6 
68.3 

46.1 
43.1 
*7.2 

43.9 
46,0 

57.* 
55.5 

57.* 
5*. 3 
57.2 

7.0 
5.9 
6.7 

7.6 

83 
86 

8* 
8* 
8* 

2*. 

13. 

12 

25. 

12 

20 
11 
19 
20 
21 

278 
333 

289 
365 
279 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

6 
9 
6 

6 
5 

0 

0 
0 

0 
0 

3.6* 
2.62 
3.75 
3.41 
4.37 

-  1.36 

.  1.90 

-  1.3* 

-  .91 

2.20 
1.30 
3.00 
1.70 
2.65 

6 
6 
6 
6 
6 

7.5 
3.9 
1.5 
1.5 

7 
4 
1 
1 

7 
6 

7 
6 

5 
5 
3 
5 

5 

2 
2 
1 
2 
3 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  kdrs 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

70.3 
67.1 
67.1 
71.9 
66.5 

46.9 
45.3 
41.8 
45.6 
*3.7 

58.6 
56.2 
5*. 5 
58.8 
55.1 

7.0 

4.9 
7.2 

89 
85 
86 
90 
86 

12 

12 

12. 

12 

12 

20 
18 
9 
19 
12 

259 
309 
35* 
250 
3*5 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
9 
6 
8 

0 

0 
0 
0 

0 

3.23 

3.39 
1.75 
3.77 
2.*1 

•  1.67 

-  2.81 
.  1.50 

2.41 
2.90 
1.60 
2.09 
1.22 

6 
6 

6 
6 

6 

6.0 

.7 

6.0 

3 

4 

1 

6 

7 
6 

7 
7 

3 

2 
2 

4 
4 

2 
1 
1 
2 
2 

DIVISION 

56.9 

6.7 

3.16 

-  1.68 

3.2 

»    •    • 
WEST  CENTRAL        0* 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DAROANELLE 
DEVILS  KNOB 

71,7 
75.1 
73.3 
73.1 
66.6 

*3.7 
*5.5 

44.5 
44.5 

**.5 

57.7 
60.3 
58.9 
58.8 
55.6 

8.2 
6.1 

92 
92 
91 
91 
8* 

13. 

12. 

12. 

12 

12. 

17 
15 
16 
17 
15 

7 
7 
7 
7 
6 

29* 
22* 
2*9 
2*8 
323 

3 
4 
3 
1 
0 

c 

0 

0 
0 
0 

9 
7 
7 
6 
8 

0 
0 
0 
0 

0 

2.81 
2.48 
1.82 
2.58 
1.31 

-  1.61 

-  2.07 

1.83 

.97 

1.18 

1.23 

.92 

6 

26 

6 

6 

26 

4.0 
3.6 

3.4 
4.0 
6.0 

* 
4 
3 

4 
4 

7 
7 
6 

7 
7 

3 

3 
3 
3 
3 

2 

3 
1 

3 
1 

1 

0 

1 
1 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

73.3 
72.5 

70.  if 
72.2 

43.2 

40,8 
40.  1M 
46.9 

58.3 

56.7 
55.  3N 

59.6 

7.2 
7.7 

93 
89 
89 
86 

12 
12. 
13 
12 

17 
12 
1* 
19 

7 
7 
8 
T 

272 
299 
322 
218 

* 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

6 
9 
8 
5 

0 
0 
0 
0 

1.21 
1.64 
2.61 
4.4* 

•  2.26 

•  .31 

.55 

1.06 
1.18 
2.35 

25 
26 

6 
6 

4.0 
4.0 
7.5 

2 
2 

7 
1 

7 

7. 
7 
6 

2 

3 
3 
4 

2 

1 
3 

2 

0 

1 
1 

2 

OZARK 
PARIS 

RUSSELLVILLE  *  N 
SUBIACO 

WALDRON 

73.2 
73.9 
73.8 
73.3 

75.* 

**.9M 

44.9 

39.8 

45.6 
44,9 

59.  IM 

59.* 
56.8 
59.5 
60.2 

8.1 

7.5 

91 

92 
91 
91 
91 

11 

11 

12 

12. 

12 

16 
13 
12 
15 
16 

7 
7 
7 

7 
7 

2*8 
238 
280 
233 
213 

3 
3 
3 
2 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

6 

6 

11 

6 

8 

0 
0 

0 
0 
0 

1.83 

1.9* 
2.79 
2.35 
2.98 

-  2.01 
•  1.90 

.80 
1.32 
1.72 
1.25 

1.41 

26 
6 

6 
6 
6 

6.3 
4.5 

1.0 

4 
4 

4 
T 

7 
6 

7 
6 

4 
3 
2 
3 
3 

2 
1 
2 
1 
2 

0 

1 
1 
1 

2 

WHITE  ROCK 

67.0)1 

44.2m 

55.  6M 

83 

12. 

321 

0 

0 

8 

0 

1.55 

.95 

26 

6,0 

3 

7 

4 

1 

0 

DIVISION 

58.1 

7.* 

2.29 

-  2.15 

4.2 

•    •    « 
CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

FOURCHE  JUNCTION 

73.5 
73.2 
71.* 
73.* 
7*. 2 

46.6 
45.5 
40.8 
*5.5 
**.7 

60.1 
59.* 
56.1 
59.5 
59.5 

6.7 

87 
85 

87 
90 
90 

29. 

29. 

13 

12 

12 

20 
20 
22 
18 
16 

7 
7 
7 
7 
7 

212 
233 

307 
229 
222 

0 

0 
0 

1 
1 

c 

0 

c 

c 

0 

6 

8 

11 

6 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

3.51 
3.77 
3,20 
3.2* 
3.71 

-  1.79 

2.7C 
2.19 
1.85 
2.1? 

3.06 

6 
6 
6 

6 
6 

1.5 

.0 

3.3 

2.0 

2 

0 

c 

2 
2 

6 

7 
6 

2 
3 
3 
3 
2 

2 
2 
2 

2 
2 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

71.5 
73.8 

42.6 
*8,7M 

57.1 

61.  3* 

7.2 

89 
88 

12 
29 

IS 
25 

7 
7 

283 

198 

0 
0 

0 

c 

8 

5 

0 

c 

*.71 
3.12 

.  2.12 

3,44 
1.91 

6 
6 

6,1 

; 

i 

7 
6 

3 

2 

I 
2 

1 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    ON    PAGE       27 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 

ARKANSAS 
MARCH 

1967 

Terr 

perature 

Precipitation 

Si 

II 

•  1 
2  E 

?! 

<  s 

> 
< 

•  1 

|i 

X 

□ 

I 

a 

a 

No.  o 

Days 

2 

.  i 
|  z 
1  i 

a 

6 

a 

Sro 

~.  Sleet 

ts 

o.  of  Days 

Station 

Mox. 

M 

n. 

i 

a  o 
«  6 

a 

1 

o 

1 

o 

1 

o 

o 

•gj 

Si 

0  i 

ij 

LEOLA 

7*.* 

*6.0 

60.2 

87 

29* 

22 

7 

216 

0 

0 

8 

0 

3.39 

1.6* 

6 

.0 

0 

4 

2 

2 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

71.0 

*6.7 

58,9 

7.1 

85 

13. 

25 

7 

2*0 

0 

0 

5 

0 

3.11 

-  1.70 

1.35 

6 

T 

0 

* 

3 

1 

MALVERN 

7*. 9 

*3.2 

59.1 

87 

29 

20 

7 

222 

0 

0 

9 

0 

3.52 

2.*3 

6 

T 

0 

3 

2 

1 

MORRILTON 

T*.l 

46.6 

60.5 

9.* 

92 

12 

18 

7 

209 

1 

0 

5 

0 

3.38 

-  1.35 

2.2* 

6 

*.o 

3 

3 

1 

PERRY 

74.9M 

*3.8M 

59. *M 

8.0 

92 

13 

16 

7 

21* 

3 

0 

6 

0 

3.53 

-  1.28 

2.30 

6 

5 

7 

3 

3 

1 

SHERIDAN  TOWER 

73.6 

*7.1 

60.* 

88 

29 

» 

' 

21* 

0 

0 

8 

0 

4.28 

3.08 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

59.3 

7.3 

3.57 

-  1.37 

1.6 

#   »   » 
EAST  CENTRAL       06 

ARKANSAS  POST 

72.7 

*6.9 

59,8 

89 

11 

23 

7 

22* 

0 

0 

7 

0 

2.*9 

1.58 

6 

.0 

0 

4 

2 

1 

BRINKLEY 

68.6 

**.9 

56.8 

4.3 

86 

13 

22 

7 

300 

0 

0 

6 

0 

2.92 

1.67 

6 

.6 

1 

7 

3 

2 

1 

CABOT  4  SW 

71.7 

*6.5 

59.1 

86 

13. 

21 

7 

230 

0 

0 

4 

0 

3.6* 

2.83 

6 

1.0 

1 

6 

3 

2 

1 

CLARENDON 

71.9 

*7.1 

59.5 

85 

13. 

26 

18. 

225 

01  0 

3 

0 

2.39 

-  2.61 

.97 

6 

.0 

0 

4 

2 

0 

DES  ARC 

72.0 

*6,*M 

59. 2M 

86 

12 

27 

7 

23* 

0 

0 

4 

0 

5.03 

3.45 

6 

.0 

0 

3 

3 

2 

FORREST  CITY 

70.7M 

*7.0 

58. 9m 

8* 

29. 

21 

7 

239 

0 

0 

6 

0 

2.33 

1.93 

6 

.5 

1 

6 

2 

1 

1 

HELENA  5  NW 

68.1 

*2.3 

55.2 

2.0 

8* 

12 

23 

8. 

333 

0 

0 

9 

0 

3.55 

-  1.80 

1.1* 

7 

.0 

o 

5 

3 

2 

KEO 

72.5 

*5.* 

59,0 

86 

13. 

2* 

7 

237 

0 

0 

e 

0 

3.36 

2.** 

6 

T 

0 

3 

2 

1 

MAR  I  ANNA  2  S 

70.1 

*5.1 

57,6 

5.3 

83 

29. 

2* 

7 

260 

0 

0 

6 

0 

3.01 

■  1.89 

1.69 

6 

0 

3 

2 

1 

SAINT  CHARLES 

70.0 

*5.9 

58.0 

86 

13* 

25 

7 

27* 

0 

0 

6 

0 

3.17 

2.22 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

STUTTGART 

72.3 

*8.5 

60.* 

7.0 

86 

13. 

25 

7 

211 

0 

0 

* 

0 

2.99 

-  2.57 

1.07 

6 

.0 

0 

3 

3 

2 

STUTTGART  9  ESE 

67.9 

46.2 

57.1 

85 

13 

28 

7 

290 

0 

0 

* 

0 

2.88 

1.43 

6 

.0 

0 

* 

2 

1 

WEST  MEMPHIS 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

1.20 

26 

0 

WYNNE 

70. 3M 

*7.2 

58. 8M 

85 

12 

23 

7 

263 

0 

0 

6 

0 

2.*5 

6 

1.5 

1 

6 

2 

2 

1 

DIVISION 

58.* 

6.0 

3.15 

-  2.05 

•  3 

»   «   » 
SOUTHWEST          07 

| 

DE  QUEEN 

76.3 

*5.6 

61.0 

89  29. 

21 

7 

18* 

0 

0 

6 

0 

3.75 

2.08 

26 

.0 

0 

* 

2 

DIERKS 

7*. 9 

*2.6 

58.8 

871  29. 

20 

7 

220 

0 

0 

7 

0 

3.17 

1.82 

6 

.0 

o| 

4 

2 

HOPE  3  NE 

72.7 

**.6 

58.7 

5.5 

86  30* 

2* 

7 

246 

0 

0 

7 

0 

3.75 

-  1.26 

2.13 

26 

.0 

01 

3 

2 

MOUNT  IDA 

73.* 

*6.2 

59.8 

9.3 

87  12 

18 

7 

228 

0 

0 

9 

0 

*.19 

-   .99 

2.57 

6 

1.0 

11  7 

3 

3 

NARROWS  DAM 

73.1 

*0.2 

56.7 

87 

30. 

19 

7 

279 

0 

0 

9 

0 

2.25 

1.01 

26 

.0 

Oi    j  3 

2 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

71.5 

*1,3 

56.* 

85 

1*. 

17 

7 

281 

Oi   0 

6 

0 

1.75 

.76 

26 

T 

0     i  3 

2 

OKAY 

75.6 

*8.5 

62.1 

6.5 

87 

29. 

25 

7 

170 

0|   0 

3 

0 

1.69 

-  3.01 

1.0* 

6 

.0 

0     '   3 

2 

STAMPS 

75.* 

*7,7 

61.6 

87 

1*. 

23 

7 

182 

Oi  0 

6 

0 

1.93 

1.55 

26 

.0 

Ol    i  2 

1 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

75,0 

50.1 

62.6 

7.7 

88 

11 

28 

7 

161 

Oi   0 

3 

0 

1.96 

•  2.78 

.96 

6 

.0 

0       3 

2 

0 

DIVISION 

59.7 

6.* 

i 

2.72 

-  1.98 

.1 

•    *    • 
SOUTH  CENTRAL       08 

1 

1 

ARKADELPHIA 

76.5 

*6.* 

61.5 

89 

29 

25 

7 

175 

o;  o 

* 

0 

3.*1 

-  1.72 

2.15 

6 

.0 

Ol    j  3 

2 

CAMDEN  1 

76.5 

48. 1M 

62, 3M 

7.8 

89 

11 

25 

7 

162 

a    o 

* 

0 

2.7* 

-  2,*5 

1.7* 

26 

.0 

0'    i  * 

2 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

7*. 7 

46.6 

60,7 

5.1 

88 

11 

22 

7 

206 

ol    o 

ol    0 

7 

0 

2.03 

-  3.27 

.92 

25 

.0 

Oj    !  3 

2 

FORDYCE 

75.3 

*7.9 

61,6 

88 

11 

2* 

7 

180 

3 

0 

2.69 

1.40 

26 

T 

ol    i  3 

2 

MAGNOLIA  3  N 

78. 2M 

50. OM 

64.  IM 

7.8 

87 

29. 

21 

7 

132 

a    o 

0 

1.5* 

-  2.77 

1.02 

26 

.0 

0    |  * 

1 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

76, OM 

*6.7 

61, *M 

88 

1*. 

23 

7 

189 

0 

0 

9 

0 

2.20 

1.10 

26 

.0 

oi       1    * 

2 

PRESCOTT 

75.9 

*7.8 

61.9 

7.2 

88 

29* 

2* 

7 

164 
224 
182 

o 

0 

4 

0 

3.10 

-  1.82 

1.58 

6 

T 

Ol     i   3 

2 

SPARKMAN  3  WSW 

7*.9M 

**,*K 

59. 7M 

87 

29. 

2* 

7 

0 

0 

8 

0 

2.71 

1.29 

6 

.0 

0 

2 

2 

WARREN 

75.0 

48.1 

61.6 

5.8 

88 

11 

23 

7 

o 

0 

4 

0 

2.02 

.62 

6 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

61.6 

6.7 

2.*9 

-  2.63 

T 

#   #   « 
SOUTHEAST          09 

CROSSETT  7  S 

75.7 

*7.5 

61.6 

6.1 

88 

13* 

25 

7 

182 

0 

0 

5 

0 

.90 

.  4.60 

.32 

20 

.0 

0 

* 

0 

0 

DERMOTT  3  NE 

73.* 

46.7 

60.1 

88 

11 

25 

7 

202 

0 

0 

4 

0 

1.44 

.63 

6 

T 

0 

* 

2 

0 

DUMAS 

73.* 

*6.2 

59.8 

5.2 

89 

11 

25 

7 

212 

0 

0 

5 

0 

2.15 

-  3.51 

.78 

6 

T 

0 

4 

2 

0 

EUDORA 

7*. 2 

48.3 

61.3 

87 

1** 

27 

7 

183 

0 

0 

3 

0 

2.49 

1.36 

26 

.0 

0 

3 

3 

1 

MONTICELLO 

7*. 6 

49.1 

61.9 

89 

30 

26 

7 

172 

0 

0 

3 

0 

2.73 

1.48 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

PINE  BLUFF 

75.2 

49.5 

62.* 

7.6 

88 

29* 

26 

7 

171 

0 

0 

2 

0 

2.9* 

-  2.39 

1.99 

6 

T 

0 

3 

2 

1 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

71.3 

48.4 

59.9 

87 

12* 

27 

7 

223 

0 

0 

3 

0 

2.00 

.8* 

6 

T 

0 

3 

2 

0 

PORTLAND 

73.  2V 

46.  OM 

59. 6M 

*.5 

88 

12 

26 

7 

218 

0 

0 

5 

0 

1.13 

-  *.37 

.60 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

ROHWER  2  NNE 

70.2 

43.0 

56.6 

86 

2** 

29 

17. 

295 

0 

0 

6 

0 

1.46 

•  *5 

6 

.0 

0 

5 

0 

0 

STAR  CITY  *  ENE 

73.  5K 

*7.0M 

60,  3M 

88 

11 

24 

7 

219 

0 

0 

6 

0 

2.31 

1.33 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

60,* 

5.6 

1.96 

-  3.55 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ARKANSAS      -      MARCH      1967 


SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


March  was  a  dry,  warm  and,  at  times,  stormy 
month  in  Arkansas.  Particularly  in  the  west- 
central  and  northwest  counties,  it  was  a  con- 
tinuation of  a  precipitation  deficient  winter; 
less  than  50  percent  of  the  normal  March  rain 
fell  in  this  Ozark  mountain  area.  Forest  fire 
hazards    rose    steadily    throughout    the   month. 

Spring  warmth  was  felt  throughout  the  month, 
resulting  in  a  season  advanced  at  least  two 
weeks  over  average  years.  The  Little  Rock 
average  temperature  for  the  month  was  warmer 
than  any  year  since  1938. 


The  Hot  Springs- Little  Rock  tornadoes  of  March  5 
were  the  weather  headlines.  This  was  a  single 
funnel  cloud,  though  at  times  aloft,  that  struck 
the  two  cities  in  a  45-minute  period.  Approxi- 
mately $2  million  in  property  damage  was  sus- 
tained in  both  cities.  This  brief  period  of  des- 
truction exceeded  all  of  the  property  damage 
reported  in  the  entire  year  of  1966  in  all  of 
Arkansas.  No  deaths  occurred,  and  only  10 
persons  were  injured  from  severe  weather  during 
the  month. 


R.  O.  Reinhold 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas     72202 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


NORTHWEST  0 

BENTONVILLE  3  WSw 
BERRYVILLE  *  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON 
ODELL  3  N 


NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  OAH 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  ana 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVJLLE 


NORTHEAST  0 

ALICIA 

BALD  KNOB  3  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BUROETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL        04 

ABBOTT 

ALY 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  *  E 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUB1AC0 
WALDRON 
WHITE  ROCK 


ALUM  FORK 

3.51 

APLIN  I  w 

3.36 

BENTON 

3.77 

BISMARCK  2  SE 

3.20 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

3.20 

BONNEROALE 

S.00 

CARPENTER  DAM 

2.70 

CONWAY 

3.24 

CRYSTAL  VALLEY 

3.21 

DAMASCUS 

2.99 

FOURCHE  JUNCTION 

3.71 

GREENBRIER 

4.71 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3.12 

JESSIEVILLE 

3.54 

LAKE  MAUMELLE 

3.41 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT/ 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 


Day  of  Month 


1.60 

1.07 
1.13 
2.02 
1.70 


1.41 
2.63 

1.03 


2.93 
2.21 

3.66 
4.12 
2.62 

4.74 
3.75 

3.41 
1.60 
4.37 

3.23 

3.61 
3.39 

1 

3.07 

3.77 


1 

,99 

3 

.57 

4 

.32 

2 

.81 

2 

46 

1 

82 

4 

73 

2 

85 

2 

58 

1 

31 

I 

21 

1 

64 

3 

02 

1 

74 

2 

61 

7        8        9        10       11       12 


.82 
1.48 
1.63 


13       14       IS 


16       17       18 


19      20       21 


2.90 
3.00 
1.70 


1.60 
2.90 
1.60 
1.45 


1.93 
3.20 
1.83 
•  89 


2.63 
1.43 
1.23 


1.32 

.60 
.07  1.72 


T 

2 
1 

.30 
.04 

T 

2 
1 

.11 

.54 

.04 

1 

.96 

.05 

3 

.06 

T 

3 

.'-4 

.08 

1 

.48 

2 

.25 

.02 

1 

58 

T 

1 

64 

.70 

1 

35 

1 

65 

T 

2 

43 

.03   .04 
.28 


25      26      27 


.33 

1.04 

.74 


28      29      30       31 


.61 

.13 

.30 

1.45 

T 

•*5 

.07 

•  2* 

.*•£> 

•  10 

•  2C 

•  84 

.06 

.90 
.85 
.58 
.97 


1.06 
.56 
.63 


1.12 

.03 

1.80 

.84 

.02 

1.40 

1.25 

.o: 

.46 

.04 

See  releience  notes  following  Station 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

ARKANSAS 
MARCH 

1967 

Station 

0 

Day  of  Month 

12   3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13   14   15 

16   17   18 

19  1  20  | 

21 

22   23  |  24 

25   26   27 

28  1  29  |  30 

31 

MORRILTON 
OWENSVILLE 
PERRY 

REMMEL  DAM 
SHERIDAN  TOWER 

3.38 

3.37 

3.53 

>.-: 

A. 26 

2.2A 
2.03 

2.30 
1.36 
3.08 

.55 

.24 
.64 
.50 

.01 
.0, 

! 

T     T 
T     T 

T 

T 

T 
.02 

.55   .04 

1.05   .04 
.54   .05 

1.50   .03 
.22   .96 

EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CARLISLE  1  SW 

2.A9 
2*99 
2.92 

3.6* 
3.05 

T 

T    1.58 
1.72 
1.67 
2.83 
1.52 

.03   T 

.65 

.61 

.26 

T 

T 

T 

.14 

.09 
T     T 

.06 

.11   .63 

.62   T 
.44   .05 
.21   .60 

•    1.23 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NX 
KEO 

2.39 
5.03 
2.33 
3.55 

3.36 

.97 

T         3.45 

T    1.93 

•06  1.10 

2.44 

•  6A 
.52 

T 

1.14 

.02 

.06 

T     .04 

T     .05 
T 
.05 

T 
.28 

.36   .36 
1.02   T 
.35 

.36   .57 
•23   .64 

HAD  1  SON 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

2.19 
3.01 
3.17 
2.99 

2. at 

T 
T 

T         1.25 
1.69 
2.22 

T         1.07 
1.43 

.37 
.75 
.17 
.76 
.45 

T 

T 

.10 
.06 
.01 
T     .04 
.06 

T 
.01 

T 

.35   .12 

T     .48 

.73   .04 
1.03   .07 
.83   .11 

WEST  MEMPHIS 

■  YNNE 

- 

T 

T    2.45 

" 

, 

T 

.17 
.04 

1.20   .12 

T 

•    a    • 

SOUTHWEST           0? 

ANT01NE 
ATHENS 
DAISY  1  E 
DE  OUEEN 
DIERKS 

2.44 
A. 26 
2.97 
3.75 

3.17 

.85 

T     .02  2.27 

.72 

1.15 

.02  1.82 

.30 
.35 
.52 
.34 

.43 

1       T 

.14 
.07 
.18 
.19 

.08 
.04 

.05 

1.25   .04 
1.31   .09 
1.30   .32 
2.06 
.63   .03 

FULTON 
GLENwOOD 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

3.29 
3.15 

3.75 

A. 95 
3.06 

.86 
1.22 
1.38 
3.60 

.82 

T 

.52 

.20 

T 

.32 

' 

T 

.03 
T 
.15 

T 
T 
.12 

2.43 
1.38 

2.13   .04 
1.20 
1.80 

INDEX 

LANGLEY 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

1.85 
A. 66 
A. 19 
2.25 
1.75 

.65 

2.55 

2.57 
T     .91 
.04   .63 

.40 
.50 
.60 
.33 
.30 

T 

.06 

.03 

.01 

.60 
T     .93   .60 
.96   ,03 
1.01   T 
.76   .01 

NATHAN  A  WNW 

NEwHOPE  3  E 

ODEN  2  w 

OKAY 

PINE  RIDGE 

2.91 
2.75 
A. 72 

1.69 
A. 69 

1.50 

3.30 

1.04 
3.30 

.41 
1.74 

.54 

T 

.68 

.04 
.04 

.22 

.60   .20 
•     .79 

.01   .78   .05 

.11   .54 
.67 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA  we  AIRPORT  //R 

1.93 

A. 34 
1.96 

.25 

2.40 
.02   .96 

.05 
.74 

1 
1 

1 

.02 

.08 

1.55 

1.20 

.11   .85 

SOUTH  CENTRAL       08 

i 

AMITY  3  NE 
ARKADELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

3. A3 

3.A1 
2.80 
3.1A 
2.7A 

.80 
2.15 

.97 
1.64 

.60 

1.31 
.20 

.40 
.20 

! 

T 

T 

.02 

.01 

1.30 

•96   .06 
1.76   .05 
1.08   .02 
1.74   .19 

EL  OORAOO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  a 

2.03 
2.69 
2.39 
1.5A 
2.20 

T     .28 

T     .99 

.83 

.24 

.20 

.32 
.13 
.23 

T 
1             T 

.02 
.03 

.07 

.03 

.92   .81 

.27  1.40 

1.22   .02 
1.02   .12 
1.10   .60 

T 

PI  NET  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 

A. 56 
3.10 
2.71 

1.09 
2.02 

T    2.55 
1.56 
1.29 
.15 

.62 

.31 

.17 
.04 
.28 

T    .1! 

.01 

.01 

T 
.09 

.07 

.10 

1.52   .03 
.21  1.31 

1.22   .03 
T     .83 

.52   .39 

SOUTHEAST           09 

ARKANSAS  CITV 
CROSSETT  7  S 
OERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUOORA 

1.39 
.90 
I.AA 
2.19 
2.49 

T 

.53 
.22 

.63 
.76 
.52 

.15 

.12 

.67 

T 

i 

.02 
.32 

.05 
.52 

•  10 

.16 
.03 

.41   .16 
.10   .26 
.53 
.39   .23 

.09  1.36 

HAMBURG 

MONTI  CELLO 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

1.A6 
2.73 
2.9A 
2.00 
1.13 

.36 

.03 
1.99 
T     .84 
T 

1.48 
.18 

T 

T 

.A8 

.02 
.01 

.12 
.35 

.34   .28 

.34   .76 
.42   .51   T 

.41   .74 

.60   T 

ROHWER  2  NNE 
STAR  CITY  A  ENE 

1.48 
2.31 

.45 

1.33 

.25 

.31 

.31 

.26   .72 

.16 

FORT  SMITH  WP  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  WP.  AIRPORT 
TEXARKANA  WP.  AIRPORT 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 


10.5 

9.7 


.3  1 


§      a 
a    J 


_  B 

«    V 

3  3 


Relative    humidity  averages  - 
percent  


CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID  6    AM  NOON  6    P" 


Number  ol  days  with  precipitation 


2  8  3 


lis 


6.9 

6.2 
5.2 


.  (allowing  Si. lion 
29    - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH 


Day  Of  Month 

0 
01 
■ 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

•     «     # 
NORTHWEST           01 

BENT0NV1LLE  5  wSw 

MAX 
MIN 

71 

32 

70 
50 

70 
48 

73 

45 

69 
33 

35 

25 

48 
13 

44 

12 

65 
24 

76 
50 

87 
61 

86 
63 

86 

62 

80 
54 

59 
35 

61 

28 

58 
30 

35 

24 

53 
32 

63 
50 

63 
34 

71 
40 

77 
42 

77 
51 

72 
56 

61 
54 

73 
49 

80 
50 

83 
53 

62 

66 

75 
62 

67.8 
42.8 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

72 

39 

72 
52 

70 
50 

76 
48 

70 
32 

37 
25 

49 
23 

47 
13 

65 
27 

77 
53 

66 
63 

86 
65 

88 
69 

86 
53 

73 
44 

63 
28 

60 
33 

38 
24 

53 
31 

63 

50 

62 

37 

72 
42 

79 
53 

79 
60 

70 
59 

65 

56 

74 
48 

79 

50 

85 
54 

82 

65 

77 
64 

69.6 
45.5 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

72 

28 

71 
51 

70 
52 

76 
50 

50 
34 

34 
13 

50 
9 

45 
16 

66 
26 

75 
53 

66 
65 

88 
61 

87 
62 

80 

44 

51 
36 

63 
26 

42 
32 

39 
25 

60 
36 

65 
43 

65 
28 

74 
37 

79 

38 

77 
54 

66 
59 

63 
53 

76 
52 

83 
49 

84 

46 

80 

66 

71 
65 

67,4 
42.3 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

71 

35 

70 
52 

TO 
56 

75 
50 

72 
31 

32 

26 

48 
26 

47 
12 

65 
28 

75 
54 

85 
65 

84 
65 

84 
68 

81 
65 

65 
35 

61 

2b 

60 
33 

37 
26 

55 
34 

68 
53 

63 
29 

70 
41 

78 
49 

77 
51 

75 
60 

61 
55 

74 
45 

80 
50 

84 
51 

83 
61 

77 
62 

68.6 
45.0 

GRAVETTE 

MAX 

MIN 

73 
37 

73 

49 

69 
52 

71 

48 

61 

34 

39 
26 

49 

19 

38 
11 

65 
25 

77 
52 

87 

62 

86 
63 

87 
62 

76 
50 

50 
35 

62 
27 

55 

31 

35 
27 

63 
32 

62 

50 

64 
30 

73 
43 

79 
45 

78 
54 

72 
59 

61 
55 

72 
48 

79 
49 

84 
57 

81 
64 

74 
63 

67.6 

43.8 

HARRISON 

MAX 
MIN 

71 

30 

73 
45 

75 
50 

80 

50 

74 
39 

39 
26 

52 

7 

46 
17 

71 
26 

77 
54 

89 
62 

89 
68 

89 
57 

82 
56 

75 
38 

65 
26 

57 
33 

40 
25 

53 

32 

65 
50 

63 
34 

73 
35 

79 
40 

80 
44 

70 
52 

69 
52 

72 
52 

80 
52 

63 
57 

78 
60 

79 
65 

70,6 
43.0 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
30 

72 
51 

76 
48 

78 

50 

50 
32 

33 
22 

51 
18 

43 
16 

64 
2, 

77 
55 

88 
64 

87 
70 

88 
68 

83 
43 

50 
35 

65 
28 

46 
31 

40 
24 

57 
31 

64 
40 

62 
35 

72 

40 

78 
52 

78 
55 

68 
57 

69 
54 

74 
51 

79 

55 

83 
57 

78 
65 

73 
62 

67.6 
44.1 

HUNTSVILLE 

MAX 
MIN 

71 

31 

72 
52 

75 
41 

78 
48 

72 

36 

37 
26 

52 
8 

47 
11 

66 
27 

77 
50 

8  3 
60 

85 
65 

66 
60 

82 
65 

69 
35 

65 
25 

60 
30 

40 
25 

53 

32 

63 
52 

64 

28 

73 
34 

75 
40 

80 
42 

70 
55 

66 
55 

77 
51 

82 
50 

64 

53 

80 
64 

75 
62 

69.8 
42.4 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

72 
26 

74 
52 

73 
44 

81 
48 

76 
37 

38 
25 

50 
8 

49 
17 

67 
23 

79 
49 

90 
64 

89 
65 

91 
54 

87 
51 

71 
38 

64 
26 

63 
32 

42 
25 

55 
31 

66 
44 

63 
35 

74 
38 

82 
42 

82 
48 

76 
55 

70 

58 

72 
50 

80 
55 

86 
58 

62 
63 

80 
66 

71.7 
42.8 

ROGERS 

MAX 
MIN 

71 
35 

71 

48 

72 
48 

74 

46 

70 
35 

40 
25 

55 
17 

45 
12 

65 

27 

76 
50 

67 
60 

87 
63 

87 

64 

85 
58 

65 
35 

63 

30 

60 
31 

38 
26 

53 
32 

63 
50 

63 
35 

72 
42 

78 
47 

77 
52 

74 
58 

62 
54 

73 
47 

82 

52 

B6 
56 

84 
65 

78 
61 

69.5 

44,0 

SlLOAM  SPRINGS 

11       ft       ft 

MAX 
MIN 

73 

34 

72 
49 

71 
52 

74 
48 

58 
34 

36 
26 

51 

18 

41 

10 

68 
26 

79 
53 

88 
62 

87 
64 

87 

65 

80 
50 

51 
36 

64 
28 

53 
33 

36 
28 

54 
35 

65 
53 

64 
30 

74 
43 

82 

47 

81 
53 

70 
56 

64 

52 

78 
48 

81 
50 

87 
51 

84 
64 

74 
64 

68.6 
43.9 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

MAX 
MIN 

62 

28 

75 
40 

74 
42 

81 
50 

70 
41 

42 
25 

51 
8 

45 

25 

68 
26 

79 
40 

92 

64 

93 
61 

91 

56 

82 
56 

77 
45 

65 
21 

54 
31 

43 
26 

58 
33 

66 
49 

65 
31 

65 

30 

81 
37 

84 
42 

72 
48 

73 
58 

71 
54 

83 
54 

B5 
49 

84 
59 

79 
61 

71.3 
41.7 

evening  shade  i  ne 

MAX 
MIN 

61 
21 

73 
38 

71 
34 

76 
47 

74 
50 

1? 

50 

2 

47 

26 

67 

20 

75 
39 

90 
63 

93 
60 

92 
54 

86 

54 

78 
42 

60 
24 

58 
32 

43 
24 

50 
32 

64 
43 

66 
31 

70 
29 

83 
35 

62 
41 

78 
49 

73 

56 

77 
52 

78 

54 

82 
47 

82 
56 

80 
55 

71.3 

40,0 

GILBERT 

MAX 
MIN 

70 
20 

75 
43 

76 

44 

81 
46 

77 
41 

42 
31 

54 
.  2 

50 
20 

67 

22 

78 
39 

88 
57 

92 

68 

90 
55 

85 
55 

78 

40 

65 
24 

62 
28 

43 
27 

58 
33 

67 
52 

66 
28 

75 
31 

82 
32 

82 
38 

75 
49 

74 
56 

76 
53 

82 

49 

86 
52 

82 
65 

79 
65 

72.8 
40.7 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 
MIN 

59 
26 

65 
22 

72 
42 

68 
44 

75 
56 

33 

34 
18 

49 

20 

47 
27 

68 
30 

74 
55 

86 
61 

88 

59 

86 
60 

80 
44 

55 

29 

60 
31 

47 
26 

44 
26 

59 
36 

67 
36 

67 

36 

71 
38 

79 
42 

61 
50 

74 
55 

64 
52 

77 
52 

81 
54 

84 
50 

81 
60 

68.1 

41.0 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

56 
25 

73 
34 

70 
35 

73 

46 

70 
39 

39 
27 

44 
1 

43 

23 

66 
23 

78 
46 

90 
52 

92 

59 

90 
50 

85 
53 

77 

40 

59 
25 

56 
31 

41 
20 

47 
32 

64 
44 

63 
35 

69 
32 

81 
35 

84 
43 

77 
53 

72 

59 

74 
52 

77 
56 

60 
53 

81 
63 

78 
63 

69.3 

40.3 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

68 
35 

73 
47 

78 
53 

80 

58 

73 
43 

43 
27 

50 

10 

50 
20 

66 
35 

76 
59 

86 
62 

90 
69 

88 
70 

81 
65 

75 
38 

64 
27 

55 

35 

43 
25 

56 
32 

65 
51 

65 
34 

73 
37 

83 
47 

80 
59 

71 
57 

73 
56 

77 
53 

82 
57 

83 
56 

80 

57 

75 
63 

71.0 
46.4 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

54 

29 

66 
31 

73 

44 

76 
47 

80 
41 

51 
30 

31 
14 

49 
16 

42 
20 

66 

20 

80 
47 

69 
61 

92 
57 

89 

57 

83 
39 

52 
30 

62 
31 

42 
24 

42 
24 

57 
32 

67 
37 

66 
39 

72 

44 

81 
48 

82 
55 

72 
56 

71 
51 

74 
53 

81 

54 

83 
55 

82 
65 

66.0 
40.4 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

55 
27 

67 
32 

74 
42 

75 
43 

80 
45 

51 

30 

31 
14 

48 
10 

41 
20 

67 
26 

78 

45 

89 
57 

91 
55 

90 
54 

82 
40 

52 
27 

63 
28 

42 
25 

41 

25 

58 
32 

66 
32 

65 
35 

71 
37 

80 
45 

82 
50 

73 

52 

71 
50 

74 
52 

81 
54 

83 
55 

61 
65 

67.8 
38.8 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

MIN 

64 
26 

73 
45 

72 
52 

76 

50 

70 
43 

43 
28 

44 
14 

47 
19 

66 
32 

74 
52 

86 
67 

91 
67 

86 
64 

80 
66 

75 

40 

61 
28 

54 
35 

42 
24 

57 
32 

65 
49 

65 
37 

70 
35 

80 
51 

80 
56 

74 
58 

69 
56 

77 
51 

83 
56 

83 
55 

80 
64 

78 
64 

69.9 

45.7 

YELLVILLE 

ft     ft      ft 

MAX 
MIN 

70 
21 

74 
34 

76 
33 

81 
50 

77 
38 

38 
27 

50 
2 

47 
20 

67 
21 

79 
37 

90 

54 

92 

57 

91 
49 

84 
51 

65 

39 

66 
23 

59 

30 

41 
26 

56 
32 

70 
46 

65 
28 

73 
34 

81 
36 

83 

40 

74 
45 

74 
57 

74 
46 

82 
51 

85 

50 

83 
64 

79 
65 

71.8 
38.9 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

MAX 
MIN 

58 
29 

71 
43 

68 
48 

74 

49 

75 
48 

48 
29 

46 
16 

46 
30 

67 
31 

75 
50 

86 
62 

88 
61 

86 
63 

81 
63 

74 

44 

57 
30 

53 
35 

43 
25 

49 
34 

60 
45 

66 
34 

69 
36 

81 
42 

83 
50 

72 
56 

70 
59 

70 
55 

76 
55 

81 
54 

81 
63 

68.5 
44.6 

BALD  KNOB  5  N 

MAX 
MIN 

60 
32 

68 
47 

65 
49 

73 
53 

74 
62 

69 
28 

48 
21 

47 
29 

67 
34 

71 
50 

83 

61 

86 
63 

83 
63 

79 
62 

76 
43 

55 
31 

50 
36 

40 
25 

57 

35 

62 
49 

65 
39 

68 

46 

78 
50 

81 
53 

76 
57 

75 

56 

71 
53 

76 
56 

81 
56 

80 
63 

75 

63 

69.0 
47.3 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

63 
27 

72 

45 

69 
49 

76 

48 

71 

40 

56 
26 

48 
12 

46 
25 

67 
28 

75 
50 

87 
63 

90 
66 

87 
66 

82 
64 

75 
40 

60 
27 

60 
35 

42 
23 

56 
31 

65 
45 

65 
39 

71 
35 

80 
48 

81 
53 

76 
56 

68 
53 

76 
51 

80 
56 

83 
52 

82 
62 

79 
62 

70.6 
44.4 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

MAX 
MIN 

63 
23 

73 
47 

70 
45 

76 
50 

76 
60 

61 
29 

50 

10 

52 
29 

68 

27 

76 
52 

87 
61 

89 
66 

88 
61 

85 
61 

79 

44 

60 
26 

60 
32 

42 
25 

58 
33 

66 
45 

68 
31 

72 
30 

83 
38 

83 
42 

78 
54 

71 

58 

79 
54 

80 
54 

84 
50 

82 
59 

80 
66 

72.2 
43.9 

BEEDEVILLE 

MAX 
MIN 

59 

27 

70 
43 

65 

48 

74 
47 

77 
60 

62 
30 

49 
22 

47 
32 

68 
33 

72 
53 

85 

64 

83 

60 

84 
61 

79 
61 

75 

42 

55 
37 

51 

34 

44 
26 

53 
36 

60 
45 

65 
37 

69 

37 

80 
43 

80 
47 

75 
55 

66 

56 

70 
54 

72 

54 

82 
55 

81 
61 

80 
65 

68.8 
46.0 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

57 
31 

68 
43 

64 
50 

73 

50 

75 
50 

60 
29 

47 
20 

47 
32 

67 
31 

74 
47 

80 
61 

83 

60 

83 
62 

83 
63 

77 
46 

55 
34 

53 
34 

44 
24 

46 
35 

56 
42 

65 
43 

68 
39 

79 
45 

83 
53 

78 
56 

72 
57 

71 
60 

76 
56 

82 
56 

81 
60 

80 
61 

68,7 
46.1 

CORNING 

MAX 
MIN 

56 
29 

70 
44 

67 
47 

72 

46 

69 
42 

42 
28 

45 
11 

48 
24 

66 
28 

73 

47 

65 
61 

86 
60 

86 

60 

80 
55 

76 
41 

55 
32 

51 
29 

43 
21 

46 
32 

59 
44 

66 
34 

69 
35 

81 
41 

83 
53 

77 
53 

70 
58 

67 
56 

74 
51 

81 
54 

82 

59 

79 
61 

67,9 
43,1 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

55 
32 

69 

44 

61 
49 

71 
49 

73 
53 

53 
28 

45 
19 

45 
32 

66 
32 

73 
50 

82 
69 

84 
65 

82 
64 

80 

64 

78 
48 

55 
33 

53 
36 

41 
25 

49 

34 

58 
45 

64 
40 

67 
43 

79 
43 

82 
55 

76 
59 

69 

60 

68 
57 

72 

56 

61 
57 

82 
61 

79 
62 

67.5 
47.2 

KEISER 

MAX 
MIN 

49 
31 

56 

34 

68 
47 

62 
50 

73 
58 

75 
34 

35 

20 

46 
26 

43 
31 

67 
36 

73 

57 

80 
60 

83 
65 

84 
61 

78 
49 

52 
33 

55 
34 

41 
23 

43 
25 

53 

36 

57 
43 

62 
37 

67 
39 

79 
47 

84 
53 

76 
59 

66 
55 

61 

47 

74 
53 

79 
57 

82 

60 

64,6 
43.9 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

56 
29 

70 
44 

63 
44 

74 
51 

75 
59 

61 
32 

48 
21 

47 

33 

68 
32 

74 
48 

82 

61 

84 
64 

83 
61 

81 
61 

76 

45 

56 
33 

54 
34 

45 
25 

49 
35 

57 
49 

62 

41 

66 
39 

76 
40 

82 
47 

74 
53 

72 

59 

66 
58 

72 
55 

80 
56 

80 
58 

77 
60 

68.3 

46.0 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

62 
30 

72 
41 

66 
51 

75 

49 

78 
52 

62 
30 

49 
20 

46 
32 

68 
33 

74 
51 

85 

64 

89 
67 

85 
65 

81 
64 

77 
41 

56 

34 

53 
38 

43 
26 

56 
35 

62 

47 

66 
39 

69 
37 

81 
45 

83 
53 

77 
58 

70 
58 

72 
56 

77 
57 

83 
55 

82 
61 

80 
64 

70.3 
46,9 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

55 
33 

69 

44 

67 
46 

70 
49 

73 
49 

49 
30 

44 
18 

42 
31 

65 
31 

73 
46 

83 
62 

85 
59 

82 
62 

80 
62 

76 
44 

54 

34 

53 
32 

41 
24 

49 

32 

57 
43 

64 
40 

66 

40 

79 
45 

82 
51 

77 
55 

71 

58 

65 
57 

70 
53 

60 
55 

80 
59 

78 
61 

67.1 
45.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    30    - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH 


Continued 


Station 


POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

*  m  * 

"EST  CENTRAL       04 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
B00NEV1LLE 
CLARKSVILLE 
OARDANELLE 
DEVILS  KNOB 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
HECTOR 
MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
OZARK 
PARIS 

RUS5ELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

«      tt      tt 
CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

blakEly  mountain  dam 

CONWAY 

FOURCHE  JUNCTION 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

PERRY 

SHERIDAN  TOwER 

»      »      • 
EAST  CENTRAL       06 
ARKANSAS  POST 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


55   70   65 
28   42   38 


73   68   42 
46   41   26 


Day  01  Month 

15  16  I  17 


42   43   64i  75   86   86   85   79   76   59   51   40   49   58   65   66   78   82   74   69   68   74   80   80   77   67.1 
40   61   5?  I  54   59   42  30   32   21   34   45   34,  32   37   44   51   58   54   54   58   55   62   41.8 


28   22 


82   76   72   75 


79   83   82   79   71.9 
57   54   60   64   45.6 


62  72  69'  76  78  70'  53  50  691  75  87  90;  86  82  79  60  57  43:  58  66  68  70 

25  38  42:  52  63  30  1  19  30  30  I  51  61  64  64  58  47|  33  36  27  38  41  39  39  39  45  56 

57  69  64  72  71  37  44  44  65  74  85  86  84  79  64:  55  <,2  *Z  49  59  66  68  79  81,  75   69   66   75   80   81   77   66.5 

29  4]  46;  48  36  18  12  29  31  47  61  63  61  60  38  31  29  24  35  48  35  40  44  50'  55   57   55   53   54   63   60   43.7 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


64   75 
31   36 


77   76 
33   41 


73   76 
31   35 


73   74 
28   35 


65   66 
42   46 


76   78 
33   36 


74   74 
26   29 


69   73 
28   40 


71   71 
37   41 


74   75 
34   37 


75   76 
29   45 


74   75 
25   37 


76   77 
33   48 


75   74 
29   43 


66   69 
44   46 


70   72 
29   46 


69   72 
25   49 


65   72 
25   28 


70   73 
30   36 


73   74 
23   33 


66   73 
28   39 


71   73 
36   47 


71   73 
27   46 


70   73 
29   45 


73   75 
26   31 


73   75 
33   40 


73   75 
25   35 


70   74 
30   43 


49  56  31 

74  67  49 

53  49  15 

63  69  42 

48  39  21 

80  78  46 

50  45  29 


79   74   54 


56;  59   54   30 


35   52 
17   24 


55   50 
15   22 


48   47 
16   26 


59   46 
17   26 


45   43 
22   17 


52   44 
17   21 


51   50 
12   19 


54   47 
28   14 


56   55 
19   22 


71   77 

34   59 


78   92 
51   62 


78   91 
43   55 


74   88 
46   53 


71   84 
50   58 


80   92 
43   53 


77   69 
37   48 


74   85 
54   61 


76   50 
32 


50   48   72 
16   25   29 


46   49   311  13   25   29 
61   77   60'  49   47   71 


44  1  48   52   28 


81   77   47 
50   47   31 


82   61   57 
46   56   30 


72   69 
53   41 


69   70 
39   52 


77   77 

50   63 


79   76 
52   54 


72   79 
49   59 


77   76 
56   64 


79   78 
52   59 


77   76 
51   57 


60  78 

61  62 


80   76 
60   64 


79   77 
54   42 


79   77 
56   58 


79   78 
55   64 


78   78 
53   54 


60   77 
60   63 


79   76 
59   60 


12   25   25 


46   48 
15   25 


56   56   69 
16   24   29 


45   41   64 
21   15   30 


55   70 
29   32 


55   71 
27   29 


57   54 
25   29 


52   70 
30   32 


52   71 
30   26 


46   70 
28   29 


56   72 
29   29 


60   73 
30   31 


49   71 
33   32 


57   73 
28   29 


77   91   90 
42   55   57 


90   83 

65   42 


85   76 
66   42 


59   63   45 


80   71 
63   32 


86   58 
51   42 


85   79 
54   39 


80   77 
63   41 


68   58   46 


32  32  28 

63  59  44 
31  33  28 

64  58  46 

33  34  28 

58  54  36 

30  35  21 

67  56  42 

29  33  31 

63  61  44 

27  31  25 

60  57  44 

29  34  25 


66   73 
37   38 


72   74 
56   34 


69   72 
51   35 


69   72 
53   35 


60   63 
47   36 


71   72 

50   35 


67   70 
52   33 


66   70 
55   39 


72  65 

41   32 


63   67   43 


78   91   91 

48   54   56 


85   60 
66   41 


70   85   87 
53   61   62 


84   85 
59   67 


71   74   85 
30   51   55 


77   87   90 
52   59   61 


73   86 
41   56 


50   70 
30   31 


48   71 
30   32 


52   72 
29   32 


59   70 
30 


74   87   89 
45   53   57 


71   85   87 
55   61   64 


73   87 
50   63 


74   85   85 
53   65   69 


75   85   86 
46   55   56 


75   66 
50   57 


67   66   46 
33   34   29 


62   62   48 
27   30   24 


67   52   69 
31   29   37 


70 

57 


74   75 
36   39 


78   65 
41   42 


73   61 
38   42 


74   82 
36   36 


67   75 
45   51 


78   65 
40   44 


73   81 
36   39 


76   80 
35   39 


84   65   67   76   85   67 
50   55   51   54   55   63 


74   69   79 


67 
55 


74   67 
51   56 


74   90 
42   48 


75   86   87 
54   63   65 


76   69 
52   62 


86   83 
62   65 


85   83 
69   70 


67   85 
55   54 


87   84 
61   61 


67   84 
57   56 


87   60 
57   58 


87   80 
63   64 


67   85 
63   64 


85   82 
60   61 


83   81 
57   56 


68   64 
61   64 


92   82 

58   59 


87   84 
63   64 


86   66   82 
61   63   51 


63   47 
36   26 


48   59   64 


62   64   55 
36   31   29 


60   45 
34   28 


65  57  46 

35  42  27 

64  56  49 

35  28 

59  48  45 

34  37  29 


63   49 
30 


65   67 
35 


68 


56   41 

68   69 
55   36 


46   68   70 
30   39   36 

62   70   70 


60   69 
35   50 


70   66 
36   55 


64   68   69 
36   56 


73   79   78 


76  86  80 

41  44  46 

75  63  81 

37  41  44 

73  86  84 
31  33  37 

74  83  81 
41  45  49 

75  63  62 
34  40  43 

67  75  75 

45  53  57 


66   65   72 


66   71 
52   52 


77   68   75 
60   55   43 


72   71   79 
60   54   47 


56   60   63   66 


67 
61 


79   78 
55   59 


86   91   84   78 
55   60   67   67 


53   65   66 


84   83 
53   53 


55   58   63 


71 
55 

76 

50 

83 
59 

67 
62 

82 
64 

78 
67 

73.2 
44,9 

67 

55 

75 
51 

83 
52 

88 
58 

83 
65 

79 
67 

73.9 
44,9 

67 
54 

75 

49 

84 
49 

86 
55 

85 
53 

79 

60 

73.8 
39.8 

66 
55 

75 
52 

83 
56 

88 
59 

83 
65 

78 
65 

73.3 
45.6 

7* 

55 

80 
52 

85 
49 

85 
51 

88 
52 

78 
66 

75.4 
44.9 

69 

47 

79 
55 

82 
56 

79 
57 

6") 
58 

67.0 
44.2 

71.7 
43.7 


75.1 
45.5 


73.3 
44.5 


73.1 
44.5 


66.6 
44,5 


73.3 
43.2 


72.5 
40.6 


70.5 
40,1 


72.2 
46.9 


74   82 
36   41 


73   60 
31   35 


70   73 
32   35 


71   81 
37   39 


73   81 
36   43 


72   61 
34   36 


70   70 
31   54 


63   60   45 
34   37   28 


32   33   31 


35   32   29 


66   65   65 
32   53   43 


73   82 
30   35 


70   60 
37   43 


74   62 
31   35 


75   84 
40   42 


74   83 
40   37 


73   61 
39   43 


78   64 
53   55 


80   65 
49   55 


74   66 
49   51 


76   66 
55   57 


78   75 
51   55 


74   66   76 
49   56   48 

72   65   78 
57   55   51 

72   70   78 
53   57   49 

76   70   76 
56   59   56 

76   68   76 
46   57   48 

76   66   74 
53   56   53 

76 
51 

78 
5  2 


73   65 
55   56 


74   66 
55   56 


87   84 
55   59 


85   63 
51   62 


85   86 

50   57 


65   63 
56   56 


66   84 
55   64 


84   63 
55   57 


88   63 
58   61 


86   67   84   80 
50   52   59   62 


82   82 
56   57 


70   80   80 
32   38   48 


76   65 
57   61 


87   65 
54   53 


67   67 
56   63 


68   65 
55   61 


83   82 
53   61 


73.5 
46.6 


73.2 
45.5 


71.4 
40.8 


73.4 
45.5 


74.2 

44.7 


71.5 
42.6 


73.6 
48.7 


71.0 
46.7 


74,9 
43.2 


74.1 
46.8 


74,9 
43.8 


73.6 
47.1 


72.7 
46.9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH 


Station 

Day  Of  Month 

■ 
a 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  I 

31 

• 
1 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

58 

30 

60 
35 

72 
43 

73 
5  8 

76 
61 

78 
35 

37 
22 

52 
28 

49 
32 

70 
35 

73 
56 

81 

60 

86 
61 

84 
62 

84 

50 

54 
33 

59 
35 

43 
26 

46 
30 

63 
38 

61 
38 

64 

36 

70 
41 

60 
48 

77 

56 

61 
55 

76 

59 

70 

57 

80 
54 

84 

60 

83 

57 

68.6 
44,9 

CA80T  4  Sw 

MAX 
MIN 

65 

33 

74 
43 

70 
50 

78 

54 

78 
54 

70 
30 

52 

21 

50 
30 

70 
33 

74 
S3 

85 
57 

86 
64 

86 
63 

82 
64 

76 
46 

60 
34 

52 
35 

64 
27 

63 
36 

67 
52 

69 

37 

70 
40 

80 
41 

80 
48 

74 

55 

66 
57 

76 
53 

80 
52 

83 

57 

82 
62 

80 
62 

71.7 
46.5 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

6* 
32 

71 
46 

68 
51 

77 

5  5 

76 
62 

72 
33 

53 
26 

52 

34 

70 
35 

75 
51 

85 
62 

85 
64 

85 
65 

84 
64 

81 

42 

60 
39 

60 
33 

46 

26 

65 
35 

65 
45 

66 
42 

70 
37 

79 
41 

80 
47 

77 

57 

67 
55 

72 

54 

79 

52 

80 
54 

63 

60 

61 
60 

71.9 
*7.1 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

63 
31 

72 

44 

70 
55 

76 
61 

77 
57 

74 
31 

52 
27 

51 
34 

70 
37 

74 
51 

84 

86 

65 

84 

81 
48 

59 
33 

57 
40 

45 
29 

59 
40 

64 
56 

67 
41 

71 
42 

81 
45 

82 
51 

77 

53 

71 
59 

72 
55 

79 

56 

85 
58 

83 

60 

60 
60 

72.0 
46.4 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

59 
29 

71 
43 

66 
48 

77 

57 

77 
57 

31 

51 
21 

50 
31 

70 
35 

75 
53 

83 

61 

84 
62 

84 
62 

83 
62 

78 
46 

58 

30 

55 
36 

46 
26 

60 

36 

60 
49 

64 
39 

70 
37 

79 

40 

61 

54 

72 

58 

69 
60 

70 
55 

80 
53 

84 
57 

81 
65 

81 
61 

70.7 
47.0 

HELENA  5  Nw 

MAX 
MIN 

50 
26 

59 
29 

70 
40 

64 
45 

72 

51 

76 
34 

38 
23 

50 
23 

55 
29 

70 
40 

77 
53 

84 
60 

83 
62 

83 
59 

83 
56 

60 
30 

60 
31 

49 
26 

52 

29 

65 
41 

61 

40 

64 
33 

70 
37 

79 
40 

81 

50 

73 
55 

68 
53 

71 

50 

81 
51 

82 

58 

81 
57 

68.1 
42.3 

KEO 

MAX 
MIN 

65 
29 

73 
45 

71 
46 

79 

56 

78 
60 

70 
30 

54 
24 

51 
31 

70 
32 

7* 
47 

86 
60 

86 
63 

86 
59 

64 
61 

79 
47 

60 
32 

57 
34 

48 
27 

66 
32 

67 

48 

68 
36 

71 
36 

60 
41 

81 
47 

73 
54 

68 
56 

75 
52 

82 
52 

84 
55 

62 

58 

80 
56 

72.5 

45.4 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

58 
29 

68 
38 

65 
44 

75 

54 

73 
59 

68 
30 

50 

24 

52 
31 

69 
35 

75 
50 

83 
59 

82 
59 

82 

60 

82 
60 

77 

45 

56 
31 

53 

34 

46 
25 

63 
38 

60 
46 

63 

40 

69 
36 

79 
40 

82 
48 

79 
53 

68 

58 

70 
53 

80 
50 

83 

54 

81 
59 

60 
57 

70.1 
*5.1 

SAINT  CHARLES 

MAX 

MIN 

53 
30 

64 
31 

71 

4'. 

70 

54 

78 
63 

75 
35 

37 

25 

53 
27 

57 
36 

72 
43 

77 
57 

86 
64 

86 
63 

85 
63 

65 
56 

57 
35 

61 

36 

49 
29 

66 
32 

59 
38 

63 
43 

65 
37 

72 

42 

80 
50 

82 
56 

73 
57 

73 
56 

72 
52 

82 

54 

85 
59 

83 
57 

70.0 
45.9 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

64 
32 

73 
44 

71 
49 

80 
60 

76 
63 

70 
32 

55 
25 

52 

34 

71 
38 

75 
52 

86 
67 

86 

64 

86 
64 

85 

63 

78 
48 

61 
37 

54 
36 

48 
29 

66 
38 

65 
53 

66 
40 

72 
38 

81 
43 

80 
51 

71 

57 

67 
58 

73 
55 

62 
55 

85 
56 

82 
62 

80 

60 

72.3 
48,5 

STUTT5ART  9  ESE 

MAX 
MIN 

52 
33 

61 
37 

69 

45 

69 
52 

77 
62 

73 
37 

38 
28 

51 
30 

52 
36 

68 
44 

74 
56 

84 
64 

85 
62 

84 
62 

83 
51 

56 
36 

59 
37 

46 
29 

47 

30 

65 
41 

64 
40 

65 
39 

70 
42 

79 
44 

60 
52 

72 
59 

66 
55 

71 

54 

61 
55 

62 

60 

61 
60 

67.9 
46.2 

hEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

83 
61 

81 

62 

72 

45 

58 
36 

56 
33 

45 
28 

53 

37 

56 

46 

61 

40 

69 

78 
46 

80 
55 

79 
59 

71 
60 

69 
60 

75 

59 

75 
60 

82 
59 

81 
55 

WYNNE 

MAX 
MIN 

60 
29 

71 
42 

67 
49 

75 
57 

75 
57 

72 
32 

4, 
23 

49 
32 

70 
33 

75 
53 

83 

64 

85 

64 

84 
63 

81 
64 

79 

45 

57 
31 

55 
35 

44 
25 

57 

36 

61 
48 

64 
37 

70 
38 

78 
43 

80 
55 

58 

56 

75 
58 

78 
55 

83 
57 

82 
62 

81 

61 

70.3 
*7.2 

SOUTHWEST           07 

OE  QUEEN 

MAX 
MIN 

76 

30 

75 
33 

77 
47 

84 
55 

76 
65 

70 
36 

59 
21 

54 
26 

72 
30 

SO 
50 

88 

55 

89 
54 

88 
55 

86 
58 

79 
50 

66 
36 

68 
32 

57 
32 

71 
40 

70 
56 

75 
37 

75 
38 

62 
41 

82 
43 

74 
55 

74 
57 

81 
47 

86 
53 

89 
58 

83 
59 

78 
64 

76,3 
45.6 

DIERkS 

MAX 
MIN 

73 

73 
29 

77 
42 

82 
48 

75 
60 

66 
34 

58 
20 

57 
25 

71 
28 

71 

44 

86 
52 

87 
48 

86 
51 

84 
51 

77 

50 

65 
38 

63 
30 

52 
32 

71 
40 

70 
60 

73 
33 

75 
33 

81 
36 

82 
37 

75 
55 

75 
55 

81 
44 

86 
51 

67 
51 

62 
52 

60 
64 

74,9 
42.6 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

66 
29 

72 
31 

72 
41 

76 

55 

80 
55 

75 
38 

40 
24 

57 
27 

57 
32 

70 
41 

76 
53 

86 

60 

86 
61 

66 
59 

65 
58 

65 
37 

65 
33 

61 
31 

54 
32 

71 
40 

72 

41 

70 
37 

76 
40 

81 
44 

61 
54 

69 
57 

71 
49 

80 
51 

86 
55 

86 

58 

83 
60 

72.7 
44.6 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

72 
26 

72 
42 

71 
56 

80 
54 

75 
62 

64 
32 

57 
18 

54 
27 

70 
29 

73 

51 

85 
60 

87 
67 

85 

66 

61 
66 

72 
44 

65 
32 

59 
30 

55 

30 

66 
34 

69 
54 

71 
35 

76 
31 

62 
34 

80 
45 

72 

60 

70 
55 

79 
49 

85 
54 

65 

60 

61 
65 

79 

64 

73.4 
46.2 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

69 
25 

72 
28 

72 
40 

76 

50 

el 

54 

73 
37 

46 
19 

57 
21 

57 
27 

71 
35 

73 
50 

87 
51 

86 

50 

85 

50 

63 
51 

68 
36 

65 

30 

63 
30 

53 

31 

70 
42 

70 
33 

73 
32 

75 
36 

81 
36 

61 
44 

70 
52 

73 
50 

80 
48 

87 
50 

67 
51 

83 
56 

73.1 

40.2 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

67 

28 

71 
33 

70 
45 

75 

50 

80 
58 

72 
33 

39 
17 

55 
23 

55 
26 

69 
45 

72 

54 

85 
50 

85 
51 

65 
49 

83 
51 

67 
34 

63 
30 

62 
26 

49 
34 

69 
44 

70 
35 

71 
37 

74 
37 

80 
41 

80 
46 

71 
53 

73 

44 

76 
47 

84 
53 

84 
55 

80 
50 

71.5 
41.3 

okay 

MAX 
MIN 

72 
37 

73 
44 

78 
54 

81 
61 

77 
65 

75 
35 

56 
25 

58 
30 

71 
33 

73 
54 

87 
64 

86 
62 

66 
61 

65 

64 

63 
53 

65 
36 

64 
29 

56 

34 

38 

73 
55 

72 
38 

74 
42 

76 
48 

80 
44 

60 
56 

73 
58 

80 
49 

85 

54 

87 
57 

83 
61 

80 

64 

75.6 
48.5 

STAMPS 

MAX 
MIN 

73 

31 

72 
37 

77 
59 

80 
61 

79 
66 

74 
37 

58 
23 

58 
29 

72 
31 

76 
53 

67 
64 

86 

61 

66 
62 

87 
63 

60 
51 

65 
39 

64 
31 

55 
31 

71 
35 

68 
56 

71 

40 

75 

37 

61 

40 

81 

48 

73 

55 

72 

57 

79 

47 

66 
55 

86 
57 

63 
59 

81 
63 

75.4 
47.7 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 
ft      ft      ft 

MAX 
MIN 

7* 

40 

74 
43 

78 
56 

82 
63 

78 
57 

57 
32 

58 
28 

56 
31 

72 
36 

77 
55 

88 
66 

87 
63 

87 
64 

87 
66 

72 

48 

66 
41 

65 
38 

57 
33 

72 

40 

72 
56 

71 
46 

74 
42 

81 

46 

62 
53 

69 
60 

73 
58 

80 
52 

86 
54 

87 
59 

82 
62 

80 
66 

75.0 
50.1 

SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

74 

30 

76 
40 

78 
48 

81 
57 

82 
62 

72 
35 

56 
25 

59 
30 

78 
33 

73 

50 

87 
58 

87 
60 

87 

58 

86 
61 

80 

57 

65 
37 

65 
34 

53 
29 

71 

35 

71 
58 

72 
42 

76 
37 

83 

40 

63 
43 

79 

50 

72 
56 

80 
51 

87 
54 

89 
51 

85 
57 

82 
60 

76.5 
46.4 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

72 

74 
39 

78 
54 

80 
59 

78 
62 

77 
38 

58 
25 

63 
32 

73 
33 

75 
53 

89 
63 

88 
60 

86 
62 

86 

62 

64 
53 

65 
38 

63 
33 

56 
31 

71 

35 

70 
56 

71 
44 

75 
35 

79 
40 

81 
44 

80 

56 

74 
57 

80 
52 

67 
52 

88 
53 

87 
59 

83 
60 

76.5 
48.1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
31 

72 
34 

76 
55 

80 
59 

78 
65 

73 
29 

58 
22 

65 
31 

72 
32 

73 
49 

88 
65 

86 
62 

86 
63 

87 
64 

72 

47 

64 
36 

63 
32 

56 
32 

71 
35 

65 

57 

70 
42 

75 
34 

82 
39 

80 
44 

65 
53 

71 
57 

80 
50 

86 
54 

86 
54 

84 
57 

61 
61 

74.7 
46.6 

FORDYCE 

MAX 
MIN 

70 
33 

75 
41 

77 
50 

80 
58 

78 
64 

75 
35 

57 
24 

63 
30 

73 
34 

73 
54 

86 

62 

87 
63 

87 

62 

86 
63 

80 
55 

64 
37 

60 
34 

51 
30 

70 

34 

66 
55 

70 
44 

74 
34 

82 
45 

82 
49 

80 

55 

69 
57 

79 
54 

86 
53 

87 
55 

84 
59 

62 
62 

75.3 
♦7.9 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

73 
28 

74 
42 

77 
55 

80 
60 

79 
64 

78 
36 

59 
21 

62 
29 

72 
32 

75 
53 

87 
64 

87 
62 

66 
61 

87 
62 

64 
53 

65 
38 

82 

81 
46 

76 
54 

71 
57 

80 
46 

86 
57 

67 
56 

84 
61 

60 
60 

78.2 

50.0 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 
MIN 

71 
29 

75 
38 

78 
51 

el 

56 

80 
64 

32 

58 
23 

66 
30 

73 
32 

74 
54 

88 
63 

87 
61 

86 
61 

88 
64 

53 

67 
37 

63 

30 

56 
32 

71 

32 

67 
56 

70 
45 

76 
32 

83 

37 

81 
45 

55 

69 
59 

81 
52 

87 

53 

87 
54 

64 
57 

80 
61 

76,0 
46,7 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

74 

32 

75 
40 

78 
51 

82 
57 

75 
62 

72 
36 

59 
24 

61 
31 

74 
34 

74 
52 

88 
61 

87 
61 

86 
60 

86 
62 

79 
53 

67 
37 

62 
35 

54 
31 

72 
36 

72 

59 

72 
43 

76 
39 

82 
43 

83 

48 

73 

55 

72 
57 

80 
52 

86 
55 

88 

56 

84 
59 

81 
61 

75,9 
47,8 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 
MIN 

72 

28 

74 
42 

80 

76 

71 
36 

58 

24 

61 

30 

72 
30 

73 
49 

67 
60 

87 
65 

87 
61 

82 
59 

60 
53 

65 
36 

57 
30 

52 

30 

70 
32 

70 
58 

70 
45 

75 
32 

62 
35 

81 
39 

77 

46 

71 
57 

79 
49 

86 
50 

87 
53 

83 
54 

81 

60 

74.9 
44.4 

HARDEN 

MAX 
MIN 

69 
32 

74 

40 

76 
52 

80 
59 

79 
62 

73 
35 

57 

23 

65 
32 

72 
35 

74 
54 

88 
67 

86 
62 

86 
62 

85 
63 

83 
5* 

65 
35 

64 
34 

54 
30 

69 
35 

64 

54 

69 
43 

73 
37 

81 
44 

80 
51 

75 

56 

67 
58 

79 
55 

86 
54 

86 
56 

84 
59 

60 
56 

75.0 
48.1 

SOUTHEAST           09 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

68 
31 

73 
35 

75 
55 

79 

6  1 

78 
65 

78 
39 

59 
25 

65 
30 

71 
33 

73 
53 

88 
62 

88 
62 

88 
63 

87 
64 

64 
56 

66 
39 

64 
32 

55 
32 

71 
33 

61 
52 

69 
47 

75 
36 

83 
39 

79 
46 

75 

51 

75 
60 

81 
52 

87 

54 

87 
53 

82 
59 

83 
54 

75.7 
47.5 

DERMCTT  3  NE 

MAX 
MIN 

65 
31 

70 
40 

73 
51 

78 

55 

77 
61 

73 
35 

53 

25 

61 
32 

70 
35 

72 
53 

68 

60 

87 
60 

85 
63 

85 

61 

63 
50 

61 
35 

60 
33 

56 
29 

69 
35 

66 
5? 

65 
49 

70 
34 

81 
46 

80 
47 

74 
52 

68 
59 

74 
52 

82 

49 

84 
52 

83 

57 

82 
54 

73.4 
46.7 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY 

Tl 

e:m 

PE 

:r; 

IT 

UR 

16  , 

ES 

nlh 

ARKANSAS 
MARCH 

1967 

Day 

15 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

DUMAS 

MAX 
MIN 

63 
32 

7* 

38 

45 

BO 
53 

75 
60 

73 

33 

55 

25 

63 

33 

70 
32 

75 
50 

89 
59 

87 
62 

at, 
60 

85 

60 

75 
50 

63 

35 

57 
30 

53 
28 

68 

35 

63 

51 

67 
43 

73 
38 

83 
42 

82 
47 

70 
53 

66 

59 

74 

56 

84 
53 

85 
55 

83 

59 

81 
55 

73.4 

46.2 

EUDORA 

MAX 

MIN 

63 
29 

72 
42 

76 
50 

BO 
55 

79 
57 

78 
38 

52 
27 

63 
34 

73 
41 

71 
54 

87 
63 

85 
62 

Be 
61 

87 
63 

65 
52 

62 
38 

60 
37 

53 
31 

71 
36 

69 
51 

70 
42 

70 
43 

76 

47 

80 
48 

72 

47 

69 
61 

76 
57 

83 
56 

85 
58 

84 
61 

83 
56 

74.2 
48.3 

MONTICELLO 

MAX 

MIN 

69 
39 

79 
44 

76 
51 

80 
60 

75 
63 

73 
35 

55 
26 

64 
32 

71 
36 

72 
54 

88 
64 

87 
62 

87 
62 

86 
64 

77 

51 

69 
37 

56 
37 

51 
30 

69 
36 

69 
53 

68 

45 

72 
37 

83 
46 

81 

54 

71 
56 

67 
59 

78 
56 

84 
57 

85 
57 

89 
62 

81 
57 

74.6 
49.1 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

70 
33 

75 
46 

76 
52 

80 
61 

81 
65 

74 
33 

55 
26 

55 
34 

73 
37 

74 
59 

88 
64 

88 
64 

87 
63 

85 
64 

85 
51 

63 
38 

64 
34 

58 

30 

70 
38 

67 
55 

67 

72 
38 

82 
44 

82 

51 

77 

60 

70 
58 

75 
56 

85 
56 

88 
58 

85 
62 

81 
61 

75.2 
49.5 

pine  bluff  faa  airport 

MAX 
MIN 

67 
33 

72 
43 

74 
53 

78 
61 

75 

44 

44 
30 

53 
27 

52 
34 

70 
37 

74 
55 

87 
65 

87 
65 

85 
64 

85 
65 

73 

44 

60 
39 

48 

37 

48 
30 

69 
36 

65 
56 

65 

44 

69 
39 

62 
43 

82 
52 

72 
59 

70 
59 

73 
55 

81 
54 

85 
58 

84 
61 

80 
59 

71.3 
48.4 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

65 
32 

70 
40 

75 

48 

78 
5* 

78 
56 

75 

40 

53 
26 

62 
32 

70 
33 

74 
50 

85 
60 

88 
60 

85 
60 

86 
60 

76 

63 
36 

58 
35 

52 
29 

70 
29 

65 

50 

66 
45 

71 

3B 

82 
40 

80 
45 

70 
50 

70 
60 

78 
54 

83 
54 

85 
55 

83 
55 

55 

73.2 
46.0 

ROHwER  2  NNE 

MAX 
MIN 

52 
32 

62 
32 

64  | 

36  | 

66 

3B 

76 
39 

77 
39 

39 
29 

53 
29 

60 
33 

68 
33 

75 
58 

78 
54 

86 
59 

84 
61 

85 

62 

67 
36 

52 

29 

61 
32 

67 
35 

61 
36 

62 

44 

64 
36 

69 
38 

86 
44 

80 
55 

77 
49 

80 

50 

80 
50 

83 
54 

84 
56 

78 
54 

70.2 
43.0 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 
MIN 

68 

30 

74 
45 

75  1 
53 

80 
62 

76 
65 

73 
33 

58 
24 

56 
29 

72 
32 

74 

50 

88 
65 

87 
69 

85 
63 

85 

64 

81 
52 

61 
37 

51 
34 

49 
30 

68 
34 

66 
50 

66 
44 

71 
31 

82 
38 

80 
46 

74 
59 

74 
53 

81 

1  51 

85 
52 

84 
59 

81 
55 

73.5 
47.0 

EVAPORATION  AND   WIND 


Day 

Of  Month 

"%  %.   01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t2°< 

WEST  CENTRAL       04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.11 
31 

.14 
36 

.20 
43 

.13 

40 

.17 
37 

46 

20 

43 

24 

.15 

40 

.09 
45 

.16 
34 

.24 
28 

.30 
26 

.14 
42 

.29 

37 

.03 
26 

ft 

74 

.26 
87 

.10 

70 

.07 
30 

.12 

17 

.23 
29 

.15 
17 

.24 

41 

.01 

30 

.04 
13 

.12 
33 

.18 
37 

.26 
56 

.31 
86 

4.87B 
1216 

RUSSELLVILLE  4  N 

EvAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 
46 
66 
36 

.14 
43 

69 
39 

.14 

40 
71 
42 

.11 
24 
79 
56 

.09 
20 
77 
60 

ft 
41 
66 
37 

21 
47 
39 

.03 
46 
57 
36 

.11 

41 
65 
36 

.12 

50 
73 
43 

.13 

30 
83 

54 

.16 

31 
85 

57 

.22 

39 
86 
59 

.18 

45 

84 
61 

.19 

48 
77 
52 

.12 

24 
68 

40 

.09 
41 

67 
38 

.10 
40 
49 
36 

.10 

79 
54 
37 

.03 
49 
62 
50 

.12 
32 

74 
41 

.16 
44 
74 
40 

.11 
43 
78 
41 

.21 
45 
77 
46 

.04 

70 
52 

.05 
26 
67 
57 

.08 
28 

79 
55 

.12 

19 
87 
57 

.20 
42 
86 
61 

.25 
32 
82 
61 

.15 

50 
74 
62 

3.65 
1182 
72.0 
47.8 

ft    ft    ft 
CENTRAL            05 

BLAKtLY  MOUNTAIN  DAM 

EvAP 
WIND 

19 

25 

.13 
35 

.06 
23 

.06 
33 

67 

49 

ft 
40 

.11 

34 

.13 
29 

.03 
27 

.14 
35 

.16 
31 

.19 
37 

.08 
41 

.19 
55 

.11 
27 

70 

55 

.22 

57 

.06 
33 

.10 
26 

.16 

18 

.16 
20 

.17 
27 

.09 
37 

.10 
32 

.10 
22 

.16 

21 

.18 

31 

.25 
72 

3.89B 
1128 

EAST  CENTRAL        06 

STUTT&ART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.06 
39 
62 
37 

.15 

114 
66 
39 

.23 
160 
70 
42 

.05 
115 
66 
49 

.17 
152 
75 
61 

.17 
171 
73 

40 

ft 
133 

.10 
45 
59 
32 

.10 
26 
64 
39 

.29 

125 

70 
42 

.05 
158 
78 
53 

.18 
131 
83 
63 

.26 
126 
83 

63 

.24 
159 
83 
61 

.24 
140 
81 
59 

.18 
120 
66 
39 

.13 
24 

71 

40 

* 
118 

.29 

56 
59 
36 

.18 
124 
61 

39 

.04 
131 
>9 
46 

.15 
43 
71 
45 

.16 
16 

77 
46 

.22 

43 
78 
49 

.30 

107 
76 
52 

.13 
126 
72 
54 

.03 
32 

68 
59 

.09 
27 
76 
58 

.18 

18 
88 
60 

.26 
64 
88 
62 

.34 

175 
98 
59 

4.97 
3018 
73.1 
49.1 

•    •    * 
SOUTHWEST          07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.04 
19 

.20 
57 

.15 
79 

.11 
32 

.20 
22 

.36 
21 

ft 
13 

.14 
1 

.12 
3 

.15 
4 

.09 

7 

.15 

2 

.23 

11 

.26 
24 

.12 
11 

.29 
11 

.17 

2 

ft 
6 

.23 
2 

.20 
10 

.08 
10 

.18 

2 

.12 
9 

.20 

19 

.23 

50 

.02 

41 

.10 

7 

.15 
11 

.17 
11 

.21 
25 

.25 

69 

4.92 
591 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

17 
65 
37 

.13 

30 
66 
37 

.15 
39 
68 
49 

.06 
30 
69 
50 

.12 
33 
69 
51 

.12 

55 
76 
43 

ft 
22 

ft 
27 

.25 
19 
62 

34 

.10 
37 
67 
49 

.04 
28 

67 
51 

.12 
32 

80 
57 

.24 
28 
65 
61 

.17 
41 
82 
58 

.12 

40 
76 
60 

.10 
32 
72 
42 

•i'i 

70 
41 

.14 

50 
72 
37 

.10 
50 
5  5 
37 

.10 
40 

67 
46 

.05 
30 
68 
46 

.15 
29 
73 

53 

.14 
23 
74 
57 

.20 
23 
79 
53 

.15 
37 
75 
45 

.07 
48 
64 
52 

.07 
37 

55 

.15 
25 
81 

55 

.14 

19 
85 
56 

.24 
35 
85 
59 

.23 

69 
82 
60 

3.94B 
1047 
72.7 
49.3 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
GILBERT 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
DE5  ARC 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


GREATEST  I  DAY  PRECIPITATION 
HOPPER 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
2    STATIONS 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 


93 

DATE 

12 

-   2 

DATE 

07 

5.03 

.80 

3.60 

DATE 

06 

10.0 

10 

DATE 

07 

See  Relerence  Notes  Following  Station    Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


ARKANSAS 
MARCH  1967 


Day    oi  month 


9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22 


24   25   26   27   28   29   30   31 


NORTHWEST  01 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

GRAVETTE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

ROSERS 

NORTH  CENTRAL       02 
GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 

NORTHEAST  03 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

CORNING 

JONESBORO 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

#   «    » 
WEST  CENTRAL        04 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MENA 
OZARK 

WALDRON 

CENTRAL  05 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

EAST  CENTRAL        06 
BRINKLEY 


*    » 
SOUTHWEST 


SOUTH  CENTRAL       08 
PRESCOTT 

SOUTHEAST  09 

DUMAS 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EUUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNDi 


1.0    5.0 
1 


3       - 

.7 
1 


4.0 
1 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


o  1 


.THENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB  5  N 
BATESVlLLE  LIVE5TOC 
BATESVlLLE  L  A 
8EEBE 

BEECH  GROvE 
BEEDEVILLE 
BENTON 
BENT0NV1LLE  5 

3ERRYVILLE  4  N 
BIG  FORK 
BISMARCK  2  SE 
BLACK  ROCK 
BLAKELY  MOUNTA 
BLUE  MOUNTAIN 


6LUFI 


CIT 


BLYThEVILLE 
30NNERDALE 
BOONEVILLE  6 

BOONEVILLE  7 
BOONEVILLE  6 
BOONEVILLE 

KIN8URG    2 
80UGHTON 
BRANCH    4    NW 
BRANCH    3    SW 
8R1NKLEY 


BUROETTE 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  OAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLARKSVILLE  6 
CLINTON 

C0M8S  3  SE 

COMPTON 
CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLE' 
DAISY  1  E 
DAMASCUS 
DANVILLE 

DANVILLE  SCS 

OARDANELLE 
OE  OUEEN 
OERMOTT  3  NE 


FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FORDYCE 
FOREMAN 

forrest  city 
fort  smith  wb  airport 
fort  smith  water  plant 
:he  junction 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBER' 


jIL 


I  DAM 


GLENWOOD 
GRAVELLY  4  E 

VETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 

GREERS  FERRY 
GURDON 
HAMBURG 
HAROY 


JE5S1EV1LL! 

JONESBORO 
REISER 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 


GREENE 
JACKSON 
SALINE 
BENTON 


1321 02  IZARD 


1455 

04 

JOHNSON 

JOHNSON 

1*92 

02 

VAN  BURE 

157* 

01 

MADISON 

i tc; 

NEWTON 

OS 

FAULKNER 

1632 

1666 

03 
04 

CLAY 
POLK 

1730 

09 

ASHLEY 

1750 

05 

PULASKI 

1962 

09 

CH 

COT 

1968 

06 

IRIE 

1982 

2015 

07 

JO 

-.r.  50N 
*ARO 

2143 

T5 

DESHA 

i  -■  C  0 

(IB 

ON 

2355 

09 

CH 

I  COT 

2i^-b 

01 

CA 

3R0LL 

HEMPSTEAD 

WHITE 

SEARCY 


SEBASTIAN 
CLEBURNE 


BOONE 
BOONE 
POPE 


GARLAND 

CRAIGHEAD 

M1SSISSIPP 


93  03 
91  12 
91  21 

93  58 
91  22 
91  34 


90  38 

91  06 

92  37 


35  13 

93 

50 

3S  13 

93 

54 

35  09 

93 

55 

35  39 

92 

?fl 

33  52 

93 

35  21 

94 

35  16 

93 

59 

34  53 

91 

12 

35  52 

93 

30 

36  22 

92 

34 

3*  49 

69 

57 

34  57 

92 

04 

35  32 

93  25 

35  35 

92  28 

35  48 

93  48 

36  05 

93  18 

35  05 

92  28 

3*  22 

92 

75 

»» 

93 

24 

35  04 

93 

24 

35  13 

93 

09 

34  02 

?1 

33  33 

91 

73 

34  5E 

VI 

30 

35  31 
3?  55 
33  14 

36  19 
36  14 
36  16 
35  28 
3*  34 


34  31 
36  05 
33  02 


OBSERVATION 
TIME  AND 


„0| 


162 

6P 

252 

MID1 

135 

5P 

1465 

6P 

490 

55 

12  51 

MID 

1  27C 

5P 

264 

5P 

40C 

261 

5P 

447 

Mir 

793 

5P 

460 

8A 

260 
200 

bib 

5P 

547 

451 

125C 

5S 

1300 

518 

527 
210 

/A 

362 

115C 

6P 

137< 

MID 

555 

5P 

22 1 

7A 

375 

So 

730 

337 

71C 

'.P 

145: 

6( 

30( 

85- 

730 

232 
23C 

7? 

SWAIM 
GARNER 
HENDR  IX 


MOBflR' 

TILLMAN 

CLARENCE 


TOMMIE  D.  PEEBLES 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
DONNIE  BRYANT 
D.  C.  HENRY 
8.  6.  HAMMOND 
P.  M.  3RECKENRIDGE 
ETTA  C.  BURKS 
CENTERTON  STATE  HTCHRY 


U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONJ  SERVICE 

CLEO  E.  YANDELL 

MARY  C.  PEARSON 

EUNICE  INGERSOLL 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RICHARD  K.  WIES 

WILLIAM  R.  WYATT 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


AIT 


IGHT  CO 
JOE  V.  HAVENER 
OR.  IRVING  T.  BEACH 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  , 
EARL  9.  RIDDICK 

OTTO  OAVIS 
JONAH  LEE  SIMS 
BILL  JOHNSON 
WlNFRED  D.  POLK 
MARVIN  WALKER 
U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  C.  TIMMING 
FERNA  JONES  TEDDER 
WILLIAM  A.  BROWN 
JOSEPH  A.  MOUDY.  JR. 


THOMAS  F.  H1NSLEY 
TRAVIS  C.  KEAHEY 
U  S  FED  AVIATION  AGIN 
CITY  OF  EUDORA 


NIV 


■  AV1AUG 
'  OF 


S  FORESTRY 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  8UREA 
JAMES  L.  CRISTEE 
R.  L.  JOSE 

INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 

U  S  CORPS  OF  ENGI 
AUSTIN  L.  SWINDLE 
GEORGE  W.  ODGEN 


CORPS  OF 
E.  MCDOWELL 

;ES  S.  VAUGHAN 


FRIDAY 

SERVICE 
<LEY 
ENGINEERS 


MAMMOTH  SPRING 

MARKED  TREE 
MARSHALL 
MAUMEE 
MELBOURNE  5  WNW 


LWOOD  DAI 

T1CELLO 

TROSE 


MOUNT  MAGAZI 


PARTHENON 
PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  FAy 
PINE  RIOGE 
PINEY  GROVE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

PRESCOTT  SCS 

RATCLIFF  2  S 


S1L0AM  SPRINGS 
SPARKMAN  3  WSW 
STAMPS 


NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

HOT  SPRING 

FULTON 

LEE 

POINSETT 


LHOUN 
'NWAY 
iNTGOMERY 


RAWFOPD 

'IKE 

IACKSON 


JOHNSON 
GREENE 
LOGAN 


ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 


33  19 

93 

14 

33  20 

91 

n 

34  23 

92 

36  29 

91 

32 

34  44 

VO 

35  32 

90 

25 

35  bu 

97 

39 

36  03 

92 

39 

36  05 

91 

59 

34  35 

94 

15 

36  20 
36  20 
35  51 

35  34 
34  09 
34  00 

34  07 

35  38 


92  16 

90  26 
92  28 


92  23 
92  23 
92  05 


93  50 
91  17 
93  lr 


93  23 

92  51 

93  53 
93  49 
93  55 

93  53 

94  02 


34  23 

91 

08 

36  27 

90 

08 

36  23 

91 

50 

35  15 

VI 

45 

34  27 

92 

21 

35  39 

92 

36  11 

94 

33 

33  54 

92 

54 

33  27 

93 

29 

3?  57 

91 

47 

iu    42 

93 

31 

34  29 

91 

Xt 

34  28 

91 

lb 

35  18 

93 

■*9 

33  06 

93 

27 

33  27 

OC 

34  54 

06 

36  OS 

90 

33  36 

92 

04 

35  08 

90 

11 

36  19 

91 

52 

35  41 
34  57 

93 
93 

$7 

78 

35  14 

90 

36  13 

92 

41 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


ARKANS 

as  FORESTRY  COMM 

TflESSA 

ST.  CLAIR 

LITTLE 

ROCK  WATERWORKS 

MABEL 

L.  FORRESTER 

ETHEL 

■UMPHREY 

PIERCE 

A.  REEDER 

U  S  WE 

iTHER  BUREAU 

LITTLE 

ROCK  WATERWORKS 

LOLA  C 

JOHNSON 

JAMES 

C.  HODGES 

EARLE 

E.  GRAHAM 

IS  P  +  L  CO. 

RADIO 

STATION  KSOK 

john  y 

.  MCKEE 

HENRY 

:arlos  staton 

RADIO 

STATION  KPCA 

MINNIE 

HORT0N 

WHIT  DAVENPORT 

MRS.  - 

JANITA  COOPER 

R1CHAR 

0  W.  ST.  JOHN 

U  S  ENGINEERS 

RADIO 

STATION  KHBM 

rfER  AND  LIGHT  CO 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANSAS  FORESTRY  COMM 
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REFERENCE   NOTES 

ARKANSAS 
MARCH  1967 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS-   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 
wind  movement  in  miles    Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 

stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table. Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Tnese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  moans  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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77. 7M 
78.* 
79.3 
79. *M 

56.6 
53.  OM 
55.6 
55,2 
55.2 

67.6 
65.  *M 
67,0 
67.3 
67, 3M 

2.6 
5.3 

87 
86 
87 
87 
87 

5 

6 
16 
16 
17* 

** 
*2 
*2 
*3 
*3 

24 

28* 

24 

28* 

28 

48 
65 

50 
47 
*9 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

4.15 
3.53 

6.50 
4,19 
5.66 

-  1.57 

-  .44 

1.20 
1.05 
2.23 
1.25 
2.10 

23 
26 
23 
23 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

7 
7 
7 
7 
7 

3 

3 

5 
3 
4 

2 
1 
3 

2 
1 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

78.3 
77.* 

77. *M 
78. 5M 

57.8 
56.2 

55.* 
5*.5M 

68.1 
66.8 
66, *M 
66. 5M 

5.1 

87 
86 
8* 
87 

16 

6 
16* 

5 

*5 
*5 
*2 
*0 

25* 
25* 
28 
28 

39 
*7 
5* 
53 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

5.2* 
6.62 

5.17 

.22 

2.28 

3.34 
1.04 
1.20 

26 
26 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
7 

7 

5 

4 
3 
5 

1 
1 
1 
2 

DIVISION 

67.1 

*.9 

5.45 

.56 

.0 

•   •   » 

SOUTHWEST          07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

77.1 
78.0 
76.8 
76.2 
77.3 

56.8 
5*,* 
55.1 
5*. 6 
53.0 

67.0 
66.2 
66,0 
65.* 
65.2 

3.2 
5.0 

87 
86 
85 
85 
86 

3 

23* 
24* 
23* 
2* 

*0 
36 
** 
36 
38 

27 
27 

28* 

28 

27 

47 
47 
52 
65 
54 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

8.03 
7.00 
7.98 
6.54 
8.43 

2.38 
1.10 

2.10 
2.16 
1.95 
2.03 
2.52 

14 
14 
26 
14 
14 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
9 
9 
8 

LI 

7 
5 
5 
5 
6 

2 
2 
4 
2 
3 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

75.5 
79.3 
78.0 
77.8 

51.6 
58.0 
56.5 
59.2 

63.6 
68.7 
67.3 
68.5 

*.2 
*.6 

8* 
86 
90 
87 

24* 
23* 

6 
23* 

36 
*2 

*1 
** 

27 
27 

27 

82 
27 
*9 
*1 

0 
0 

l 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

8.96 

10.84 

*,** 

5.58 

5.82 
.28 

2.48 
3.25 
2.04 
2.06 

26* 
26 
22 
13 

.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 

11 

10 
5 

7 

5 
7 
2 
3 

2 

4 
2 
2 

DIVISION 

66.* 

3.7 

7.53 

2.03 

.0 

ft    ft    ft 
SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

78.3 
81.  5M 
78.7 
80.3 
80.3 

55.9 
57,9 
57.0 
57.2 
56.9 

67.1 
69. 7M 
67.9 
68.8 
68.6 

5.8 
3.* 

3.8 

86 

90 
87 
89 
87 

3 

16 
16 
16 
16* 

*3 
*2 
*3 
*3 
*1 

28 
28 
27 
28 
27 

*5 
21 
** 
33 

33 

0 

1 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6.90 
4.16 
3.29 
5.04 
4.89 

1.22 
•   .94 

-  2.18 

-  .63 

1.24 

1.53 
1.40 
3.16 

23 
21 
25 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

3 

10 

5 

3 

2 
5 
2 

2 
2 

1 
1 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  6 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSM 
WARREN 

80.  6M 
78.7 
78. 3M 
79,9 

56.8 
57.3 
55. 9M 
55.9 

68. 7M 
68.0 
67. 1M 
67,9 

3.9 
3.2 

89 
87 
86 
87 

16 
15 
23 
16 

42 

** 
*3 
*2 

28 
27 

28* 
28 

35 

37 
** 
3* 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.64 
8.36 
6.75 
5.82 

3.00 

2.21 

2.00 
4.06 
1.75 

14 
25 
26 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

10 

6 

8 

2 
6 
3 
4 

2 

3 

2 
3 

DIVISION 

68.2 

*.l 

5.54 

.12 

.0 

«   *    ft 

SOUTHEAST          09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 

80.9 
80.2 
80.* 
82. 2M 

57.5 
55.6 
57.2 
58,  8M 

69.2 
67.9 
68.8 
70. 5M 

5.* 

5.0 

87 
87 
87 
90 

26, 
8* 
16* 
26 

*2 
*2 
*5 
*7 

28 

28 
28 
28 

28 
31 

31 
17 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

3.80 
4.91 
4.71 
2.95 

-  1.51 

-  .29 

1.85 
1.70 
1.38 
1.75 

14 
14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
7 
8 
3 

2 

4 
3 
2 

2 

1 

2 
1 

MONT  I CELLO 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  *  ENE 

81.2 
78.0 
79. 3M 
78.8 
79. 6M 

58.3 
58.3 
57.* 
56.* 
56.  *M 

69.8 
68.2 
68.  *M 
67,6 
68. OM 

5.3 

*.5 

90 
88 
87 
88 
88 

17 
6 
6 
6 

16 

46 

47 
45 
45 
39 

24 

28* 

28 

28 

28 

15 
*1 
31 
*2 
*3 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,48 
4.76 
2.60 
3.17 
5.11 

-   .88 
.  2.39 

2.43 
2.17 
1.70 
1.15 
2.02 

26 
25 
14 
14 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
5 

7 

3 

3 

1 
2 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

DIVISION 

68,7 

*.9 

4.05 

-  1.01 

.0 

See  Reference  Noies  Following  Station  Index 
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ARKANSAS 


APRIL      1967 


SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


For  most  of  Arkansas,  April  started  off  dry  and 
warm.  Spring  bloom  and  early  foliage  was  con- 
sidered to  be  1  to  2  weeks  earlier  than  usual.  Much 
of  the  State  had  received  only  50  percent  of  its 
normal  rainfall  for  the  first  3  months  of  the  year 
1967.  At  the  end  of  the  second  week  of  April, 
however,  cold  and  rain  completely  reversed 
the   normal   transition  from  winter  to  summer. 

By  the  end  of  April,  it  was  considered  that, 
agriculturally  at  least,  spring  was  almost  2 
weeks   behind  schedule.    From  the  13th  through 


the  30th  a  total  of  5  tornadoes,  26  windstorms, 
5  hailstorms,  and  8  funnels  aloft  had  been 
observed.  Locally  heavy  rains  and  considerable 
flooding  took  place  along  the  Ouachita  and  tri- 
butaries in  the  southwest  of  the  State.  Some 
rainfall  totals  exceeded  their  April  normals  by 
almost  100  percent  in  these  southwestern  counties 
of  Arkansas. 

Together  with  the  cool,  cloudy,  and  rainy  weather, 
daytime  temperatures  in  the  sixties  and  seventies 
marked  the  last  half  of  April. 

R.  O.  Reinhold 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas   72202 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


11       12       13       14 


15 


17       18       19      20      21       22   I  23   I  24       25   |  26   !   27      28 


NORTHWEST  0 

BENTONVILLE  5  WSW 
BERRYV1LLE  4  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 
FAYET'TEVILLE  FAA  AP 

FAVETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON  2  NNE 
OOtLL  3  N 


NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 


WEST  CENTRAL        04 

ABBOTT 

ALY 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  / 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  4  E 
GREENWOOD 
HECTOR 

MENA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUB1ACO 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

APLIN  1  W 

BENTON 

BISMARCK  2  SE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNERDALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT/ 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 


4.22 
3.47 
5.66 

6.70 


4.41 
5.26 
3.72 


BATESVILLE   LIVESTOCK 

4.07 

BATESV1LLE   L    AND 

D    1 

3.60 

BEECH    GROVE 

3.89 

BEEDEVILLE 

. 

BLACK    ROCK 

3.39 

BLYTHEVILLE 

3.43 

BURDETTE 

3.42 

CORNING 

3.86 

GEORGETOWN 

4.11 

JONESBORO 

4.12 

KE1SER 

4.1C 

LAKE    CITY 

5.2( 

MARKED    TREE 

4.96 

NEWPORT 

3.81 

OSCEOLA 

3.97 

PARAGOULD   RADIO 

(DRS 

4.4C 

POCAHONTAS    1 

4.22 

SAINT    FRANCIS 

4.34 

6.75 
6.71 
8.54 
5.49 


5.71 
6.98 

4.91 

6.45 

9.16 

6.03 

7.12 

6.54 

7.86 

9.06 

6.45 

5.70 

5.64 

5.16 

4.85 

6.27 

. 

4.80 

5.30 

5.69 

5.26 

5. 59 

6.16 

5.61 

6.89 

6.37 

7.58 

7.61 

4.26 

6.31 

6.23 

.11   .08   .31 


.13   .02   .04 


1.23 
1.17 
.47 
1.09 
1.11 


.98 

1.01 
'.15 

1.17 


1.44 
.04  .32 
.15  1.18 


1.00 
1.41 
1.32 
1.13 


.53 

•  74 
.70 


2.34 

.28 

•  54    1 

.51 

1.87 

.16 

T 

.15    2 

.09 

1.04 

.53 

.03 

.21    1 

.13 

2.09 

.14 

.23    1 

■  33 

2.23 

.31 

.36    1 

.12 

1.69 

.38 

.40 

.01 

1.03 

1.15 

.01 

.16    2 

.34 

1.35 

•  14 

.10    1 

.83 

1.85 

.12 

.06    1 

.8? 

1.31 

.05 

.48    1 

.44 

•  56 

T 

1.06 

1.47 

1.90 

.03 

.78    1 

.37 

1.15 

.30 

.07    1 

.■.8 

2.03 

1.04    1 

.63 

3.70 

.<.o 

1.91 

• 

.75 

* 

.60 

1.54 

.16 

.60 

.38 

1.73 

•  10 

1.90 

2.81 

.06 

.46 

.46 

2.10 

.50 

.24 

.58 

1.57 

.09 

.69 

.53 

1.13 
.13  .99 
.05  1.25 


1.22 

.21 

.03 

•  02 

.75 

.62 

.28 

.^e 

1.24 

.38 

.02 

.05    1 

.00 

T 

.93 

•  26 

T 

.01 

.75 

.91 

.01 

T 

1.41 

.05 

.01 

1.30 

.12 

.021 

1 

.35 

•  87 

1.10 

.14 

.23 

.88 

.75 

T 

.85 

.OB 

T 

1.02 

.75 

•  76 

T 

1.01 

.06 

1.20 

.22 

•  03    1 

.  15 

* 

.86 

.05    1 

.50 

Sep  re 

tetenc 

noies  tallowing 

Station 

,„„„ 

-    40 

- 

1.31 
1.54 
.20 


•  24 

.01 


.04 

.69 

.04 

.03 

.40 

.77 

.03 

.39 

.06    2 

.28 

.37 

.57 

.10    1 

.2* 

.03    1 

.55 

.03    1 

.59 

.27 

.57 

.08    1 

.62 

.37 

.67 

.25 

.65 

.61 

T 

.60 

.35 

.45 

1.25 

.52 

T 

.09 

.69 

1.17 

.03 

.87 

.49 

50 

2.20 

14 

1.40 

04 

.59 

1.25 

.0- 

04 

1.09 

14 

1.00 

1.44 

.05 

.22  1.22   .01 


.43  .02 
.74  .14 
.14  1.21 
.33   .90 


.14   .45   .02 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


OWENSVlLLE 
PERRY 

REMMEL  DAM 
SHERIO*N  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MADISON 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTG*RT  9  ESE 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  1  E 
DE  QUEEN 
DIERKS 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 

LANGLEY 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE  3  E 

ODEN  2  W 

OKAY 

PINE  RIDGE 

5TAMP5 

STORY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   / 


SOUTH  CENTRAL       08 

AMITY  3  NE 
ARKADELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 


SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITY 
CR05SETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
OUMAS 
EUDORA 

HAMBURG 
MONTICELLO 
PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  FAA 
PORTLAND 


5.02 
4,79 


Day  of  Month 


5.66 
5.24 
6.62 


7.30 
7.91 
6.74 
8.29 

7.40 

7.26 

6.5 

8.43 

8.96 

6.4 
8.59 
5.44 
10.84 
4.90 

4.44 


6.22 
6.90 
5.24 
7.00 


1.16 
.66 
.58 


13       14       15 


.05 

T 

.80 

.06 

.75 

•  69 

T 

■  56 

.09 

.53 

•  10 

.82 

.50 

.23 

.50 

.10 

2 

00 

7 

2 

48 

.12 

2 

10 

.06 

2 

It. 

.57 

1 

7  8 

.27 

2 

02 

.17 

1 

21 

.10 

2 

38 

.15 

2 

19 

.35 

2 

60 

■  09 

2 

24 

.0* 

2 

03 

.14 

2 

52 

.20      .15      .07 


.13      .01      .02 


T 

.03 

.89 

.08  2 

.21 

.0? 

.14 

.99 

.30 

1.30 

.02 

.09 

T    1 

.04 

.04   1 

.  14 

T 

.32  1 

.75 

1*71 

.15    1.02     1.85 

.30    1.70 

•31     1.38 

•58    1.75 


•72    1.85 


.*H 


1.70 
1.15 


.05 
•  02 

.01 


•  24 

.48 

.52      .42 

•  19 


3 

.30 

0 

.34 

* 

.40 

.70 

4 

.37 

2 

.02 

2 

.39 

2 

,27 

19      20      21 


.55      .62 

.12    3.05 

1.90 


.15      .13      .02 


.70    1.18      T 


.20      .58      .03 


.22  .86 
.14  1.08 
.89    2.10 


.12 

.85 

T 

.58 

•  02 

.60 

.13 

.60 

7 

.25 

.73 

.46 

.95 

.20 

1.05 

2.82 
.76 
3.38 


.29    1.18      T 


FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 


3.3 
2.7 
5.7 


9.1 
10.1 
11.1 


f  "?1 

a    1 


Relative    humidity   averages 
percent    


CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID     6  AM    NOON    6  P" 


Number  ol  day»  with  precipitation 


S3: 
b  i ' 

.    O    3 


7.2 
7.1 
7.4 


See  Relerence  Notes  Following  Slallon  Index 
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All 

,Y 

T] 

lM 

Pt 

\R1 

HI 

UK 

ES 

ARKANSAS 
APRIL 

1967 

Station 

Day  Of  Month 

o 
01 

1  * 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 
< 

ft      ft      » 
NORTHWEST           01 

BENTONVILLE  5  WSW 

MAX 
MIN 

7* 

63 

75 
59 

73 
59 

78 
49 

82 
63 

82 
65 

78 
52 

78 
58 

76 
65 

75 

55 

72 

51 

70 
56 

68 
54 

75 
52 

80 
50 

80 
63 

76 
51 

70 
42 

67 
48 

70 
54 

75 
61 

72 

43 

77 
52 

65 

35 

64 
45 

57 

47 

66 

40 

65 

39 

72 
53 

75       72.9 
64       52.9 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

78 
60 

80 
63 

76 
53 

82 
46 

85 
67 

88 

70 

80 
52 

80 
60 

79 
57 

75 
53 

70 
47 

62 

54 

67 

54 

84 
51 

60 
50 

84 
64 

60 
53 

69 
42 

67 

48 

73 
54 

75 
56 

69 
43 

77 
42 

61 
34 

60 
35 

55 

46 

63 
39 

69 
42 

70 
51 

77       73.8 
64       51.7 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

75 
51 

78 
59 

75 

56 

79 
53 

84 
6* 

85 
68 

77 
57 

78 
63 

74 
61 

63 
56 

73 
52 

69 
57 

69 

54 

77 
51 

81 
46 

82 

67 

71 
50 

69 
44 

70 

46 

70 
57 

73 
57 

73 

48 

79 
40 

67 

38 

58 
46 

62 
46 

68 

41 

66 
36 

68 

53 

74       72.9 
65       53.1 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

75 
64 

77 
62 

75 
60 

79 
46 

84 
60 

84 
62 

79 
55 

80 
60 

76 
60 

74 

55 

73 
52 

72 
56 

70 
55 

75 
54 

80 
49 

60 
66 

77 
53 

68 
44 

69 
48 

70 
53 

73 

64 

71 

45 

77 
54 

66 
35 

65 
45 

65 
48 

66 

41 

66 
43 

70 
55 

76     1  73.7 
65     I  53.7 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

76 
64 

76 
60 

72 

57 

8  0 
49 

83 
62 

85 
66 

76 
53 

76 
59 

76 
65 

72 
54 

73 
51 

6, 
56 

68 

54 

76 
52 

82 
48 

el 

65 

72 
50 

70 
41 

66 

46 

70 
53 

75 
61 

72 

45 

78 
50 

65 
35 

61 

45 

56 

46 

66 
40 

67 

41 

72 
52 

75       73,0 
67       53.0 

HARRISON 

MAX 
MIN 

80 

62 

80 
56 

75 
55 

80 
41 

90 
60 

85 

70 

81 
52 

79 
57 

82 
66 

73 

55 

70 
50 

65 
54 

70 

60 

88 
51 

83 
46 

85 
60 

77 
51 

70 
42 

70 
46 

77 
54 

72 
62 

72 

42 

78 
52 

70 
36 

65 
42 

60 
47 

64 
41 

70 

39 

75 
53 

78       75.5 
65       52.2 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 

62 

78 
59 

68 

50 

80 

45 

86 

63 

89 
68 

75 
54 

78 
56 

80 
60 

60 
53 

69 
52 

65 
52 

68 
57 

78 
52 

82 
50 

84 
64 

69 

49 

69 
46 

68 
48 

75 
53 

71 
56 

73 
45 

78 
38 

61 
35 

54 
42 

55 

44 

63 

40 

69 
40 

68 

51 

75       72.2 
64       51.6 

HUNTSvILLE 

MAX 
MIN 

76 

60 

80 
59 

75 

55 

81 
50 

86 
6* 

87 
67 

77 
53 

80 

61 

76 
69 

70 

5  3 

72 

50 

63 
55 

68 

56 

78 
51 

84 
46 

83 

54 

71 

46 

71 

44 

73 
45 

75 

56 

73 
59 

74 
42 

79 

54 

66 
36 

57 
43 

64 
49 

64 
40 

68 

40 

68 
53 

77       73.9 
63       52.4 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

83 

64 

61 
61 

77 

51 

84 
45 

89 
63 

89 
69 

85 
59 

87 
55 

83 
66 

77 
55 

73 
50 

69 
52 

70 

60 

80 
55 

85 
48 

87 
62 

63 
57 

72 
42 

74 

48 

77 
53 

75 
61 

74 
43 

70 
49 

64 
37 

63 

44 

54 

51 

66 
39 

71 
39 

69 
51 

80     ■  76.4 
66     i  53.2 

ROGERS 

MAX 
MIN 

78 
61 

78 

60 

75 
58 

78 
48 

83 
63 

84 
65 

80 
55 

82 

60 

79 

64 

74 

54 

75 
52 

70 
55 

68 
54 

77 
53 

82 
52 

79 

64 

77 
52 

70 
44 

67 
50 

70 
54 

74 
60 

72 

45 

70 
50 

65 
35 

56 

41 

60 
45 

63 
40 

65 
41 

70 
50 

75 
64 

73.2 
53.0 

SILOAM  SPRINGS 

ft      ft      ft 

MAX 
MIN 

75 

64 

79 
61 

79 
59 

82 
51 

86 
63 

86 
66 

77 

55 

83 
58 

79 
65 

72 

55 

76 
53 

66 
57 

68 
56 

79 
52 

84 
50 

83 
63 

75 
52 

70 
43 

66 
51 

70 
61 

78 
58 

72 

46 

80 
50 

68 
37 

62 
45 

58 
48 

67 
40 

69 
41 

74 
54 

77 
65 

74.7 

54.0 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

MAX 
MIN 

85 
60 

85 
52 

80 
55 

85 
45 

90 
68 

90 
67 

63 
58 

82 

56 

84 
65 

73 

58 

72 
46 

68 
52 

77 

64 

83 
55 

86 
45 

67 
63 

85 
60 

72 
41 

78 
45 

78 
49 

77 
62 

77 

42 

70 
51 

65 

40 

57 
45 

61 
52 

67 
42 

72 
37 

69 
48 

73       77.0 
68       53.0 

EVENING  SHADE  1  NE 

MAX 
MIN 

83 
56 

84 
52 

81 
53 

8] 
49 

87 
50 

87 
65 

86 
58 

81 
54 

82 
65 

76 
57 

68 
45 

69 
45 

77 

60 

82 
59 

85 
46 

86 
64 

85 

62 

74 
44 

73 
45 

82 

46 

77 
57 

77 
50 

73 
51 

65 
40 

57 
42 

62 

50 

64 
40 

68 
34 

69 

44 

74     j  76.5 
64       51,6 

GILBERT 

MAX 
MIN 

82 
57 

82 
51 

79 
51 

84 
41 

88 
63 

90 
68 

84 
52 

82 

56 

82 
69 

72 
57 

70 
50 

69 
50 

72 
61 

81 
49 

85 
43 

85 
61 

80 
58 

72 

40 

71 

44 

78 
47 

71 
61 

74 
46 

79 
53 

76 
38 

60 
42 

60 
52 

66 
43 

70 
35 

69 
45 

69 

67 

76.1 
51.7 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 
MIN 

80 
62 

82 
61 

8  3 
54 

77 

45 

80 
47 

83 
63 

82 
62 

79 
54 

80 
56 

78 
62 

68 
52 

67 
48 

72 
55 

76 
59 

82 
48 

62 
54 

85 
59 

78 
52 

74 
49 

70 
50 

77 
54 

73 
52 

76 
53 

73 

40 

59 
41 

61 
43 

70 
44 

63 
39 

69 

46 

71 
52 

75.0 
51.9 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

83 
57 

82 
49 

81 
50 

79 

47 

87 
55 

85 
68 

83 
57 

76 
53 

84 
66 

76 
54 

69 
43 

66 
50 

75 
64 

80 

60 

89 
45 

84 
64 

80 
62 

71 

40 

71 

44 

74 
49 

78 
59 

76 

46 

72 

49 

60 
37 

55 

43 

58 

49 

64 
41 

66 
35 

67 

47 

71 
64 

74.6 
51.6 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

82 
62 

82 

60 

74 
59 

81 
43 

86 
57 

85 
67 

80 
54 

80 
57 

60 
67 

72 

57 

71 
47 

64 
54 

71 
54 

80 
60 

83 
48 

84 

67 

84 
58 

74 
45 

70 
47 

76 
56 

74 
68 

76 
46 

77 
53 

68 
39 

5'9 

43 

59 
50 

66 
43 

68 
41 

67 
52 

75 
65 

74.9 

54.0 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

75 

62 

82 
56 

8  0 
56 

85 
47 

81 
49 

87 
65 

86 
55 

77 
55 

80 
56 

83 

58 

59 
48 

70 
50 

69 
54 

72 
55 

80 
50 

84 
52 

84 
60 

72 

48 

72 
46 

71 
50 

75 
55 

75 
46 

75 
48 

69 

37 

60 
38 

53 

44 

56 
38 

65 
41 

69 
46 

69 
54 

73.8 

50.6 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

75 

59 

81 
53 

81 

56 

83 
47 

82 
51 

87 
65 

86 
54 

76 
54 

78 
55 

82 
58 

59 

49 

70 
52 

69 
54 

73 
54 

80 
46 

84 
54 

85 

59 

72 
45 

73 

47 

70 
50 

75 
56 

75 

44 

75 
49 

69 
38 

61 
39 

54 

44 

59 
38 

65 
37 

70 
48 

69 

54 

73.9 

50.3 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

MIN 

60 
64 

82 
60 

77 
55 

79 

45 

84 
66 

83 
65 

80 
59 

81 
56 

84 
64 

70 
58 

68 
48 

71 

51 

74 
60 

81 
60 

82 
50 

84 
66 

78 

61 

74 
47 

73 
47 

76 
52 

72 
65 

76 
51 

74 
52 

65 
38 

54 
43 

61 

50 

66 
41 

70 
37 

68 
50 

73 

65 

74,7 
54.2 

YELLVILLE 

*      »      « 

MAX 
MIN 

83 
55 

83 

49 

79 
52 

83 
41 

89 
56 

89 
66 

81 
51 

81 
56 

83 
65 

71 

55 

70 
51 

67 
52 

72 
62 

81 
49 

85 
44 

66 
56 

80 
57 

72 

40 

72 

45 

77 
47 

76 
59 

74 

46 

79 
50 

67 
39 

59 
44 

56 
50 

65 
41 

71 

34 

70 
46 

78 
68 

76.0 
50.9 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

MAX 
MIN 

82 
61 

84 
55 

80 
53 

81 
46 

87 
59 

86 
65 

81 

60 

84 
55 

85 
65 

75 

57 

67 
50 

79 

48 

81 

60 

84 
61 

85 
65 

78 

64 

72 

47 

70 

45 

76 
50 

78 
64 

79 
54 

67 
53 

65 

41 

56 
43 

69 
52 

63 
44 

69 
39 

71 
50 

75 
64 

76.2 
54.1 

BALD  KNOB  5  N 

MAX 
MIN 

79 
60 

81 
58 

79 
57 

77 

47 

82 
61 

82 
63 

76 
62 

80 
55 

79 
60 

73 

56 

64 
51 

72 
53 

76 
65 

79 
60 

79 
63 

82 
65 

80 
63 

78 
53 

68 
46 

77 
55 

74 
65 

75 
56 

76 
53 

74 
41 

53 
39 

68 
51 

60 
44 

68 

46 

69 

47 

75 
65 

74.5 
55.5 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

Bl 

65 

83 
56 

74 
51 

81 
45 

85 
64 

85 
65 

79 
62 

81 
52 

81 
64 

73 

57 

68 
47 

69 
45 

75 
61 

80 
60 

85 

60 

85 
65 

77 
61 

73 
46 

72 

44 

76 
49 

75 
51 

78 
56 

76 
52 

67 
38 

58 
41 

63 
50 

65 
41 

70 
35 

71 
46 

73 

65 

75.3 
53.1 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

MAX 
MIN 

82 

65 

85 
S3 

S4 
51 

82 
45 

87 
58 

85 
67 

83 
62 

84 
53 

83 
67 

75 
60 

68 

46 

73 
45 

79 
62 

83 
59 

86 

59 

86 
62 

85 
63 

77 
46 

73 
44 

78 
46 

76 
62 

80 
53 

77 
53 

71 
40 

57 
41 

64 
51 

64 
44 

72 
35 

73 

41 

76 
66 

77.7 
53.4 

BEEDEVILLE 

MAX 
MIN 

82 

54 

82 
54 

8  2 
56 

80 
46 

86 
54 

80 
62 

80 
61 

84 
55 

80 

57 

72 

59 

67 
53 

79 

48 

82 
60 

72 

60 

82 
61 

82 

64 

80 
62 

77 
55 

71 

51 

78 
46 

77 
66 

76 
56 

76 
59 

65 

43 

57 
44 

72 
51 

64 

45 

69 
41 

72 

40 

77 
42 

76.2 

53.6 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

81 
57 

82 
55 

79 
56 

81 
47 

87 
58 

85 
65 

82 
58 

81 
52 

85 
64 

81 

59 

69 

48 

79 
49 

82 
64 

79 
61 

64 
62 

85 
63 

84 
65 

71 
49 

74 
46 

79 
54 

80 
64 

79 
58 

77 
51 

73 
42 

61 

42 

70 
47 

64 
44 

72 
43 

74 

49 

78 
63 

77.9 
54.5 

CORNING 

MAX 
MIN 

83 
63 

83 
56 

77 

50 

80 
43 

88 

54 

86 

64 

82 
57 

80 

49 

84 
61 

74 
54 

69 
45 

66 
46 

81 
59 

80 
59 

84 
59 

64 
62 

82 

64 

73 
45 

71 

43 

77 
50 

79 
56 

78 
50 

72 
49 

59 
39 

65 
43 

62 
51 

66 
46 

70 
38 

71 
48 

75 
62 

76.1 
52.2 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

81 

62 

83 
61 

81 
55 

78 

48 

85 
64 

85 

65 

81 
61 

81 
54 

82 
65 

75 

58 

65 
50 

73 
50 

81 

60 

80 

61 

85 

65 

84 
65 

83 
65 

75 
52 

68 
47 

79 
52 

76 
65 

77 

58 

74 
52 

68 
42 

57 

45 

68 
52 

61 

45 

62 
43 

63 

45 

67 

44 

75.3 

55.0 

KEISER 

MAX 
MIN 

81 
54 

82 
5* 

83 
58 

73 
48 

81 
53 

88 
64 

86 
59 

74 
55 

82 
58 

87 

63 

65 

50 

67 
49 

79 
57 

83 
61 

77 
62 

82 
63 

86 
65 

79 
49 

69 

44 

72 
50 

81 
55 

81 
58 

77 
52 

75 

42 

55 
43 

64 
45 

70 
45 

61 
41 

69 

47 

72 
61 

76.0 
53.5 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

79 

55 

81 

57 

77 
54 

79 
47 

85 
62 

84 
65 

83 
61 

82 

56 

85 
62 

78 
60 

66 

52 

79 
48 

83 
58 

81 
61 

81 

62 

85 

64 

81 
65 

76 
52 

72 
47 

80 
50 

78 
65 

78 
59 

77 
53 

71 

43 

58 

44 

70 
51 

63 
46 

70 
40 

72 
49 

78 
55 

77.1 
54.6 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

82 
62 

8* 
59 

76 
58 

81 

48 

86 
63 

85 
65 

80 
63 

83 
56 

82 
66 

75 

59 

66 
52 

76 
49 

80 
62 

81 
61 

81 

63 

65 
65 

81 
64 

71 
52 

70 
48 

79 
52 

77 
65 

78 
56 

75 
53 

69 
43 

56 
45 

69 
52 

58 
45 

69 
42 

72 

51 

78 
65 

76.2 
56.1 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

81 
57 

82 
53 

80 
54 

79 

38 

86 
59 

82 

64 

81 
60 

81 
53 

84 
52 

80 
56 

65 

48 

74 
49 

79 
63 

80 
60 

83 
63 

85 
59 

82 
63 

77 
49 

71 

46 

79 
53 

78 
64 

77 

56 

77 
51 

62 
37 

59 
45 

67 
52 

62 
44 

69 

41 

71 
50 

77 

47 

76.3 
52.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL 


Station 


POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

*     *     # 
WEST  CENTRAL        0* 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARK5VILLE 
DAROANELLE 
DEVILS  KNOB 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
HECTOR 
MENA 
OZARK 
PARIS 

RUSSELLVILLE  *  N 
SUBIACO 
NALDRON 
WHITE  ROCK 

»     •     » 
CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 
GREENBRIER 
HOT  SPRINGS  1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
MALVERN 
MORRlLTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

•     #     ■ 
EAST  CENTRAL        06 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


81   82 
99   56 


82   67 
56   49 


75   83 
63   61 


86   86 
62   60 


8*   8* 
6*   65 


84   8* 
61   54 


82   86 
65   58 


78   81 
66   57 


83   82 
53   53 


7?   81 
63   61 


85 
59 


85 
64 


82   84 
60   59 


84   84 
62   57 


81   83 
61   51 


79   80 
59   60 


82   84 
65   53 


83   85 
65   55 


84   84 
62   61 


82   84 
60   55 


81   83 
61   54 


83   82 
60   51 


80   87 
62   59 


81   82 
65   58 


85   82 
62   54 


83   85 
60   58 


79   85   85 
41   51   60 


80   83   89 

47   60   64 


79   86 
45   58 


87   89 
52   60 


85   85 
53   63 


82   82 
59   60 


86   86 
56   69 


85   85 
50   57 


79   81 
56   56 


81   81 
59   64 


85   88 
55   60 


87   89 
56   68 


86   87 
48   59 


87   88 
63   68 


85   87 
62   67 


81   81 
58   60 


82 
50 


82   84 
48-  51 


81   78   83 
60   52   64 


83 

50   60 


88   81 
63   59 


82   88 
66   61 


80   83 
64   60 


81   83 
64   59 


74   77 
52   55 


80   84 
62   61 


80   82 
61   59 


81   81 
56   55 


79   82 
62   61 


79   84 
63   62 


80   85 
62   58 


81   84 
61   54 


81   83 
62   59 


82   84 
62   59 


77   77 
54   55 


84   76 
60   56 


81   81 

54   55 


80   84 
55   54 


83   81 
58   54 


83   78 
57   56 


86   83 
60   62 


86   79 
50   58 


85 
54 


85 
55 


74   66   67 
60   48   47 


72   68 
58   58 


72 
52 


69 

56 


67   67 
55   55 


72   67 
59   59 


72   67 
58   57 


67   69 
54   57 


70   72 
97   52 


72   76 
55   58 


70 

55 


77   80   82 
63   61   63 


82   82 
61 


72   71   84 
56   55   49 


72   83   89 
56   53   49 


16   17   18 


83   79   73 
62   63 


71   81 
57   53 


71   82 
57   55 


63   75   80 


55   50   52 


70 
55 

78 
49 

64 
46 

68 

54 

81 
53 

83 
47 

70 
59 

77 
51 

79 
52 

71 
60 

80 
51 

85 
51 

72 

56 

82 
50 

86 
49 

72 
55 

84 

54 

85 
40 

72 

56 

82 
54 

68 
52 

72 

55 

82 
53 

87 
48 

62 
51 

72 
48 

72 
61 

82 
59 

85 
52 

75 

59 

81 
59 

83 
50 

74 
60 

72 
57 

83 

50 

77 

60 

82 

56 

84 
52 

7B 
61 

84 
60 

65 
59 

79 

63 

83 

60 

84 
58 

76 
61 

83 
60 

86 
51 

73   82 
56   49 


84 
59 


83   83 
58   60 


6  2 
64 


87   86 
61   60 


86   80 
63   60 


86   81 
64   60 


85   81 
62   62 


81   75 
63   53 


86   79 
62   58 


85   78 
62   52 


83   78 
61   59 


85   81 

65   60 


88   81 

60   60 


87   87 
54   57 


87   79 
59   50 


84   84 
65   59 


80   73 
59   93 


64 
61 


85   82 
65   60 


85 
62 


83 

60 


86   79 
69   58 


86   83 
64   63 


87   83 
66   62 


81 
63 


83 
63 


70   75   77 

49   90   62 


77 
51 


75 
58 


70   79 
54   62 


71   65 
51   58 


70   69 
56   64 


72   73 
58   59 


75   75 
56   60 


73 
51 


76   74 
53   57 


77   74 
51   65 


78   72 
57   65 


82   75 
49   62 


79   76 
53   63 


80   75 
50   65 


78   74 
55   64 


71   82 

50   50 


77   71   61 
51   49   40 


64 
48 


52   57   40 


77   83 
53   45 


81 

56 


76   84 
59   99 


78   81 
49   90 


76   81 
90  95 


78   79 
47   93 


77   80 
92   95 


78   85 
57   58 


73   7* 
51   51 


83   83 
54   40 


83   80 
56   41 


77   85 
57   43 


83   82 
54   42 


81   7* 

54   40 


84   81 
56   41 


85   79 
54   39 


83   59 
57   44 


84   83 
58   43 


83   79 
53   41 


76   83 
54   40 


82   76 

98   40 


83   78 
96   42 


82   80 
60   47 


73   81 

58   44 


57   62   62 
42   51   44 


57   66 
45   49 


62   65 
46   39 


65   68 
53   37 


60   67   67 
46   53   42 


59   61 
46   33 


64   67 
46   38 


66   66 
48   42 


66   66 
52   39 


64   66 
45   48 


57   71 
45   53 


55   72 

44   53 


58   79 

43   54 


28   29   30   31 


65   67 
92   41 


67   67 
93   38 


59   79   64 
*T   52   *6 


98   77 

44   54 


71 

54 


65 

45 


68   69   74 
37   45   62 


69   71 
41   90 


65   68 
41   47 


69   72 
47   55 


71  71  78 

42  54  68 

68  69  76 

43  54  67 

70  68  76 

41  50  67 


68   73   78 

45   56   63 


67   67   75 
40   56   63 


68   67   79 
38   90   64 


60   67 
42   46 


72   77 
55   63 


69   72 
41   52 


69   69   75 
37   48   62 


73 

48 


75 

48 


68   75 
53   67 


35   44   67 


46   52   66 


78   79 
43   65 


76   75 
45   66 


72 
55 


75 
69 


40   47   66 


70 
49 


See  Reference  Notes  Following  Station  bide: 
-   43    - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL 


Station 

Day 

Of  Month 

■ 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

> 
< 

CABOT  *  SW 

MAX 
MIN 

80 
62 

83 

55 

84 
55 

79 

47 

83 
59 

83 
64 

76 

63 

83 
56 

79 
62 

72 
62 

68 
55 

77 

53 

76 

61 

82 
61 

81 
55 

86 
66 

78 
64 

73 
54 

69 
51 

78 

54 

74 
65 

75 

54 

81 
53 

75 
41 

56 
45 

74 
54 

61 
45 

69 
44 

72 
48 

75 
65 

76.1 
55.8 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

82 

58 

83 

60 

82 
58 

83 
48 

86 
63 

85 
64 

84 
65 

85 
56 

83 
62 

80 
67 

70 
54 

82 
52 

82 
65 

83 
60 

82 
65 

85 
67 

86 
67 

80 
55 

71 

47 

82 
51 

79 
63 

76 
60 

61 
54 

75 
45 

57 

44 

76 
51 

67 

46 

71 

44 

73 

47 

79 
67 

79.1 
56.9 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

81 
57 

84 
58 

83 
58 

82 
50 

86 
61 

85 
66 

82 
56 

85 
52 

85 

78 

62 

69 
55 

81 
55 

81 

62 

86 
63 

84 
67 

87 
71 

85 

61 

76 
56 

71 
52 

61 
58 

81 
70 

77 
59 

82 

57 

82 
45 

57 
46 

79 
53 

65 
49 

72 

45 

72 
55 

79      1  79.3 
67       57,5 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

80 
59 

85 
57 

83 

57 

82 
48 

87 
60 

85 
64 

80 
61 

85 

57 

84 
62 

79 

61 

70 
52 

82 
54 

84 

67 

81 
61 

82 
65 

85 
66 

SO 
65 

73 
51 

73 

48 

81 
55 

79 
66 

7, 
59 

79 
54 

78 

44 

58 
45 

74 
54 

63 
47 

71 
45 

74 
51 

80     !  78.5 
64       56.6 

HELENA  5  NM 

MAX 
MIN 

80 
58 

81 
50 

80 
50 

83 
47 

82 
48 

86 
60 

85 
62 

78 
54 

85 
56 

72 
56 

73 
54 

84 
58 

85 
60 

80 
62 

65 

67 

82 
52 

72 
49 

71 
51 

83 

56 

81 
63 

80 
51 

74 
42 

60 
42 

66 

44 

79 
46 

63 

42 

70 
47 

76     1  77.7 
56     '  53.0 

KEO 

MAX 
MIN 

82 

56 

84 
55 

86 
55 

83 
45 

84 
60 

85 
63 

82 
63 

64 
55 

82 
62 

78 
62 

70 
53 

79 
52 

78 
60 

83 
60 

83 
62 

87 
65 

85 
63 

75 
52 

70 
52 

81 
51 

77 
66 

77 
59 

83 
55 

77 
42 

56 
45 

76 
54 

64 
45 

69 

43 

74 
50 

79 
64 

78.4 
55.6 

MAR  I  ANNA  2  S 

MAX 
MIN 

82 
56 

83 

53 

82 
52 

63 

47 

86 

59 

86 
62 

64 
60 

83 

55 

85 
58 

77 

61 

72 
51 

84 
53 

86 
65 

83 
61 

60 
63 

87 
64 

85 
65 

76 
51 

70 
48 

83 
53 

80 
63 

80 

62 

80 
53 

77 
43 

60 
45 

76 
53 

64 
45 

70 
43 

73 

50 

79 
62 

79.3 
55.2 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

81 
55 

82 
55 

83 
56 

85 
49 

81 

54 

V 
59 

86 
57 

86 
61 

85 
60 

86 

66 

75 
57 

73 
54 

83 
60 

85 
61 

85 
62 

86 
61 

87 
65 

51 

51 

72 
51 

81 
56 

83 
61 

61 
57 

81 
45 

58 
45 

66 
46 

79 
48 

62 
43 

69 
50 

75       79.4 
60       55.2 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

82 
58 

83 
58 

85 
56 

S3 
50 

85 
61 

85 
63 

81 

65 

84 
58 

61 
62 

76 
64 

71 

56 

81 
55 

80 
62 

78 
61 

82 
66 

87 
66 

81 
66 

73 
55 

71 
53 

62 
55 

78 
65 

79 
64 

82 
57 

76 
45 

56 
45 

77 
56 

62 
48 

70 
48 

74 
52 

80 
64 

76.3 
57.8 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

80 
59 

80 

56 

82 
54 

83 
50 

82 
51 

86 

63 

85 
63 

79 
57 

85 
59 

ei 

63 

73 
55 

70 
55 

81 
60 

81 
61 

62 

65 

80 
66 

85 
68 

80 
56 

72 
52 

71 
52 

82 
58 

78 
64 

78 
57 

80 
45 

58 

45 

67 
46 

77 
48 

62 

47 

70 
53 

73 
59 

77,4 
56.2 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

82 
52 

50 

78 
56 

80 
49 

82 

61 

64 
62 

62 
61 

84 
56 

84 
64 

78 
61 

72 
57 

80 
56 

84 
64 

81 
62 

80 
61 

84 
65 

83 
66 

77 
50 

74 
47 

77 
52 

78 
61 

80 
56 

77 
53 

75 
44 

56 
43 

72 
50 

65 
46 

68 
42 

72 

50 

77 
60 

77.4 
55.4 

WYNNE 

»      *      » 

MAX 
MIN 

81 
58 

83 
59 

80 
37 

83 

45 

87 
67 

84 

84 
56 

84 
63 

80 
61 

79 

60 

68 
54 

81 
52 

83 

65 

81 

82 
65 

85 
66 

64 
65 

75 
49 

72 
47 

81 
49 

82 
51 

81 
51 

79 
53 

76 
43 

56 
45 

73 
51 

61 

44 

40 

72 

76 
56 

78.5 
54,5 

SOUTHWEST           07 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

82 

64 

84 
58 

87 
55 

85 
53 

85 
54 

86 
62 

77 
62 

84 
59 

78 
57 

72 

60 

67 

54 

74 
61 

69 
57 

82 

54 

66 
62 

84 
66 

61 
65 

74 
54 

76 
52 

75 
59 

70 
63 

81 
63 

85 
64 

80 
45 

62 
50 

71 
48 

69 
40 

64 
46 

72 
51 

71 
65 

77.1 

56.8 

DIERKS 

MAX 
MIN 

83 

64 

84 
51 

85 
51 

85 

47 

84 
52 

85 
56 

80 
61 

84 
57 

80 
49 

73 

63 

72 
53 

74 
60 

70 
55 

82 
57 

86 
50 

85 
67 

83 
57 

80 
51 

78 

49 

77 
54 

73 
59 

82 
59 

86 
65 

79 
47 

62 
50 

73 
53 

68 
36 

62 
42 

72 
51 

72 
65 

78.0 
54.4 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

81 
61 

82 
59 

81 
58 

84 
50 

63 
48 

83 
57 

84 
63 

72 
56 

83 
54 

80 

60 

69 
56 

67 
58 

78 
61 

73 
56 

82 
56 

84 
65 

85 
63 

78 
50 

67 
49 

77 
54 

79 
59 

72 

63 

63 
61 

85 
46 

66 
45 

69 
50 

77 

44 

66 

44 

58 

47 

77 
57 

76.8 
55.1 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

83 
64 

83 
63 

84 
56 

81 
47 

83 
60 

84 
65 

82 
64 

82 
57 

76 
61 

72 

61 

66 

57 

72 
56 

67 
61 

82 
52 

85 
46 

82 

57 

76 
62 

72 
52 

72 
49 

72 
51 

72 
64 

78 
55 

85 

59 

78 
42 

68 
47 

70 
48 

67 
39 

63 

36 

72 

46 

72 

59 

76.2 
54.6 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

80 
59 

83 
50 

83 
50 

85 

49 

83 
46 

83 
56 

84 
60 

79 

54 

64 
47 

78 
58 

66 
54 

72 
58 

78 
62 

70 
56 

63 

49 

85 

60 

85 
62 

83 
51 

70 
46 

76 
53 

77 
61 

72 
59 

81 
63 

86 
46 

69 
46 

67 
50 

75 
38 

70 
41 

60 
47 

73 
56 

77.3 
53.0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

77 

59 

82 
54 

82 
49 

83 
46 

62 
50 

82 
55 

84 
58 

76 
56 

82 
48 

78 
58 

66 
53 

70 
55 

77 
62 

70 
50 

61 

50 

83 
57 

83 
59 

79 

47 

67 
48 

70 
53 

77 
56 

70 
53 

80 

61 

64 
42 

65 

44 

68 
50 

73 
36 

65 
41 

57 
44 

72 
53 

75.5 
51.6 

OKAY 

MAX 
MIN 

83 
64 

83 

61 

84 
58 

84 
52 

84 
60 

65 
64 

84 
62 

84 
59 

85 
59 

76 
62 

74 
56 

80 
62 

75 
55 

83 

58 

65 
58 

86 
68 

85 
65 

77 
51 

75 

54 

77 
59 

73 
63 

82 
62 

86 
63 

61 
46 

66 
52 

76 
56 

70 
42 

65 
45 

75 
52 

75 
68 

79.3 
56.0 

STAMPS 

MAX 
MIN 

81 
62 

82 
55 

84 
54 

84 
51 

84 
55 

90 
62 

60 
63 

85 
57 

81 
54 

75 
63 

68 
56 

79 
59 

72 
56 

83 
60 

85 
60 

66 
60 

60 
65 

73 
50 

80 
51 

76 
53 

73 
65 

82 
63 

85 
63 

73 

48 

62 

50 

79 
57 

65 

41 

58 

42 

74 
50 

79 
67 

78.0 
56.5 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

ft      ft      ft 

MAX 
MIN 

83 
65 

83 
62 

84 
60 

85 
55 

85 
59 

85 
65 

79 

62 

85 
60 

83 
60 

71 

60 

68 
58 

81 
63 

72 
55 

84 
61 

65 
67 

87 
70 

78 
66 

68 
52 

76 
5* 

76 

59 

73 
66 

83 
66 

87 
63 

68 
50 

65 
53 

76 
52 

67 
44 

60 
47 

76 
52 

78 
70 

77,8 
59,2 

SOUTH  CENTRAL       06 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

85 
61 

85 
57 

86 
53 

84 
48 

84 
55 

63 
62 

82 
63 

84 
55 

82 
56 

77 

65 

71 
55 

76 
58 

75 
65 

81 
59 

84 
56 

85 
65 

85 
62 

77 
50 

75 
53 

79 
54 

73 
64 

76 
60 

84 
58 

80 
44 

61 
45 

71 
53 

68 
44 

65 
43 

74 
49 

76 
65 

78,3 
55.9 

CAMDEN  1 

MAX 

MIN 

82 
58 

84 
56 

86 
56 

86 
51 

85 
56 

87 
62 

66 
65 

86 
57 

85 
57 

79 
63 

72 
59 

80 
59 

79 
66 

86 
64 

66 
62 

90 
67 

86 
65 

78 
52 

75 
52 

80 
55 

79 
65 

64 
64 

67 

64 

85 

48 

68 
51 

81 
57 

45 

63 

42 

Tt 

49 

80 
66 

81.5 

57.9 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
57 

82 
51 

84 
51 

85 
53 

83 
56 

86 

63 

81 
57 

86 
54 

81 
54 

73 

60 

72 
60 

81 
63 

76 
62 

84 
63 

84 
62 

87 
68 

82 

66 

69 
51 

76 

50 

81 
56 

76 
65 

85 

64 

84 
63 

67 
50 

63 

52 

85 
53 

66 
43 

61 

45 

76 
50 

80 
67 

78,7 
57.0 

FORDYCE 

MAX 
MIN 

83 
58 

84 
57 

86 
56 

85 
50 

86 
56 

67 
63 

64 
63 

86 
53 

82 
57 

77 
62 

67 
58 

79 
58 

77 
61 

83 

61 

85 

64 

89 
68 

86 
66 

78 
50 

75 
51 

82 
53 

79 
66 

81 
66 

85 
64 

83 
46 

63 

46 

81 
57 

70 
45 

65 

43 

76 
49 

60 
66 

60.3 
57.2 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

81 
58 

85 
55 

85 
53 

86 
52 

84 
57 

87 
63 

84 
63 

86 
55 

81 

57 

77 
62 

71 
56 

81 
59 

76 
56 

85 
60 

86 
61 

87 
68 

85 
67 

78 
51 

76 
♦9 

81 
56 

76 
66 

84 
64 

66 

64 

80 
47 

64 
50 

83 
56 

71 
41 

64 
44 

78 
48 

80 
66 

80.3 
56.9 

MOROBAY  LOCK  AND  D*M  8 

MAX 
MIN 

82 
56 

84 
53 

86 
54 

87 
53 

83 
55 

67 
55 

81 
61 

86 
52 

82 
54 

74 
61 

71 
60 

81 
60 

65 
66 

84 
62 

86 

61 

89 
67 

86 
69 

75 
51 

76 
50 

64 
53 

79 
65 

87 
63 

84 
63 

51 

60 
50 

85 
58 

72 
45 

63 
42 

78 

47 

79 
66 

80.6 
,56.8 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

85 
60 

85 
59 

85 
57 

86 
50 

85 
54 

86 
63 

79 
63 

86 

56 

82 
55 

75 

63 

66 

59 

77 
60 

74 

59 

84 
60 

87 
57 

85 
68 

61 
63 

73 

49 

76 
54 

60 

56 

72 
65 

80 
63 

86 

64 

79 
46 

62 

52 

81 
59 

67 

44 

62 
45 

77 
50 

79 
66 

76.7 
57.3 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 
MIN 

83 
59 

85 
50 

84 
52 

65 
62 

80 
61 

85 
51 

82 
50 

76 
64 

67 
56 

78 
58 

75 
60 

84 
61 

65 
56 

85 

67 

81 

64 

78 
50 

80 
51 

81 

51 

74 
65 

79 
60 

66 
63 

76 
46 

66 
45 

79 
60 

64 
43 

61 
43 

77 
50 

77 
65 

76.3 
55.9 

WARREN 

ft     ft      ft 

MAX 
MIN 

82 
58 

82 
55 

86 
58 

85 

49 

83 
57 

86 
62 

82 
63 

86 
52 

82 
55 

79 

61 

69 
59 

80 
57 

82 
61 

84 
61 

85 
62 

87 
69 

84 

66 

79 
50 

75 
50 

75 
53 

63 
52 

82 
65 

85 

63 

82 
48 

65 

48 

71 
51 

84 
47 

65 

42 

67 
49 

79 
55 

79,9 
55.9 

SOUTHEAST           09 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

82 

54 

83 
52 

87 
53 

86 
52 

84 
53 

87 
65 

82 
60 

87 
55 

82 
56 

77 

57 

70 
61 

82 
58 

83 
63 

87 
63 

84 
64 

86 
70 

85 

71 

80 
52 

78 
50 

83 
54 

80 
66 

87 
66 

80 
67 

78 
52 

65 

51 

87 
61 

70 
46 

66 
42 

78 
47 

81 

64 

80.9 
57.5 

DERMOTT  3  NE 

MAX 
MIN 

81 
56 

82 
50 

85 
53 

85 
49 

86 
58 

86 
57 

87 
54 

87 

55 

85 
52 

80 
54 

70 
57 

81 
53 

82 

60 

82 
61 

83 
60 

86 
69 

83 
65 

78 
50 

70 
51 

76 
52 

79 
65 

84 
64 

80 
60 

78 
48 

62 
51 

85 
60 

72 
50 

69 

42 

79 
49 

82 
64 

80.2 
55.6 

DUMAS 

MAX 
MIN 

80 
55 

84 
53 

87 
55 

85 
50 

86 
60 

86 

62 

81 

64 

85 
55 

86 

57 

80 
62 

73 
57 

82 
55 

82 
61 

84 
61 

84 
63 

87 
68 

62 
67 

77 
49 

74 
53 

82 
53 

80 
68 

64 
65 

83 
63 

78 
46 

60 
49 

83 
58 

68 
48 

70 
45 

78 
50 

81 
63 

80.4 
57.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
APRIL 

1967 

Day  Of  Month 

o 
? 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

EUOORA 

MAX 
MIN 

87 

5* 

86 
56 

86 
56 

85 
53 

83 
59 

85 
64 

82 
62 

84 
60 

87 
58 

82 

60 

71 
61 

83 
60 

85 
63 

80   86 
63   64 

88   85 
65   69 

81 
51 

71 
53 

82 
68 

88 
67 

86 
62 

84 
52 

66 
53 

90 
63 

78 
50 

71 
47 

77 
50 

85 

61 

82.2 
58.8 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

PINE  BLUFF 

MAX 

MIN 

83 
59 

83 

58 

86 

57 

85 
51 

85 

60 

87 
63 

80 
65 

81 

54 

81 
58 

79 
64 

68 
57 

81 
66 

82 
62 

86   85 
61   65 

88   90 
68   65 

78 
54 

76 
5* 

83 
57 

87 
66 

77 
63 

85 
58 

85 

46 

77 
49 

80 
54 

70 
49 

70 
47 

78 
52 

81 
66 

81.2 
58.3 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
58 

8* 
58 

85 

57 

85 
51 

84 
62 

88 
64 

75 
62 

85 

58 

80 
59 

72 
62 

68 
57 

80 
57 

79 
62 

85   83 

64   65 

87   81 
69   65 

72 
54 

71 

55 

83 
55 

78 
65 

78 

63 

83 

60 

62 

47 

63 
49 

80 
54 

61 

50 

68 
47 

77 
52 

80 
67 

78.0 
58.3 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

81 
5* 

83 

50 

86 
55 

86 
51 

84 
56 

87 
62 

78 
61 

85 
55 

84 
55 

73 
57 

67 
60 

80 
58 

83 
65 

81   83 
61   64 

85   84 
63   68 

76 
52 

72 
52 

82 
54 

80 
67 

85 
65 

79 
67 

75 
51 

65 
52 

85 

60 

67 
50 

65 
45 

78 
50 

62 

79.3 

57.4 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

81 
56 

83 

52 

80 
56 

8* 
51 

84 
56 

88 
61 

87 
60 

74 
56 

84 
60 

86 
58 

73 

58 

70 
53 

83 
61 

86   82 
64   64 

85   85 

67   67 

82 
59 

69 
53 

70 
S3 

82 
57 

60 
64 

81 
64 

83 

48 

62 

47 

70 
49 

83 

49 

62 
45 

69 

49 

77 
55 

78.8 
56.4 

STAR  CITY  *  ENE 

MAX 

MIN 

62 
57 

8* 
55 

86 
5* 

85 
51 

84 
60 

86 
63 

78 
64 

85 
50 

83 

58 

78 
63 

70 
58 

81 
54 

80 
62 

85 
62 

85 
63 

88 
69 

85 

67 

76 
50 

70 
49 

82 

50 

79 
66 

80 
65 

84 
45 

59 

«9 

82 
55 

67 
48 

66 
39 

77 
45 

81 

66 

79.6 
56.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

■a  „  A 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£   < 

•   »   * 
NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF 

ENG 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 
53 
74 
61 

.21 

50 
78 
57 

.21 
44 
81 
57 

.12 
46 
65 
48 

.21 
36 
79 
48 

.22 

74 
83 
58 

.23 
49 
79 
58 

.24 
19 
79 
55 

.21 
48 
77 
54 

.23 
51 
79 
61 

.04 
16 
62 
53 

.20 
27 
77 
52 

.05 
50 
62 
53 

42 
69 
55 

.26 
55 

80 
53 

.20 
20 
84 
53 

.26 

55 
87 

62 

.29 

30 
82 
48 

.17 
10 
80 

48 

.18 

30 
80 
50 

.10 
20 
73 
54 

.13 
60 
73 
52 

.22 
35 
84 
53 

.08 
45 
65 
43 

.17 

40 
73 
42 

.18 
45 
51 
46 

.08 
50 
60 
43 

.18 
25 
76 
44 

.23 

40 
77 
46 

.05 
55 
65 
53 

5.31B 
1220 
74.5 
52.0 

ft    ft    ft 
WEST  CENTRAL 

04 

BLUE  MOUNTAIN  0AM 

EVAP 
WIND 

.11 
57 

.21 
57 

.18 
22 

.23 
51 

.18 
39 

.28 
27 

.19 
30 

.24 
43 

.26 
52 

35 

.04 
22 

.17 
66 

.00 
66 

48 

.20 
22 

.21 
37 

.25 
34 

.25 

19 

.16 
26 

.18 
55 

.07 
46 

.06 
23 

64 

.23 

50 

.22 
86 

.03 
56 

.07 
28 

.18 

44 

.17 
39 

.03 
33 

4.89B 
1277 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

•  13 
37 
84 
62 

.15 
20 
85 

57 

.17 
25 
82 
59 

.16 
41 

84 
50 

.20 
28 

86 
56 

.19 
23 
86 
64 

.19 
27 
83 
65 

.22 
31 
80 
50 

.00 

1 

81 

56 

.20 
33 
72 
52 

.16 
35 
72 

41 

.04 
32 
71 
61 

43 
65 
56 

.02 
54 
83 
55 

.25 
3 

85 
53 

.18 
31 
87 
64 

.25 
26 
87 

65 

.17 
11 
82 
56 

.19 

33 

78 
55 

.09 
13 
75 
63 

.09 
32 
73 
62 

.17 
33 

72 
56 

.12 
35 

76 
56 

.20 
37 
74 
49 

52 
68 
46 

.08 
56 
70 
50 

.17 
44 
78 
48 

.15 
35 

71 
48 

.06 
12 
68 
55 

.11 

26 

70 
63 

4. 406 

909 
77.6 
55.8 

ft    ft    ft 
CENTRAL 

05 

BLAKELY  mountain  oam 

EVAP 
WIND 

.15 
34 

.11 
33 

.19 
31 

.23 
38 

.18 
26 

.18 
50 

.17 
36 

.18 
32 

.18 
33 

.09 
30 

.01 
18 

.09 
36 

.02 
33 

40 

.19 
29 

.13 
22 

.19 

46 

.19 
35 

.12 
28 

.17 
31 

.10 
32 

.05 
26 

50 

.15 
52 

.19 
62 

33 

.19 
70 

.16 
39 

.13 

36 

.11 

40 

4.28B 
1101 

ft    ft    ft 
EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 

147 
60 
59 

.30 
112 
80 
58 

.30 
90 
83 
58 

.26 
83 
87 
52 

.23 

79 
84 
52 

.40 
197 
83 
60 

.30 
143 
83 
62 

.24 
46 
84 
59 

.30 
89 
82 
59 

.26 
134 
81 
61 

.07 
55 
75 
59 

.10 
37 
76 
58 

.21 
139 
80 
57 

.26 
193 
78 
63 

.26 
153 
86 
64 

.17 
71 
89 
67 

.27 
162 

68 
68 

.31 
72 
90 
55 

.17 
35 
SI 
55 

.20 
27 
85 
55 

.19 
122 
83 
57 

.14 
155 
77 
66 

.20 
45 
87 
62 

.20 
133 
82 
51 

.31 

66 
74 

4g 

118 
63 
49 

.35 
161 
84 
50 

.17 
29 
77 
49 

.23 

67 
81 
50 

.19 
174 
79 
56 

7.09B 
3134 
81.4 
57.3 

ft    ft    ft 
SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.13 
41 

.21 
39 

.22 
33 

.20 
19 

.21 
31 

.22 
69 

.19 
37 

.09 
18 

.21 
35 

.11 
39 

.00 
25 

.08 
22 

.06 
27 

.06 
51 

.22 
27 

.20 
44 

.21 

63 

.14 
29 

.11 
17 

.18 
18 

.11 
3! 

.04 
22 

.06 
18 

.22 

39 

.17 
34 

.oc 
27 

.25 

68 

.13 
21 

.01 
9 

.13 

46 

4.17 
1005 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 
50 
74 
62 

.22 

42 
85 
58 

.19 
32 
85 
58 

.19 
23 
86 
59 

.19 
23 
84 
57 

.20 
57 
84 
58 

.13 
30 
84 
58 

.14 
18 
79 
61 

.23 
34 

86 
58 

.03 
26 
69 

58 

.03 
21 
68 

60 

.06 
15 
73 
60 

.08 
31 
75 
63 

36 

68 
59 

.30 
30 
70 
58 

.03 
30 
86 
60 

.20 
53 
84 
68 

.19 
14 
86 
59 

.06 
11 
75 

50 

.20 
5 

81 
58 

.It 
41 
71 
63 

.06 
21 
71 
6! 

9 
8C 
65 

.21 
32 
87 
56 

.31 
29 

ai 

56 

.05 
13 
6C 
47 

.22 

38 
82 
56 

.13 
19 
80 
51 

.05 
13 
60 
51 

.02 
27 
66 
54 

4.30B 

823 
77.5 
58.2 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
8    STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
OKAY 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
PORTLAND 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
GURDON 


90 

DATE 

26. 

33 

DATE 

27. 

10.84 

2.60 

4.66 

DATE 

26 

See  Relerence  Notes  Following  Station    Index 
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STATION  INDEX 


APL1N  1  W 

AfiKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ARKANSAS  POST 


BLUE  MOUNTAIN  DAI 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTMEVILLE 
BONNERDALE 

BOONEVlLLE  6  NW 
BOONEVlLLE  7  NE 
80CNEVILLE  6  NNE 
BOONEVlLLE 
B0TK1NBURG  2  S 
BOUGHTON 
6RANCM  *  NW 
BRANCH  3  SW 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 

BULL  SHOALS  DAM 
BURDETTE 
CABOT  4  SW 
CALICO  POCK 
CAMDEN  I 
CARLISLE  I  SW 
CAPPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLARKSVRLE  6  NNI 

CLINTON 
COMBS  3  SE 

COMPTON 
CONWAY 
CORNING 
COVE 
CROSSETT  7  S 


CRY 


1  E 


DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
OERMOTT  3  NE 
DES  ARC 
OEVtLS  KNOB 


FAYETTEVILLE  FA, 
FAYETTEVILLE  EXI 
FORDYCE 
FOREMAN 


FORT  SMITH  W8  AIRPl 


-OURCME  JUNCTION 


GEORGETOWN 


GRAVETTE 
GREEN  FORE! 
GREENBRIER 

GREENWOOD 
GREERS  FERI 
GURDON 
HAMBURG 


HECTOR 
HELENA  ! 
HOPE  3  I 


JESS1EV1LLI 

JONES60RO 
tEISER 


36    11 
35    26 

34    33 


0800    08    NEVADA 
0806,  03    MISSISSIPPI 
0B20I  OSi  HOT    SPRING 


[ZAR.D 

LONOKE 


051  PULASKI 


It 

06 

31 

41 

55 

34 

23 

31 

1! 

31 

3? 

13 

91     38 
91    53 

90  38 

91  06 

92  37 


93  09 
89  54 
93    23 


\\ll 


HOWARD 

2 

3*.  07 
33  53 

UNION 

3 

2 

3?  13 

33  07 

CARROLL 

7 

36  24 

36  05 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

3 

36  06 
33  49 

LITTLE  RIVER 

3*  43 

ST  FRANCIS 
SEBASTIAN 

; 

3=  20 

CRAWFORD 

1 

35  39 

!:; 

S7 

3442 

« 

01 

3556 

360C 

37C4 

OS 

3734 

03 

3B21 

03 

BOONE 
BOONE 
POPE 


GARLAND 

CRAIGHEAD 

MISS1SSTPP 


35 

(11 

3  = 
35 

20 
39 

14 

57 

17 

35 

35 

08 

34 

?J 

34 

S3 

36 

18 

35 

13 

11 

31 
55 

36 

1* 

36 

35 

28 

34 

41 

34 

22 

33 

56 

» 

05 

33 

01 

-.,, 

u.> 

)S 

50 

35 

41 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


200   4P   7A 


230  6W  6P 
580  6P  6P 
571   5PI   5P 


?as   ^p   f,A 


205j   7A]   7A, 


252  MIP  MID 


93  07 

1150 

93  09 

1370 

92  58 

559 

90  40 

220 

93  33 

375 

7* 

I   '1      L 

3n. 


ERwORKS 

LAKE  CITY 

1  LAKE  MAUME 

LANGLEY 

!  LEAD  HILL 

LEOLA 

ENCE 

' LITTLE  ROC 

MORELAND 

. LITTLE  ROC 

ERVICE 

LURTON  2  N 

PAULINE  A  PINKERTON 

MADISON 

T0MM1E  D.  PEEBLES 

MAGNOLIA  3  N 

CLOSED  2/28/67 

MAGNOLIA  5  N 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRIN 

D0NN1E  BRYANT 

MARIANNA  2  S 

D.  C.  HENRY 

MARKED  TREE 

B.  8.  HAMMOND 

MARSHALL 

P.  M.  6RECKENRIDGE 

MAUMEE 

ETTA  C.  BURKS 

MELBOURNE  5  w 

CENTERTON  STATE  HTCHRY 

MENA 

EDWIN  L.  CHAMPLIN 

MILLWOOD  DAM 

ANNA  M.  LILES 

MONTICELLO 

MRS.  LOUISE  H.  YATES 

MONTROSE 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

MOPOBAY  LOCK 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNT  IDA 

R.  P.  PLYLER 

MOUNT  MAGAZIN 

J.  HAROLD  HAM8Y 

MOUNTAIN  HOME 

0.  E.  KETCHUM 

MOUNTAIN  HOME 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MOUNTAIN  VIEW 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NARROWS  DAM 

CLEO  E,  YANDELL 

NASHVILLE  PEA 

MAPY  C.  PEARSON 

EUNICE  INGERSOLL 

NATURAL  DAM 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NEWHOPE  3  E 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 

NEWPORT 

RICHARD  K.  WIES 

WILLIAM  R.  WYATT 

NORFORK  DA" 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OOELL  3  N 

ODEN  2  W 

B.  M.  WALTHER 

AUSTIN  D.  HARRIS 

OSCEOLA 

.  GLOfil, 
VIS  1.     I 


L.  CR1STEE 
OSED  3/14/67 


|  ROY  S.  ROODS 

ALLEN  J.  LINDER 

THERESA  DONALDSON 
I  BEA  GRAY  QEENE 
1  U  S  FED  AVIATION  Ai 
i  MRS.  ETTA  G.  LAUNH 

:  UNIV  OF  ARK  SW  6R  EXP  STA 


PARTHENON 
1  PERRY 
;  PINE  BLUFF 

PINE  RLIJFF  F. 
.  PINE  RIOGF 

PINEY  GROVE 

POCAHONTAS    I 
' PORTLAND 


RATCLIF 
RATCLIF 
RATCLIF 


i  5354 

1! 

WASHINGTON 

1  35  <.e 

■  5358 

07 

MONTGOMERY 

3  34  38 

5376 

07 

HOWARD 

54  80 

MISSISSIPPI 

2  it    43 

5498 

05 

SALINE 

3i  34  37 

5514 

04 

JOHNSON 

1,  35  38 

5562 

GREENE 

5  36  03 

5576 

LOGAN 

1  35  IB 

5577 

04 

LOGAN 

l|  35  16 

5586 

06 

CROSS 

I  *|  35  16 

5591 

SCOTT 

1  34  48 

5602 

01 

NEWTON 

5691 

05 

PERRY 

1  35  03 

,  5754 

JEFFERSON 

I  34  13 

JEFFERSON 

1  34  10 

!  5760 

07 

MONTGOMERY 

3l  34  35 

I  5770 

08 

5820 

5866 

09 

ASHLEY 

3,  3  3  14 

5908 

on 

NEVADA 

3,  33  48 

5910 

NEVADA 

3  3>  4B 

5970 

02 

MARION 

7  3*  15 

330      SSi      7  A. 

215  6P      feP 

216  MID-  M!f> 


v 

CTOfi  SCHNEIDER 

u 

S  SOIL 

CONS  SERVICE 

INAC 

IVE  10/1/63 

B 

mflP  K 

HANSARD 

ETHEL  CARLTON 

0.  MOLflROOK 

WHITE 

S  l-ED 

AVIATION  AGft! 

M 

S.  Wli 

LIE  GARRETT 

»BS.  NO^ 

MA  T.  JONES 

BENEDIC 

INE  SISTERS 

p 

"ARL  N 

WTON 

j 

3HN  W. 

TEETER.  JR. 

S  SOI 

CONS  SERVICE 

F 

PL  ICE  *■ 

ARKLE 

S  SOI 

CONS  SERVICt 

U 

5  SOI 

CONS  SERVICE 

SOIL    CONS    SEP' 


iJL_L 


RATCL1FF 

6008 

04 

LOGAN 

1 

35  18 

93 

53 

463 

7* 

LULA  M.  WEEKS 

6016'  07 

MILLER          4|  33  04 

02 

250 

c 

RUTH  TFRPY 

6102  05 

HOT  SPRING    [   3  34  26 

315 

7* 

«RK  POWER  AND  LIGHT  CO 

ROGERS 

6249:  01 

BENTON        .  7j  36  20 

94 

07 

1387 

ss 

SS 

HOWARD  FOWLER 

ROHWER  2  NNE 

6253  09 

DESHA         :   ij  33  48 

91 

16 

150 

74 

7fc 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  ' 

RUSSELLVILLE  4  N 

6352  04 

POPE            1!  35  20 

360 

5P 

SP;  H 

J.  H,  FONDREN 

SAINT  CHARLFS 

6376.  06 

ARKANSAS        7  34  23 

200 

8*1 

8A 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE   | 

SAINT  FRANCIS 

6380  03 

CLAY          i   5'  36  27 

90 

300 

» 

GILLIS  R.  NEELEY 

SALEM 

6403,  02 

FULTON        ,  7.  36  23 

91 

*0 

ALGER  B.  POMEROY 

SEARCY 

6506.  03 

35  15 

91 

245 

5P 

3 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWEP 

GRANT         j   3 

34  27 

92 

21 

290 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

VAN  BUREN        7 

92 

19 

533 

7A 

REEDIS  ALLEN 

5ILOAM  SPRINGS 

BENTON          1 

36  11 

94 

33 

1150 

7A| 

SPARKMAN  3  WSW 

6768!  08 

DALLAS          3 

33  54 

92 

54 

152 

SS 

7A 

MATTIE  D.  "IZELL 

STAMPS 

6804  07 

LAFAYETTE       * 

33  22 

93 

29 
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REFERENCE   NOTES 

ARKANSAS 
APRIL  1967 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS-   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-   The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time S5ow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 

stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  In  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table. Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Cliaatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-  No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*   Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 
D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  *R*.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

79.0 
78.9 
78. *K 
78.7 
80.1 

55.7 
51.7 
50. 3M 
55.* 
55.6 

67.* 

65.3 

6*.*M 

67.1 

67.9 

-  2.5 

•  2.1 

•  1.4 

92 
91 
91 
90 
92 

11 
11 
11 
11 
11 

41 
33 
36 

40 
39 

3. 
3 
2 
16 
2 

48 
79 
86 
52 
47 

1 

2 
2 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

5.79 
9.89 
5.34 
9.06 
5.41 

.53 

2.56 
-   .27 

1.34 
2.65 
1.65 
2.32 
1.51 

5 

1 

15 

31 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
10 
7 
IC 

10 

3 
7 
3 
5 

5 

2 
4 
2 
3 

1 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

80.8 
81.1 
80,6 
82.7 
72. 2K 

5*. 2 
50.2 
56.1 
5*. 3 

52. 5f 

67.5 
65.7 
68.* 
68.5 
62. *K 

.  1.6 

93 
94 

93 
95 
85 

11 
11 

11 

12. 

11 

38 
36 
42 
3? 

38 

3 

3* 

3 

2 

2 

52 

66 
41 
42 
126 

3 
4 
3 

4 

0 

0 

0 
c 
0 

c 

0 
0 
0 
c 

0 

0 

c 
c 
c 
c 

6.76 
6.11 
5.94 
7.19 
8.55 

.52 

1.83 
1.98 
1.73 
2.15 
2.04 

20 

14 

15 

6 

1 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

a 
a 

0 

7 
6 
9 

9 

10 

4 
* 
3 

* 
6 

4 
2 
3 
3 
3 

DIVISION 

66.5 

-  2.3 

6.85 

.86 

.0 

•    »    • 

, 

CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

80.* 
79. 9^ 
79.3 
79.5 
78.3 

56.2 
52.  bh 
52.0 
55.* 
53.1 

68.3 
66.  3* 
65.7 
67.5 
65.7 

-  2.e 

91 
BS 
92 
91 
92 

12. 

11 

12 

12. 

11 

42 
3? 
3S 
4C 
3i 

3 
3 
3 
3 

3 

3S 

5? 
72 

4< 
6< 

2 
C 
1 
2 
1 

c 

c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 

c 
c 

c 
c 

c 
c 

c 

8.46 
10.05 
11.20 

8.13 
10.14 

2.31 

2.25 

2.46 
2.31 
2.4C 
2.75 

31 

6 

6 

31 

31 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

c 
c 

0 
0 
0 

11 
11 

10 
8 
t 

4 
5 
7 
6 
6 

3 

4 
4 
2 
5 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRP0RT//R 

MALVERN 

80.7 

61.41 
79.9 
81.1 

57.9 

1   55. 0> 

57.3 

5*. 3 

69.3 

68.21 
68.6 
67.7 

-  2.C 

-  l.S 

9i 
9! 
9; 
91 

11 
12. 
28 
12. 

4! 
3! 
4! 
4( 

16. 
3 
3 

3. 

3! 

41 
3! 
4! 

; 
2 
( 

2 

c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 
c 

c 
c 

C 

c 

11.78 
9.02 

8.6; 

10.81 

5.6S 
3.41 

3.41 
2.3C 
1.95 
2.8< 

1 

6 

31 

6 

.0 

.0 
.0 
.0 

c 
c 
c 

c 

11 

11 
K 
11 

5 
5 
6 
7 

4 
4 
4 
3 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 

CONTINUED 

MAY        1967 

Terr 

pero' 

ure 

Prad; 

Station 

»  E 
6°  .s 

«  E 

< 

a  1 

I   i 
a  tt 

X 

£ 
a 

1 

a 

a 

a 

a 

No.  of 

Days 

p 

»  1 
|  z 

II 

a  it 

a 

a 

Sno 

v.  Sleer 

► 

o.  of  Days 

Station 

M 

» 

M 

n. 

I 

^  "a 
a  o 

*  6 

- 

I 

o 

1 

1 

sl 

5  i 

5  s 

5  J 

MORRILTON 

80.9 

57.0 

69.0 

-   .8 

92 

11 

41 

3 

32 

4 

0 

0 

0 

9,06 

3.73 

2.40 

31 

.0 

0 

7 

5 

3 

NIMROD  DAM 

77.3 

53.3 

65.3 

91 

12 

37 

3 

80 

1 

0 

0 

0 

11.14 

3.18 

20 

.0 

0 

8 

6 

4 

PERRY 

80.4 

56.5 

68.5 

-   .3 

92 

18* 

42 

16 

29 

5 

0 

0 

0 

8.36 

2.70 

2.19 

6 

.0 

0 

8 

6 

4 

SHERIDAN  TOWER 

80.6 

55.5 

68.1 

92 

11 

41 

3. 

41 

2 

0 

0 

0 

12.90 

2.53 

6 

.0 

0 

11 

8 

5 

DIVISION 

67.6 

-  2.1 

9.98 

4.27 

.0 

#    #    # 
EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 

82.  3M 

57.3 

69. 8M 

94 

12 

40 

3 

37 

6 

0 

0 

0 

10.27 

1.85 

31 

.0 

0 

11 

8 

5 

BRINKLEY 

78.7 

55.6 

67.2 

-  3.1 

91 

29* 

45 

16* 

48 

2 

0 

0 

0 

8.89 

1.71 

7 

.0 

0 

9 

7 

4 

CABOT  4  SW 

77.7 

55.9 

66.8 

90 

11 

44 

16* 

44 

1 

0 

0 

0 

8.95 

2.46 

31 

.0 

0 

9 

5 

4 

CLARENDON 

80.2 

57.1 

68.7 

90 

11 

45 

3* 

31 

1 

0 

0 

0 

8.90 

4.53 

2.38 

31 

.0 

0 

10 

6 

3 

DES  ARC 

80.4 

60.1 

70.3 

92 

11 

45 

3 

23 

3 

0 

0 

0 

11.16 

2.70 

20 

.0 

0 

9 

8 

6 

FORREST  CITY 

79.1 

56.9 

68.0 

90 

28 

43 

3 

43 

1 

0 

0 

0 

11.38 

3.07 

31 

.0 

0 

9 

6 

4 

HELENA  5  NW 

80.0 

55.2 

67.6 

-  3.3 

92 

12 

44 

3 

53 

4 

0 

0 

0 

6.89 

2.67 

1.61 

15 

.0 

0 

10 

7 

3 

KEO 

79.5 

57.1 

68.3 

90 

11 

45 

3 

38 

1 

0 

0 

0 

10.29 

2.38 

6 

.0 

0 

11 

6 

4 

MARIANNA  2  S 

80.6 

57.0 

68.8 

-  1.6 

92 

30. 

45 

16* 

36 

5 

0 

0 

0 

8.09 

3.85 

3.42 

7 

.0 

0 

9 

6 

2 

SAINT  CHARLES 

79.6 

56. 3M 

68. OM 

92 

12 

44 

3 

47 

2 

0 

0 

0 

7,85 

1.66 

6 

.0 

0 

9 

8 

2 

STUTTGART 

STUTTGART  9  E5E 

78.4 

58.5 

68.5 

91 

12 

48 

4* 

38 

1 

0 

0 

0 

7.09 

1.97 

6 

.0 

0 

10 

6 

1 

WEST  MEMPHIS 

79.8 

57.5 

68.7 

91 

29 

44 

16 

21 

3 

0 

0 

0 

7.28 

1.55 

31 

.0 

0 

8 

6 

4 

WYNNE 

79.6 

56.9 

68.3 

92 

28 

43 

3 

37 

1 

0 

0 

0 

8.41 

2.00 

20 

.0 

0 

8 

6 

4 

DIVISION 

68.4 

-  2.0 

8.88 

4.24 

.0 

#    #    # 
SOUTHWEST           07 

OE  QUEEN 

81.2 

56.0 

68.6 

93 

11 

40 

2 

35 

1 

0 

0 

0 

13,67 

2.63 

1 

.0 

0 

11 

6 

7 

DIERKS 

81.7 

53.4 

67.6 

93 

11 

38 

2 

42 

2 

0 

0 

0 

12.54 

3.62 

1 

.0 

0 

6 

6 

HOPE  3  NE 

79.9 

54.8 

67.4 

-  3.3 

92 

12 

43 

3 

50 

2 

0 

0 

0 

10.85 

5.69 

2.66 

4 

.0 

0 

9 

6 

4 

MOUNT  IDA 

80.1 

53.5 

66.8 

-  1.2 

92 

11 

37 

3 

58 

1 

0 

0 

0 

13,56 

7.43 

3.03 

31 

.0 

0 

11 

9 

5 

NARROWS  DAM 

80.5 

51.2 

65.9 

92 

12 

37 

2 

66 

3 

0 

0 

0 

12.50 

2.93 

1 

.0 

0 

10 

7 

5 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

78.4 

53.3 

65.9 

90 

13* 

37 

2 

72 

2 

0 

0 

0 

10.91 

1.60 

1 

.0 

0 

11 

8 

6 

OKAY 

82.2 

58.8 

70.5 

-  1.1 

92 

11 

45 

2 

17 

3 

0 

0 

0 

10.75 

5.48 

2.30 

4 

.0 

0 

10 

7 

5 

STAMPS 

80.2 

56.4 

68.3 

92 

11 

40 

2 

38 

2 

0 

0 

0 

7.69 

1.96 

4 

.0 

0 

7 

7 

3 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

80.6 

59.1 

69.9 

-  1.7 

92 

11 

46 

3* 

27 

2 

0 

0 

0 

7.66 

2.76 

1.88 

31 

.0 

0 

9 

5 

4 

DIVISION 

67.9 

•  2.3 

11.13 

5.48 

.0 

#    *    * 
SOUTH  CENTRAL       09 

ARKADELPHIA 

81.0 

56.3 

68.7 

91 

12 

45 

16* 

30 

2 

0 

0 

0 

8.74 

3.50 

2.45 

6 

.0 

0 

9 

5 

3 

CAMDEN  1 

82.6 

57.7 

70.2 

-  1.4 

94 

11 

45 

3 

24 

3 

0 

0 

0 

7.97 

3.51 

2.18 

4 

.0 

0 

10 

6 

4 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

80.7 

56.3 

68.5 

-  3.7 

92 

11 

43 

3 

29 

3 

0 

0 

0 

6.96 

2.*1 

1.86 

31 

,0 

0 

9 

5 

3 

FORDYCE 

81.8 

57.5 

69.7 

93 

11 

41 

3 

26 

2 

0 

0 

0 

8.80 

2.53 

31 

.0 

0 

8 

8 

3 

MAGNOLIA  3  N 

80.8 

55.7 

68.3 

.  3.8 

92 

11 

41 

2 

35 

2 

0 

0 

0 

6.99 

2.18 

2.20 

4 

.0 

0 

9 

4 

2 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

81. 6M 

57.7 

69. 7M 

93 

11 

42 

3 

24 

2 

0 

0 

0 

7.36 

2.00 

4 

.0 

0 

8 

6 

3 

PRESCOTT 

81.8 

57.3 

69.6 

-  2.3 

92 

12* 

44 

3* 

27 

3 

0 

0 

0 

9.96 

4.87 

2.00 

14 

.0 

0 

11 

6 

3 

SPARKMAN  3  WSW 

81.  6M 

56. 5M 

69. 1M 

92 

11 

44 

3 

29 

1 

0 

0 

0 

8.00 

1.74 

31* 

.0 

0 

9 

4 

4 

WARREN 

80.6 

56.1 

68.4 

-  3.8 

92 

12 

43 

3 

44 

2 

0 

0 

0 

5.87 

1.45 

22 

.0 

0 

9 

4 

2 

DIVISION 

69.1 

-  2.6 

7.85 

2.98 

,0 

*    »    » 
SOUTHEAST           09 

CROSSETT  7  S 

82.5 

57.9 

70.2 

.  1.0 

93 

11 

43 

3 

22 

3 

0 

0 

0 

11.03 

6.65 

2.90 

30 

.0 

0 

7 

7 

5 

DERMOTT  3  NE 

81.9 

58.2 

70.1 

92 

11 

42 

3 

25 

4 

0 

0 

0 

5.41 

1.28 

4 

.0 

0 

8 

4 

3 

DUMAS 

81.2 

59.2 

70.2 

-  1.7 

92 

11 

45 

4 

25 

3 

0 

0 

0 

8,87 

4.32 

2.05 

1 

.0 

0 

9 

7 

5 

EUDORA 

84.0 

59.3 

71.7 

92 

12 

48 

3 

11 

7 

0 

0 

0 

10,70 

1.83 

21 

.0 

0 

9 

7 

5 

MONTICELLO 

PINE  BLUFF 

82.3 

58.3 

70.3 

-  1.7 

92 

11 

45 

3 

20 

4 

0 

0 

0 

10,89 

5.61 

2.57 

31 

.0 

0 

9 

6 

6 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

80.1 

59.1 

69.6 

92 

11 

48 

3 

25 

3 

0 

0 

0 

10,65 

2.82 

6 

.0 

0 

10 

7 

4 

PORTLAND 

81.3M 

60.0 

70. 7M 

-   .9 

90 

12* 

48 

3 

17 

2 

0 

0 

0 

7,46 

3.54 

1.60 

22 

.0 

0 

8 

6 

4 

ROHWER  2  NNE 

81.0 

58.1 

69.6 

93 

12 

43 

4 

36 

5 

0 

0 

0 

7.62 

1.30 

4 

.0 

0 

9 

8 

4 

STAR  CITY  4  ENE 

80. OM 

57. 2M 

68. 6M 

92 

11 

41 

3 

34 

2 

0 

0 

0 

8.86 

1.88 

6 

.0 

0 

9 

8 

4 

DIVISION 

70.1 

-  1.5 

9.05 

4.50 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
WALDRON 


LOWEST  TEMPERATURE 
YELLVILLE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
DAISY  1  E 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
GRAVETTE 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
DAISY  1  E 


95 

DATE 

12* 

30 

DATE 

03 

15.47 

2.52 

5.10 

DATE 

01 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-    50    - 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST 

BENTONVILLE  5 
BERRYVILLE 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVlLLE  F. 


NM 


FAyETTEvlLLE 

Exp  sta 

4.32 

GRAVETTE 

2.52 

GREEN  FOREST 

ESE 

HARRISON 

4,74 

HARRISON  FAA 

* 

RPORT 

4.41 

HUNTSVlLLE 

4.47 

JASPER 

4.B6 

LEAD  HILL 

4.00 

LURTON  2  NNE 

6.41 

OOELL  3  N 

7.21 

ROGERS 

3.10 

SILOAM  SPRINGS 

4,07 

NORTH  CENTRAL        02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

evening  shade  i  ne 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


IEW  2  ESE 


MOUNTAIN  \ 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVILLE 


NORTHEAST  0 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESvlLLE  L  AND  D  1 
BEECH  GROVE 

BEEOEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 

BUROETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 

LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGQULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL 


BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
DAROANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  / 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  *  E 
GREENWOOD 
HECTOR 

MENA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  *  N 

SUBIACO 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

APLIN  1  W 

BENTON 

BISMARCK  2  SE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNERDALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

LITTLE    ROCK    WB   AIRPORT//R 

LITTLE    ROCK    FILT    PLANT 

MALVERN 

MORRILTON 

NlMROD    DAM 


8.87 
7.50 
5,61 

8.68 

6.19 
6.43 
5,39 
9.83 

10.62 


13.06 
14.03 
8.05 
7.51 

5.03 
11.17 
8.76 
5.05 
7.07 

5.79 


5. 3> 

9.06 
6.70 
6.82 
5.41 
5,55 

6.76 


Day  of  Month 


8.46 

1 

82 

10.47 

34 

•  66 

10.05 

2 

43 

.35 

10.50 

1 

35 

.87 

11.20 

2 

3b 

•  19 

14.20 

3 

35 

.05 

2 

[1 

.<*5 

8. 13 

nl 

.  ia 

12.  2C 

2 

40 

.26 

5.32 

•  65 

.84 

10.  14 

2 

.00 

.54 

11. 7S 

3 

41 

.21 

9.60 

80 

.50 

10.26 

1 

,85 

9.02 

.74 

.33 

8.69 

1 

.16 

8.6E 

1 

.32 

10.81 

2 

.15 

.80 

9.06 

.45 

.  " 

11.14 

.50 

.19 

g   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  |  27 


.93 
.60 
1.02 
.62 


2.17 

1.98 

2. 

1.67 

2.14 

1.88 


2.02 

.37 

2.89 

.43 

1.57 

2.2t 

.04 

2.ie 

.13 

03  2.52 

.02 

1.51 

•SO 

.27 

.05 

.07 

1.04 

.23 

.70 

.13 

1  .11 

•  20 

.25 

.96 

•  29 

.59 

.11 

.30 

•6C 

.05 

.70 

.65 

.?' 

.92 

.12 

.19 

.26 

.06 

.07 

1.82 
1.90 
1.54 


.40 

T 

1.95 

.23 

2.98 

.54 

2.46 

1.08 

.05 

3.34 

•  69 

2.37 

, 

3.10 

.46 

2.19 

.05 

1.85 

.35 

2.16 

.01 

1.02 

.02 

1.32 

.43 

2.75 

•  53 

1.75 

.36 

1.85 

1.71 

2.30 

.16 

.82 

1.62 

.05 

2.75 

.07       1.07 
.30 


1.05 
.02 

.05 


,7B 
.68 
1.50 


1.52 

•  2.17 

•  .32 
.25  1.20 


.04  1.12 

.29  .51 

.03  1.85 

.80  .07 


88  1.22  2,11 


.99 

1.25 

.19 

.40 

.19 

1.94 

• 

1.30 

* 

1.02 

1.06 

.37 

T 

1  .66 

.75 

.94 

2.00 

.91 

1.32 

.56 

4.82 
T 

.39 

3.01 

1.82 

.90 

1.12 

1.45 

.10 

.59 

1.59 

T 

1.30 

.40 

.01 

1.75 

.51 

.40 

.70 

1.37 

.18 

.50 

1.55 

.60 

1.06 

.40 

1.24 

4.57 

.34 

4.87 

.65 

1.01 

T 

.03 

1.24 

.06 

1.70 

T 

.20  1.74   .01 


,71 

.03 

.10 

.81 

.79 

1.30 

.5') 

T 

.75 

1,04 

1.07 

.  '1 

T 

T 

.56 

1.35 

.  '6 

.30 

.65 

7 

.71 

1.17 

.48 

.60 

.42 

1.23 

.10 

•  66 

.16 

.71 

.62 

1.35 

.86 

7 

.04  1 

.46 

.03 

1.27 

.07 

.15  1 
1 

.15 
.20 

7 

1.50 

7 

7 

1*60 

7 

.46 

.46 

7 

T 

.92 

.06  1 

.1^ 

no,. 

lollowing  S 

- 

51  - 

.57 
2.45 
1.09 
1.05 


1.83 
1.05 
.07  1.25 


.56 

3 

77 

.06 

1 

.69 

.28 

I 

.32 

.1? 

.85 

.15 

2 

.88 

.55 

1 

.65 

.05 

1 

.03 

2.30 
1.28 
•  61 


.72 

1.02 
1.20 
.98 
.99 
1.09 

1.48 


2.25 
3.25 

1.10 


1.56 
2.40 
2.68 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 

Continued 

MAY        1967 

S 

Day  of  Month 

Station 

o 

H 

1   | 

2  J  3 

4 

5   6 

7  |  8  1  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16   17   18 

19  |  20 

21 

22   23   24 

25  .  26   27 

28  1  29   30 

31 

OwENSvlLLE 

12.04 

1,70  2.16 

.58 

2.08 

.06 

.02   T    1.12 

.56 

.36 

.32 

•  2a 

2.76  . 

PERRY 

8.36 

.77 

.19 

2.19 

1.05 

T 

T     T    1.16 

.88 

.12 

2.00  • 

REMHEL  dam 

9.84 

1.67 

.62 

•  62 

2.88 

.07 

1.27 

.41 

.24 

.25 

.16 

1.65  . 

SHERIDAN  TOWER 

12.90 

1.10 

.14 

.74 

T    2.53 

.40 

2.33   .35 

2.40 

.56 

.75 

1.60  . 

EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 

10.27 

1.36 

.10   .10 

1.20 

T    1.75 

.60 

1.77 

T 

T 

.88 

.12 

.54 

1.85  . 

AUGUSTA 

8.00 

# 

.40 

2.05 

.24 

T         1.80 

.82 

.22 

T 

1.15 

.32  . 

BRINKLEY 

8.89 

.9' 

.29 

.09 

T    1.50 

1.71 

.04   T 

1.23 

T 

.29 

.18 

.09 

•  61 

•  90  • 

CABOT  4  SW 

8.95 

1.67 

T     T 

1.99 

.10        T 

T    1.25   ,20 

.68 

.25 

•  35 

2*46  • 

CARLISLE  1  SW 

10.35 

.78 

.76 

.16 

2.86 

1.39 

T 

1.75 

.35 

•  30 

2.00  . 

CLARENDON 

8.90 

,86 

.68 

.35 

1.56 

1.45 

T 

.95 

.04 

.22 

•  02 

.18 

.21 

2.38  . 

OES  ARC 

11.16 

,85 

.41 

.05 

1.30 

1.00 

.04 

1.62 

.03   .05 

2.70 

.20 

.06 

U25 

•  60  . 

FORREST  CITT 

11.38 

2.43 

.40 

1.43 

.82 

T          T 

•08   .64  1.05 

.90 

.04 

.01 

•  51 

3.07  • 

HELENA  5  Nh 

6.89 

.58 

.69 

.31 

1.16 

.51 

T     T 

.06       1,61 

.26 

.15 

.51 

T 

1*05  • 

KEO 

10.29 

1.31 

.16 

.46 

2.38 

.39 

.02        T 

1.65   .31 

.86 

.54 

•  34 

1*67  • 

MADISON 

11.S8 

2.10 

.16 

.80 

1.45 

.17  1.48 

2.15 

.42 

.10 

1.75  . 

MARIANNA  2  S 

8.09 

,78 

.57 

.12 

1.19 

3.42 

T     T 

.69 

.05   T 

.21 

T 

.37 

•  01 

•  68  • 

SAINT  CHARLES 

7.85 

.67 

.67 

.81 

1.66 

.64 

1.38 

.08 

.55 

.48 

•  01 

•  90  • 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

7.09 

.60 

.83 

.78 

T    1.97 

.46 

T 

•  88 

.15 

•  05 

.40 

•  40 

•  57  • 

WEST  MEMPHIS 

7.28 

1.47 

.44 

.60 

.02 

1.23   .58 

1.17 

•  22 

1.55  . 

WYNNE 

8.41 

1.62 

.15 

1.15 

.02 

.65   .75 

T     T 

T    2.00 

T 

•  32 

1*75  • 

SOUTHWEST           07 

ANTOINE 

9.62 

.48 

.54 

1.62 

1.92 

.84 

1.90 

.20 

.22 

1.90  . 

ATHENS 

13.06 

3.43 

.63 

.79 

2.92 

.06 

.54 

1.21 

.02 

.31 

.63 

2*32  • 

DAISY  1  E 

15.47 

5.10 

.43 

.94 

3.10 

.10 

.51 

2.00 

.55 

1.22 

1.52  • 

DE  OUEEN 

13.67 

2.63 

.78 

1.25 

1.90 

.44 

.21 

2.35 

.15 

1.04 

1.12 

1.60  • 

DIERKS 

12.54 

3.62 

.32 

1.05 

2.91 

,10 

.15 

1.30 

■  05 

.33 

1*15 

1.56  • 

FULTON 

8.16 

.1" 

.28 

2.67 

.03 

2.19 

.03 

.07 

.26 

•  63 

1.90  . 
1.56  . 

GLENWOOD 

13.09 

3.78 

.40 

.74 

T    3.21 

.12 

.76 

1.69 

.18 

•  26 

•  39 

HOPE  3  NE 

10.85 

.13 

.22 

2.66 

.19 

.06 

2.24 

1.89 

.55 

.03 

•  65 

2.23  • 

HOPPER 

13.38 

2.80 

.35 

.70 

3.20 

.18 

.82 

1.24 

.59 

1*50 

2.00  . 

HORATIO 

13.21 

2.29 

.29 

1.4* 

1.33 

.24 

.49 

3.51 

.18 

.65 

1*31 

1.48  • 

INDEX 

8.30 

.30 

.35 

2.25 

T 

T 

2.00 

.10 

.50 

.80 

2.00  . 
1.55  . 

LANGLEY 

13.16 

2.90 

1.25 

.80 

3.24 

.07 

.70 

1.58 

T 

•  32 

•  75 

MOUNT  Ida 

13.56 

1.79 

1.51 

.58 

2.58 

.67 

.02   .60 

1.70 

.17 

•  33 

•  58 
1.59 
1.53 

3.03  • 
1.56  . 
1.58  . 

NARROWS  DAM 

12.50 

2.93 

.30 

1.20 

2.77 

.09 

.45 

.65 

.16 

•  60 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

10.91 

1.60 

.66 

1.55 

1.19 

.40 

.70 

1.35 

.13 

•  22 

NATHAN  4  wNW 

12.79 

3.75 

.40 

1.15 

2.85 

T 

.40 

1.35 

.19 

.10 

•  92 

1.00 
.57 

1.68  . 
.50  . 
3.61  . 

NEWHOPE  3  E 

11.99 

3.09 

.75 

1.05 

3.25 

.95 

•  25 

.  15 

1.00 

ODEN  2  W 

12.18 

1.18 

.90 

.51 

2.48 

.62 

.05        .67 

•  95 

.09 

■  35 

OKAY 

10.75 

.58 

2.30 

.15 

1.68   .18 

1.02 

.32 

.02 

•96  1*66 

1.68  . 

PINE  RIDGE 

10.49 

.99 

.75 

.40 

2.40 

.30 

.75 

.65 

.45 

•  60 

•  4C 

2.60  ■ 

STAMPS 

7.69 

.81 

.60 

1.96 

.75 

.03 

1.08 

.03 

•  54 

1.89  . 
2.68  . 

STORY 

13.42 

1.25 

1.28 

.40 

2.25 

.92 

3.68 

.48 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

7.66 

.32 

1.01 

1.03 

.01 

1.67 

.11   .03 

.39 

•74   »4T 

1.86  • 

SOUTH  CENTRAL       08 

AMITY  3  NE 

12.53 

1.55 

1.68 

1.00 

2.98 

1.01 

2.01 

.17 

.47 
.63 
.42 
.47 
.23 

1.66  . 
1.73  . 
2.11  . 
2.08  . 
1.28  . 

ARKADELPHIA 

8.74 

.38 

.43 

1.64 

2.45 

.05 

.90 

•  33 

.20 

BLUFF  CITY  3  SW 

8.77 

.30 

2.10 

.23 

.81 

2.27 

.53 

BOUGHTON 
CAMDEN  1 

9.52 

7.97 

.23 

.40 

.22 

.60 

1.56 
2.18 

T    1.40 
.12 

.32 

1.00 

1.80 
1.27 

1*31 

.1 1 
.19 

.02 
.68 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

6.96 

.58 

.42 

1.45 

T     .13 

.61 

.06 

1.30 

.16   .39 
.71 
.58 
.65 

.30 

1.86  . 
2.53  . 
1.85  . 
2.00  . 
1.38  . 

FORDYCE 

8.80 

.72 

.01 

1.31 

1.31 

.02 

.88   .65 

.02 

.64 

GURDON 
MAGNOLIA  3  N 

8.53 
6.99 

.22 
.29 

.42 

.30 

1.50 
2.20 

1.68 
T     .08 

.03 
.54 

1.81 
.45 

•  15 

.  18 
.28 
.74 

.11 
.20 
.92 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

7.36 

T 

1.00 

2.00 

.30 

.72 

PINEY  GROVE 

8.88 

.63 

.48 

1.40 

2.72 

•  06 

.80 

T 

.42 

.95 

.18 
.26 

.07 

.25 

.37   .71 
.32 

•  67 

.30 

1.87  . 

PRESCOTT 

9.96 

.42 

.01 

1.92 

.98 

.25 

2.00   .11 

.20 
.08 
1.45 

U74  '. 

2.47  . 
•  60  • 

SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 

8.00 
8.36 

•  21 

T 

.21 

.84 

1.47 
3.38 

.02  1.70 

T     T 

1.74 
.32 

.09 

.30 
.4C 
.19 

WARREN 

5.87 

.35 

.37   T 

1.19 

.01   .07 

.37 

•  97 

SOUTHEAST           09 

ARKANSAS  CITY 

6.02 

.16 

.68 

1.30 

.02   .02 

.40 

1.01 

.5« 
2.2C 

.21 
1.1! 

1.8! 

1.39 

2.9C 

.50  . 
1.33  . 

CROSSETT  7  5 

11.03 

.77 

2.14 

.69 

1.00 

1.22 

.60 
.25 

•  58  • 

DERMOTT  3  NE 

5.41 

.12 

.43 

1.28 

.05 

.27 

1.25 

T 

T 
1.4C 

.65  . 
•  95  . 

DUMAS 

8.87 

2.05 

.43 

1.12 

.02  1.14 

.46 

1.25 

T 

EUDORA 

10.70 

1.81 

.19 

1.58 

1.79 

•  90 

HAMBURG 

10.09 

1.35 

1.68 

.57 

1.59 

1.8" 

1.61 

1.46  . 

MONTICELLO 
PINE  BLUFF 

10.89 

1.02 

" 

1.47 

2.11 

.36 

. 

.01  1.30 

T 

.40 
.32   .54 

l.i: 

•  61 
,3( 

.02 

.44 
•09   .3t 

2.57  . 
2.56  • 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

10.65 

.61 

.25 

1.29 

.02  2.82 

1.11 

1.60 

T 

1.16  . 

PORTLAND 

7.46 

T 

1.40 

1.30 

.3C 

.80 

.58 

ROHWER  2  NNE 

7.62 

.34 

•  64 

1.30 

.03  1.12 

.54 

1.14 

.04 

1.1, 
.9, 

.58 
T 

•  5C 

.61  . 
1.58  < 

STAR  CITY  *  ENE 

8.66 

1.23 

.03 

1.10 

1.86 

.25 

•80   *53 

SUPPLEMENTAL    DATA 


FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 


S    • 

a  a 


1-b; 


_  a 
« s 


Relative    humidity   averageB  - 
percent 


CENTRAL    STANDARD    TIME 
XI D  6    AM         NOON         6    PM 


Number  of  days  with  precipitation 


i.i 
5.3 


See  reference  n 


U 

rvu 

j  1 

MAY 

1967 

Day  Of  Month 

31 

a 

01 
a 
© 
> 
< 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  [  16 
1    1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

#     #     » 
NORTHWEST           01 

BENTONVILLE  5  WSW 

MAX 
MIN 

73 

47 

63 

38 

64 
35 

73 

43 

73 

51 

66 
56 

69 
46 

70 
55 

79 
43 

80 
58 

86 
70 

79 
56 

64 
52 

64 
52 

64 
41 

73 
41 

74 
53 

83 
49 

81 
57 

74 
50 

67 

46 

75 

48 

79 
47 

81 
52 

83 

56 

83 
57 

83 
56 

82 
60 

82 
60 

80 
61 

78 
60 

75.0 
51.5 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

69 
53 

63 
37 

63 
40 

72 
42 

70 

52 

72 
55 

70 
45 

70 
51 

79 

47 

81 
52 

88 

71 

80 
56 

61 
52 

62 

50 

62 

44 

73 
44 

75 

44 

76 
43 

78 

55 

72 

50 

65 

50 

60 
48 

79 
50 

85 
56 

90 
62 

84 
60 

83 
58 

85 
63 

63 
60 

82 
59 

79 
60 

75.2 
51.9 

FAVETTEV1LLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

71 

44 

61 
37 

64 
32 

74 
42 

67 

50 

71 
49 

72 

48 

72 
48 

81 
44 

62 
60 

90 
63 

66 
57 

76 
57 

67 
48 

65 
41 

73 

40 

79 

50 

84 
46 

79 

59 

62 

51 

62 

45 

77 

40 

82 

44 

82 
51 

84 

55 

80 

56 

83 
56 

62 
62 

80 
60 

78 
62 

80 
61 

75.0 
50.3 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

73 
50 

64 
36 

64 
36 

74 
44 

73 
54 

69 
58 

70 
46 

69 
57 

80 
45 

81 
51 

88 
72 

86 
58 

72 

56 

66 
52 

65 
40 

74 
48 

75 
53 

84 
52 

63 
62 

77 
51 

62 

48 

76 

42 

80 
46 

84 

38 

86 
62 

86 
68 

84 
64 

63 

66 

82 
61 

81 
62 

79 
60 

76.5 
53.5 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

75 
47 

62 

36 

64 
36 

74 
41 

71 

52 

65 
53 

71 
47 

71 

55 

80 

44 

82 
61 

87 
70 

76 
56 

63 
52 

60 
52 

66 
38 

74 
43 

76 
45 

84 
51 

81 

58 

72 
50 

66 

48 

77 

41 

80 
45 

83 
56 

85 
61 

82 

59 

84 
58 

84 
65 

82 
62 

81 
62 

80 
59 

75.4 
51.7 

HARRISON 

MAX 

MIN 

75 
55 

75 
39 

67 
33 

75 
41 

71 
49 

73 
56 

72 

48 

71 
49 

75 

44 

78 
56 

89 

73 

88 
56 

61 
53 

60 
55 

66 
44 

74 
40 

75 
49 

85 
47 

63 
55 

75 
56 

66 
49 

77 

44 

80 
42 

80 
56 

86 
56 

86 
56 

84 
57 

86 
60 

84 
60 

80 
63 

77 
63 

76,6 
51.7 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
47 

59 

40 

65 

34 

73 

44 

64 
51 

72 
48 

72 
47 

70 
53 

77 
50 

78 
57 

88 

63 

63 

53 

61 
52 

63 
50 

63 
43 

74 
45 

75 
55 

85 
48 

78 
58 

61 
52 

66 
48 

76 

48 

81 

46 

85 

54 

90 
56 

84 
61 

84 
61 

85 
63 

83 
61 

79 
63 

77 
62 

74,3 
52.0 

HUNTSVILLE 

MAX 
MIN 

73 
52 

63 
38 

66 
33 

75 

40 

72 

48 

70 
57 

73 
47 

72 

56 

80 
44 

82 
55 

90 
71 

83 
59 

77 

55 

70 
54 

67 
41 

75 

40 

77 
52 

84 
49 

79 

60 

75 

54 

64 
47 

74 

40 

eo 

44 

85 
53 

68 
55 

85 
53 

85 
56 

85 
59 

83 
58 

81 
60 

80 
61 

77.2 
51.3 

LEAD  HILL 

MAX 

MIN 

74 
61 

65 
42 

67 
32 

76 
42 

74 
49 

74 
57 

72 

48 

73 
53 

80 
46 

75 
52 

90 
73 

83 
56 

53 

64 
56 

65 
44 

74 
42 

77 
47 

87 
46 

80 
65 

74 
55 

71 
49 

79 

45 

83 

43 

89 

53 

93 
56 

91 
58 

89 
55 

88 
64 

86 
60 

82 

63 

81 

63 

78.5 
52.5 

ROGERS 

MAX 
MIN 

69 
50 

63 
35 

61 
36 

69 
45 

69 
50 

70 
55 

71 
45 

71 
52 

77 
45 

81 

55 

85 
70 

80 
55 

63 
51 

60 
50 

64 
36 

72 
43 

73 
50 

83 

50 

63 

60 

74 
50 

62 
*6 

74 
45 

76 
47 

82 
52 

85 
59 

81 
59 

85 
58 

81 
62 

82 
60 

76 
60 

77 
60 

74,3 
51.4 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

75 
51 

69 
38 

65 
39 

74 
43 

70 

53 

67 

52 

73 

48 

71 
57 

84 
45 

83 

61 

88 
71 

56 

70 

53 

62 
52 

67 
40 

77 
46 

77 

48 

86 
50 

80 
59 

65 

50 

66 
48 

77 

44 

63 
48 

86 
54 

87 

59 

85 
61 

86 
59 

85 
64 

84 
62 

82 
62 

82 
60 

76,9 
52.7 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

MAX 
MIN 

77 
48 

76 
38 

67 
35 

78 

44 

71 

45 

73 
58 

75 
51 

74 
54 

81 
41 

76 
51 

93 

74 

88 
56 

64 

54 

66 
60 

68 

47 

78 
36 

78 
48 

86 
45 

83 
61 

73 
54 

68 
S3 

78 
41 

82 
47 

90 
47 

93 

52 

90 
52 

92 
52 

92 
56 

90 
59 

62 
63 

77 
60 

79.4 
51.2 

evening  shade  i  ne 

MAX 
MIN 

7* 
50 

74 
36 

72 
33 

75 
45 

70 
44 

71 
57 

74 

50 

76 
54 

79 
35 

77 

51 

92 

70 

86 
55 

64 
52 

66 
60 

69 
48 

75 
39 

79 
46 

85 
45 

84 

60 

74 
54 

66 

53 

79 

41 

81 

40 

87 
49 

88 

46 

89 
52 

87 
52 

68 
59 

88 
58 

84 

56 

74 

60 

78.3 
50.1 

GILBERT 

MAX 
MIN 

76 
55 

70 
33 

66 
32 

75 

41 

71 

44 

74 
57 

75 
50 

74 
59 

81 
39 

77 
50 

92 
75 

86 
57 

64 
54 

66 

56 

66 
44 

76 
37 

78 
48 

86 
44 

63 

59 

72 
53 

66 

50 

79 

42 

61 
39 

88 
47 

92 
51 

86 
51 

87 
51 

as 

54 

88 
58 

81 
61 

78 
60 

78.1 
50.0 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 
MIN 

74 
65 

74 
42 

64 
39 

66 

39 

74 

50 

66 

54 

72 
52 

71 
52 

76 

46 

81 

48 

77 
52 

90 
64 

66 
55 

73 
56 

74 
48 

68 
43 

74 
45 

78 
49 

84 
51 

84 
59 

66 
52 

63 
46 

73 
46 

80 
48 

65 
53 

87 
59 

86 
59 

87 
62 

87 
60 

86 
61 

75 
61 

76.2 
52,1 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

72 
63 

71 
40 

66 
32 

74 
47 

69 
46 

67 
57 

68 
49 

72 
53 

77 
40 

74 

50 

89 
69 

87 
50 

62 
51 

64 
59 

65 
48 

74 
36 

75 

48 

63 
45 

79 
58 

73 
52 

67 
52 

76 

43 

77 
41 

86 
48 

89 
54 

86 
53 

86 
52 

87 
58 

83 
59 

79 
65 

75 
59 

75.9 

50.9 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

75 
54 

70 
37 

65 
34 

74 
43 

71 

50 

74 
57 

75 
49 

73 
53 

75 

44 

76 

57 

93 
73 

88 
57 

65 

53 

66 
56 

66 
46 

75 
42 

78 
51 

85 
47 

81 
62 

78 

56 

68 
50 

78 
43 

80 
43 

88 

56 

90 
61 

85 
62 

85 
59 

87 

66 

84 
61 

80 
62 

77 

56 

77.6 
52.9 

MOUNTAIN  HOME  1  NNw 

MAX 
MIN 

75 

60 

73 
43 

61 
39 

64 

40 

74 

48 

67 
53 

71 

48 

72 

50 

72 

48 

78 
49 

76 
58 

90 
59 

69 
52 

62 
54 

64 

44 

67 
41 

75 

44 

76 

49 

86 
50 

80 
55 

61 
51 

66 
50 

79 
48 

el 

46 

86 
56 

89 
60 

85 
60 

84 
62 

86 
63 

85 
63 

78 
62 

75.3 
51.8 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

75 
61 

75 
38 

62 
33 

65 
39 

74 
48 

66 
52 

72 

48 

73 

50 

72 

44 

78 

48 

77 
59 

90 
59 

60 
53 

63 
54 

65 

45 

66 

39 

74 
43 

77 

46 

86 

50 

80 
53 

61 
52 

68 
46 

78 
43 

79 
46 

87 
54 

90 
56 

86 
56 

86 
59 

88 
59 

85 
61 

78 
62 

75,4 
50.3 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 
MIN 

74 
61 

66 

43 

66 
38 

77 
46 

47 

74 
50 

80 
46 

79 

50 

91 
68 

82 
55 

64 
53 

72 

60 

67 
47 

74 

45 

78 
46 

84 
49 

84 
60 

77 
57 

69 
52 

78 
44 

81 

44 

86 
57 

88 
62 

85 
60 

85 
56 

68 
63 

86 
62 

78 
63 

78 
62 

78.3 
53.3 

YELLVILLE 

#     •     # 

MAX 
MIN 

76 
56 

70 
33 

68 
30 

75 
40 

67 

45 

74 
58 

75 
50 

73 
51 

80 
41 

76 
53 

92 
68 

84 
56 

66 
56 

65 

53 

66 

45 

77 
38 

78 
47 

89 
44 

61 

60 

79 
51 

67 
51 

79 

39 

82 
39 

88 

48 

92 
51 

67 
52 

87 
53 

88 
57 

88 
57 

81 
62 

77 
62 

78.3 
49.9 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

MAX 
MIN 

74 
60 

68 

44 

65 
42 

74 
52 

72 
53 

71 
56 

72 
53 

75 

60 
47 

78 
55 

91 

70 

89 
54 

66 
54 

70 
62 

69 
52 

75 
45 

79 
52 

85 
53 

84 
65 

81 
59 

64 
52 

81 
49 

79 
46 

89 
55 

91 

59 

90 
63 

89 
57 

88 
57 

81 
57 

80 
66 

78 
65 

78.3 
55.2 

BALD  KNOB  5  N 

MAX 
MIN 

Tl 
62 

69 

45 

66 
45 

71 
53 

67 
54 

70 
58 

71 

51 

75 

55 

79 
51 

75 
59 

88 
71 

86 
55 

69 
54 

74 
62 

67 
50 

72 

47 

79 
56 

83 

60 

82 
69 

75 
59 

62 
51 

74 
51 

77 
51 

82 
59 

87 
61 

88 

64 

89 
64 

87 
67 

85 
61 

82 
64 

75 
63 

76.7 
57.2 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

75 
60 

65 
41 

66 
36 

76 
45 

71 

49 

69 
50 

73 

55 

74 
54 

78 
55 

74 

53 

90 
71 

78 
54 

65 
52 

72 
61 

73 
51 

74 
43 

76 
52 

85 
47 

83 
64 

67 
58 

65 
52 

73 

43 

79 
44 

85 
53 

88 
63 

86 
59 

87 
59 

92 

64 

88 
59 

84 
63 

75 
60 

77,0 
53.9 

BATESvlLLE  L  AND  D  1 

MAX 
MIN 

74 
65 

71 
38 

67 
35 

76 

47 

71 
47 

72 

58 

75 

52 

77 
51 

83 
43 

75 
52 

94 
72 

93 

56 

67 
54 

71 
63 

70 
51 

78 
39 

80 
48 

89 
47 

86 
65 

85 
60 

67 
52 

80 
44 

82 

42 

89 
49 

93 

56 

92 
56 

91 
55 

91 
58 

90 
59 

87 
65 

79 
62 

80.5 
52.9 

BEEDEVILLE 

MAX 
MIN 

80 
57 

70 
44 

68 
45 

75 
53 

72 
50 

74 
52 

73 

54 

77 
57 

60 
52 

80 
49 

89 

72 

83 
57 

72 

56 

75 
65 

70 
52 

78 
49 

60 
56 

84 
54 

64 
66 

73 
59 

65 
55 

75 

52 

78 
49 

85 
55 

69 
59 

68 
61 

87 
60 

91 
63 

90 
64 

84 
65 

75 

64 

78.8 
56.3 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

77 
65 

69 

49 

70 
45 

77 
47 

76 
53 

72 
56 

73 

53 

78 
54 

81 
53 

80 
56 

91 

67 

87 
55 

72 
55 

74 
57 

71 
52 

76 
48 

81 
52 

86 
56 

86 
61 

80 
63 

67 

54 

77 
51 

81 
50 

88 
56 

93 
60 

91 
64 

92 
64 

92 
67 

91 
66 

89 
66 

76 
67 

80,5 
56.8 

CORNING 

MAX 
MIN 

75 
60 

70 
42 

68 
38 

77 
49 

74 
51 

69 
57 

70 

50 

75 
55 

81 
45 

80 
53 

91 
69 

89 
49 

64 

52 

65 
60 

70 
50 

75 
45 

79 
51 

84 
53 

83 
63 

76 
56 

66 
51 

77 

46 

76 

45 

67 
55 

92 
59 

90 
60 

90 
59 

90 
63 

90 
60 

81 

65 

76 
64 

78.5 
54,0 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

69 
65 

69 
49 

67 
45 

75 
54 

71 

54 

71 
59 

71 

53 

76 
SB 

79 
53 

76 
56 

89 

70 

67 
59 

67 

55 

73 
64 

68 
52 

76 
49 

78 
55 

86 
57 

63 
67 

60 
60 

64 
54 

74 
53 

76 
54 

86 
54 

90 
63 

90 

67 

90 
66 

91 
68 

89 
68 

84 
66 

74 
67 

78.0 
58.6 

KEISER 

MAX 
MIN 

78 
66 

73 
50 

63 
44 

67 
49 

74 

51 

74 
52 

73 

54 

66 

55 

75 
49 

77 
54 

73 
59 

88 
62 

66 

58 

75 
59 

75 
52 

69 
47 

74 
54 

78 
53 

62 
64 

85 
63 

68 
54 

63 
52 

75 
49 

77 
52 

87 
59 

92 

61 

91 
62 

92 

66 

92 
65 

91 
67 

83 
66 

77.3 
56.4 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

76 
61 

69 
50 

67 

44 

73 

54 

71 

51 

67 
60 

75 

54 

76 
57 

77 
49 

73 

55 

88 
67 

85 
57 

75 

58 

77 
65 

69 
52 

75 

45 

79 
54 

66 
53 

64 
68 

SO 

63 

67 

54 

74 
53 

78 
51 

85 
52 

89 
57 

88 
60 

89 
60 

90 
63 

90 
63 

86 

67 

70 
64 

78.3 
56.8 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

74 
56 

63 

46 

67 
45 

75 
53 

68 
56 

72 

56 

72 

53 

76 
58 

79 
52 

76 

56 

90 
72 

84 
56 

68 
55 

76 
63 

69 
52 

75 
46 

79 
55 

88 
54 

66 
65 

71 
62 

64 
53 

75 
53 

80 
49 

87 

56 

90 
60 

88 

63 

88 

63 

90 
64 

89 
63 

82 
66 

77 
67 

78.0 
57.2 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

74 

1  60 

1 

68 
47 

67 
44 

74 
53 

74 
55 

71 
59 

72 
53 

76 
57 

78 
51 

77 
57 

89 

72 

87 
53 

65 
50 

74 
57 

73 
52 

74 
49 

80 
55 

84 
55 

64 
66 

82 
58 

65 
50 

76 
54 

77 
53 

86 
55 

90 
61 

89 
68 

89 
65 

91 
61 

89 

65 

87 
65 

74 
66 

78.6 
57.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    53    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 

MAY 

1967 

Station 

Day 

Of  Month 

o 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 
< 

POCAHONTAS  1 

MAX 

MIN 

73 
61 

70 

41 

65 
39 

73 

49 

71 
49 

69 

56 

71 
52 

74 

51 

79 
47 

78 
52 

90 
70 

87 
52 

62 
53 

65 

61 

69 
51 

73 

42 

79 

49 

83 
49 

83 
60 

76 
57 

65 
52 

75 
51 

79 

49 

66 

51 

89 
56 

87 
58 

88 

57 

88 
60 

89 
60 

84 
61 

7* 
63 

77,2 
53.5 

SEARCY 

MAX 
MIN 

73 

67 

73 
41 

67 

42 

75 
53 

72 
54 

74 

59 

74 
53 

78 
53 

81 

47 

81 
55 

90 
72 

89 

64 

73 
57 

76 
63 

71 
52 

75 

43 

82 
55 

85 
51 

85 
63 

82 
61 

66 
53 

77 
49 

79 
51 

85 
52 

87 
56 

87 
59 

87 
60 

89 
62 

88 
63 

84 

64 

76 
64 

79.4 
56.1 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
«     #     » 

MAX 
MIN 

70 
56 

63 
46 

66 
41 

74 
50 

69 
52 

71 

56 

70 
52 

75 
54 

60 
48 

74 
56 

90 
68 

70 
53 

65 
55 

65 
52 

67 

51 

75 

45 

79 
53 

85 
53 

84 
63 

65 
54 

65 
52 

77 

49 

79 

46 

86 

54 

90 
58 

87 
62 

89 

61 

89 
65 

88 
64 

80 
66 

74 
64 

76.2 
55.0 

WEST  CENTRAL       04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

76 

60 

74 
44 

66 
40 

67 
47 

73 
52 

75 
56 

77 
46 

75 

55 

78 
46 

84 
55 

85 

55 

94 
69 

r 

58 

83 
59 

67 
47 

71 
41 

80 
51 

61 
50 

89 
57 

86 
60 

72 
53 

60 

51 

79 
48 

81 
52 

87 
56 

89 
58 

87 
61 

87 
61 

86 
59 

87 
65 

79 
60 

79.1 
53.9 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

76 
56 

67 
37 

69 
40 

76 
50 

77 
54 

80 

60 

77 
53 

77 
52 

65 
46 

88 
60 

94 
71 

86 
69 

89 

60 

78 
59 

70 
45 

83 

41 

82 
50 

69 

51 

86 
60 

79 

60 

65 

51 

80 
♦5 

82 

47 

89 
56 

91 
54 

90 
56 

90 
60 

91 

60 

86 
60 

80 
59 

84 
62 

61.6 
54.4 

CLARKSV1LLE 

MAX 
MIN 

75 
57 

72 
37 

65 
39 

75 

48 

73 
55 

75 

58 

71 
52 

78 
52 

63 
47 

84 
59 

92 
66 

89 
65 

81 
60 

80 
60 

70 
46 

78 
42 

81 
53 

88 
62 

86 

60 

85 
60 

64 
51 

80 
43 

80 
47 

87 
53 

88 
56 

88 
58 

86 
60 

86 
61 

84 
62 

79 
61 

79 
65 

80.1 
54.7 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

74 
60 

70 
45 

66 

40 

75 
50 

70 
52 

74 

58 

73 
54 

78 
53 

62 
47 

83 
58 

93 

73 

88 

70 

60 
59 

75 
61 

70 
49 

79 
43 

81 
53 

88 
51 

86 
56 

74 
60 

64 
55 

81 
49 

81 
47 

87 
52 

89 
56 

87 
57 

87 
59 

88 
61 

85 
59 

78 
63 

80 
64 

79.5 

55.4 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

71 

54 

64 
39 

61 

41 

69 
46 

65 
51 

66 

53 

66 

43 

70 
51 

78 
55 

75 
57 

67 
67 

64 
59 

72 
52 

62 
41 

70 
49 

75 
55 

81 
60 

80 
62 

69 
51 

55 

39 

72 
43 

77 
54 

81 
59 

84 
59 

80 
61 

81 
63 

74 
58 

72.9 
52.7 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
46 

66 
41 

68 

41 

76 
51 

75 
57 

75 
56 

74 
54 

77 
57 

84 
JO 

87 
61 

92 
73 

75 
64 

82 
63 

75 

54 

70 
45 

80 
46 

81 
56 

67 
53 

85 
61 

68 

58 

60 
53 

79 
49 

82 

51 

66 
56 

89 
58 

86 
58 

86 
64 

87 
65 

82 
64 

80 
60 

82 
63 

79.0 
55.7 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

74 
57 

69 
34 

63 
33 

74 
43 

73 
51 

74 
58 

74 
51 

74 
52 

62 
43 

85 

59 

91 
67 

90 
66 

79 
60 

80 
58 

67 
41 

77 
39 

79 
50 

85 
46 

85 
55 

83 
58 

62 
49 

77 
43 

81 
44 

84 
49 

87 
51 

87 
54 

85 
56 

85 
57 

83 
57 

78 
61 

79 
62 

76,9 
51.7 

HECTOR 

MAX 
MIN 

73 
55 

72 
36 

65 
38 

75 
46 

73 
47 

75 

55 

75 
50 

75 
45 

81 
42 

81 
55 

91 
69 

80 
45 

85 
53 

60 
50 

78 
45 

80 
45 

85 

50 

88 
53 

66 
54 

86 
55 

83 
55 

77 
63 

78.4 
50.3 

MENA 

MAX 
MIN 

74 
61 

70 
42 

67 
43 

70 
51 

74 
51 

79 

58 

78 
48 

60 
52 

82 

49 

82 
62 

90 

70 

87 
74 

83 

64 

79 
57 

68 
45 

76 
40 

82 
50 

83 
55 

81 
60 

76 
59 

66 
51 

7* 
47 

80 
50 

64 
55 

85 

57 

62 
59 

83 
62 

85 
63 

80 
61 

79 
61 

80 
60 

78.7 
55.4 

OZARK 

MAX 
MIN 

75 
58 

67 
39 

65 
40 

74 
50 

74 
56 

75 
56 

72 
53 

79 
50 

81 

48 

87 
61 

92 
65 

89 
67 

84 
61 

80 
62 

70 

45 

78 
44 

61 
55 

67 
53 

85 
60 

80 
64 

64 

53 

80 
*8 

82 
50 

85 

55 

87 
57 

87 
59 

86 
61 

88 
62 

69 
63 

80 
61 

80 
65 

80.1 
55.6 

PARIS 

MAX 
MIN 

74 
60 

69 

41 

66 
38 

75 

48 

73 
53 

78 
58 

73 
52 

77 
54 

62 
48 

86 
55 

93 

74 

92 
64 

59 

80 
59 

70 
45 

79 
42 

80 
53 

68 
50 

86 
58 

83 
60 

65 
51 

80 
46 

60 
46 

88 
53 

90 
55 

89 
57 

88 

60 

89 
61 

85 
59 

80 
59 

82 
62 

80.8 
54.2 

RUSSELLVILLE  4  N 

MAX 

MIN 

74 
56 

73 
36 

67 
36 

76 
45 

73 
47 

75 
56 

75 

50 

78 
46 

83 
42 

82 
50 

94 
64 

90 
61 

81 
57 

84 

60 

69 

42 

79 
38 

81 
48 

88 
43 

89 

46 

85 

57 

67 

51 

61 
42 

81 
43 

68 
49 

90 
51 

90 
53 

89 
55 

88 
57 

87 
55 

79 
59 

79 
62 

81.1 
50.2 

SUBIACO 

MAX 

MIN 

75 
60 

69 
45 

67 
42 

76 
49 

73 
54 

79 

57 

72 
52 

77 
60 

63 
49 

86 
60 

93 

74 

82 
64 

64 
59 

80 
59 

70 
46 

79 
44 

SO 

59 

89 
52 

85 

60 

78 
60 

66 
51 

79 

61 
50 

88 
55 

91 
59 

89 
62 

90 
62 

89 
62 

86 
63 

60 
60 

82 
62 

80.6 
56.1 

WALDRON 

MAX 

MIN 

75 
59 

67 
39 

65 

40 

73 

51 

77 
51 

82 
59 

82 

78 
50 

86 
47 

85 
57 

95 
74 

95 
68 

88 
61 

87 
58 

82 

50 

84 

41 

82 
42 

88 
51 

85 

60 

82 

61 

69 
52 

78 
44 

62 
48 

88 
53 

90 
55 

90 
58 

87 
62 

86 
60 

88 
59 

81 
60 

84 
61 

82.7 
54.3 

WHITE  ROCK 

»     »     » 

MAX 

MIN 

70 
49 

60 
38 

60 
42 

71 
46 

66 
51 

70 
43 

77 
48 

78 
53 

65 

67 

81 
63 

73 
56 

73 
52 

62 
42 

70 
46 

75 
55 

80 
59 

70 
52 

53 

44 

72 
51 

78 
63 

62 

54 

78 
63 

77 
60 

72 
58 

72 
56 

72,2 
52,5 

CENTRAL            05 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

75 
60 

76 
48 

68 
42 

70 
52 

70 
50 

76 

56 

79 
52 

77 
57 

64 
49 

83 
56 

91 
70 

91 
66 

84 
58 

84 
66 

71 

49 

76 
43 

81 
58 

85 
51 

85 
63 

83 
60 

71 
51 

76 
52 

79 

47 

86 
52 

87 
60 

87 
64 

86 
61 

88 
63 

88 

60 

77 
62 

78 
63 

80,4 
56,2 

BEnTOn 

MAX 
MIN 

7* 
61 

70 
40 

69 
39 

69 
52 

67 

46 

81 
57 

80 
51 

61 

49 

81 
45 

81 
53 

89 
79 

66 

60 

86 
58 

62 
62 

71 

46 

76 
40 

83 
49 

85 
49 

82 

60 

80 
60 

73 
51 

76 

47 

79 
45 

85 
47 

87 
50 

86 
53 

66 
53 

68 
57 

85 
57 

80 
61 

79,9 
52.6 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

73 
53 

76 
42 

68 
39 

68 
40 

70 
47 

66 
49 

60 
52 

77 
50 

81 
45 

82 
49 

64 
55 

93 
70 

87 
61 

88 
61 

76 
50 

71 
42 

79 
45 

64 
49 

86 
52 

81 
60 

74 

54 

62 
47 

78 
46 

81 
48 

86 

51 

87 
54 

66 
58 

87 
59 

89 
58 

84 
62 

74 
64 

79.3 
52.0 

CONWAY 

MAX 
MIN 

73 
62 

73 
42 

67 
40 

73 
53 

71 
52 

76 

59 

75 
53 

78 

56 

82 

47 

82 
56 

91 
72 

91 
63 

76 
58 

77 
64 

70 

49 

76 
44 

60 
55 

86 

50 

85 
60 

82 

61 

67 
53 

78 
46 

79 
46 

85 

51 

87 

54 

66 
58 

86 
59 

89 
62 

87 
62 

79 
66 

78 

64 

79.5 

55.4 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

74 
61 

67 
40 

66 
38 

75 
49 

69 
51 

75 
58 

73 
52 

79 
52 

81 

43 

77 
53 

92 

71 

62 
58 

76 
58 

76 
60 

6  9 
47 

76 

40 

80 
50 

86 

49 

86 

60 

69 
60 

63 
53 

78 
46 

80 
44 

86 
49 

89 
52 

87 
55 

89 
56 

89 
59 

85 
60 

75 
61 

78 
62 

78.3 
53.1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

75 
63 

74 
46 

69 
45 

70 
52 

63 
53 

79 

59 

79 
51 

80 
59 

83 
51 

83 
58 

92 
70 

90 
74 

87 

60 

84 
61 

70 

49 

79 
45 

84 

61 

87 
55 

85 
63 

61 
60 

74 
52 

78 
49 

61 
50 

86 
54 

88 
67 

86 
67 

86 
66 

89 

66 

85 
64 

75 
62 

79 

64 

80.7 
57.9 

LEOLA 

MAX 
MIN 

76 
59 

69 
41 

70 
35 

69 
51 

72 
49 

63 

55 

80 
53 

64 
56 

82 
47 

84 
50 

92 

71 

92 
73 

89 
62 

84 
67 

70 

50 

78 
42 

84 
52 

87 
52 

86 
62 

84 
62 

72 

54 

76 
49 

85 

45 

68 
53 

87 
59 

68 
59 

89 
59 

66 
58 

76 
62 

80 
64 

81,4 
55.0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
5B 

68 
49 

68 
45 

70 
56 

68 
52 

82 

62 

75 
56 

81 
57 

81 
51 

81 
56 

90 
74 

81 
62 

85 

60 

78 
59 

72 
52 

77 
47 

83 
58 

86 
53 

64 
64 

75 
58 

62 
55 

79 
51 

60 
50 

86 
54 

90 
56 

91 

63 

90 
62 

92 
63 

90 
64 

76 
65 

79 
65 

79.9 
57.3 

MALVERN 

MAX 
MIN 

73 
64 

75 
40 

69 
40 

70 
54 

68 
47 

62 
61 

80 
52 

84 
49 

83 
46 

84 

50 

91 
70 

91 
72 

89 

62 

66 
70 

70 

46 

78 
42 

84 
49 

86 
50 

64 
59 

79 
62 

74 
54 

76 
48 

82 
46 

65 
47 

87 
51 

66 
53 

87 
57 

88 
37 

86 
58 

76 
61 

78 
64 

81.1 
54.3 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

74 
65 

73 

47 

66 
41 

75 
52 

72 
53 

76 
59 

74 
54 

77 
58 

83 
50 

80 
57 

92 
72 

90 
64 

88 

56 

77 
65 

70 
51 

76 
45 

81 
56 

67 

54 

87 
60 

84 
62 

68 
52 

79 
51 

62 
52 

88 
54 

90 
56 

89 

60 

88 
61 

91 
63 

88 
62 

62 
64 

80 
65 

80,9 
57.0 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

75 
62 

71 
44 

64 
37 

67 
42 

71 
48 

68 
52 

78 
52 

74 
53 

77 
47 

81 
51 

83 
53 

91 
70 

75 
59 

83 
59 

75 
43 

68 
42 

76 
48 

80 
49 

85 

56 

62 
61 

69 
53 

61 
48 

77 
49 

78 
52 

85 
56 

67 
59 

85 
59 

85 
62 

87 
60 

63 
64 

76 
63 

77,3 
53.3 

PERRY 

MAX 
MIN 

75 
61 

70 
49 

65 
49 

67 
54 

73 
59 

70 

60 

74 
52 

79 
55 

82 
49 

82 
54 

92 

71 

89 
66 

80 

60 

76 
65 

70 
51 

77 
42 

62 
57 

92 
52 

85 
59 

60 
62 

74 
54 

80 
51 

85 
55 

88 
56 

90 
55 

90 
57 

90 
58 

89 
62 

88 

61 

61 
59 

78 
58 

80.4 
56.5 

SHERIDAN  TOWER 

#     •     « 

MAX 
MIN 

74 
63 

72 
41 

70 
41 

69 
53 

69 

48 

82 
60 

81 
53 

82 
54 

83 
49 

82 
55 

92 
71 

88 
65 

88 
63 

82 
62 

70 

49 

77 
43 

83 
52 

86 
52 

84 
61 

76 
62 

73 
57 

75 
49 

79 
46 

85 
52 

69 
55 

87 
57 

87 
60 

90 
61 

87 
62 

79 
61 

78 
63 

80,6 
55.5 

EAST  CENTRAL       06 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

76 
63 

69 
45 

70 
40 

70 
55 

68 
50 

83 
62 

64 
54 

82 
52 

80 

48 

80 
58 

92 

71 

94 
69 

91 
69 

87 
72 

84 
54 

75 
45 

63 
53 

86 

54 

86 
63 

66 
64 

58 

74 
55 

76 
46 

63 

48 

88 
55 

89 
58 

90 
62 

90 
62 

90 
62 

88 
63 

75 
65 

82,3 
57.3 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

BO 
66 

75 

46 

66 
45 

69 

49 

72 
53 

68 
56 

77 
53 

71 
54 

78 
46 

60 
55 

80 
63 

91 
65 

71 
57 

83 

59 

60 
52 

70 

45 

75 
49 

80 
53 

85 
55 

85 
61 

73 
55 

72 
52 

75 
49 

76 
51 

64 
58 

88 
60 

68 
60 

89 

64 

91 

65 

89 
64 

78 

65 

78.7 
55.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    54    - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
MAY 

1967 

Station 

Day 

Of  Month 

o 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

CABOT  4  SM 

MAX 

MIN 

73 
62 

66 

47 

66 

44 

69 

54 

67 

54 

78 
59 

75 
53 

78 
54 

81 
49 

78 
56 

90 
67 

80 
59 

75 
58 

76 
63 

71 

50 

76 
44 

80 
54 

86 
51 

81 
60 

7* 
61 

63 
52 

76 
51 

78 

50 

85 
51 

87 
56 

86 

60 

86 
60 

89 
62 

86 
62 

78 

65 

75 
66 

77,7 
55.9 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

7* 
62 

71 

45 

68 

45 

70 
54 

71 
53 

79 

60 

79 
55 

79 
57 

80 
50 

80 
58 

90 
71 

89 
65 

87 
57 

86 
68 

73 
52 

75 

49 

82 

58 

84 
54 

84 
62 

83 
61 

71 

53 

75 
52 

78 
50 

83 
51 

82 
52 

87 
60 

88 
60 

89 
63 

86 
65 

85 
64 

76 
64 

80.2 
57.1 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

79 
63 

73 
48 

69 
45 

72 
59 

69 
56 

77 
62 

77 
56 

80 
59 

81 
53 

81 
65 

92 
67 

91 
64 

74 
58 

78 
67 

71 
53 

76 
50 

82 
61 

86 
60 

66 

70 

81 
63 

68 
56 

75 
53 

78 
51 

65 
56 

89 
66 

89 
67 

89 

64 

91 

67 

89 
69 

88 
66 

75 
65 

80.4 
60.1 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

76 
62 

70 
47 

70 
43 

72 
53 

71 
51 

76 
52 

70 
54 

78 
57 

79 

48 

76 
58 

89 

71 

87 
63 

83 

59 

80 
63 

70 
52 

75 
45 

62 
55 

65 
53 

64 
62 

82 
63 

63 
55 

75 
51 

77 
51 

84 
51 

88 
59 

88 
61 

88 
62 

90 
65 

86 
65 

83 
66 

74 
66 

79.1 
56.9 

HELENA  5  NW 

MAX 
MIN 

81 
67 

73 
48 

66 
44 

70 
48 

73 
50 

69 
54 

76 
52 

79 

54 

78 
45 

78 
50 

79 
62 

92 

70 

84 
64 

90 
66 

61 
53 

70 
*5 

75 

47 

82 
52 

86 
57 

86 
62 

77 
56 

68 

50 

76 
47 

77 

46 

84 
51 

89 
58 

90 
59 

89 

60 

90 
62 

89 
65 

82 

64 

80.0 
55,2 

KEO 

MAX 
MIN 

7* 
61 

73 

47 

68 

45 

67 

54 

67 

53 

61 
60 

81 
53 

78 
57 

79 
53 

80 
57 

90 
71 

89 
64 

87 
58 

85 
63 

70 
52 

75 
*7 

81 
56 

85 
54 

64 
61 

80 
61 

66 
53 

75 
51 

75 
51 

63 
55 

86 
58 

85 
63 

87 
61 

88 
62 

66 

64 

82 
62 

74 
63 

T9.5 
57.1 

MAR  I  ANNA  2  S 

MAX 
MIN 

76 
61 

68 

48 

69 

45 

72 

54 

72 
51 

78 
60 

78 

53 

78 
55 

76 
48 

78 
57 

90 
70 

86 
66 

89 

61 

85 

65 

70 
52 

7* 
45 

80 
55 

65 
53 

84 
6* 

83 
63 

68 
55 

75 
53 

77 
50 

83 
49 

89 
56 

89 

60 

90 

60 

92 
66 

92 
66 

92 

60 

80 
65 

80.6 
57.0 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

81 
67 

74 
48 

67 
44 

71 
47 

70 
53 

69 
53 

80 
56 

70 
55 

60 

49 

80 
50 

65 
58 

92 

68 
63 

85 

65 

62 
53 

71 
*9 

76 
52 

83 
55 

86 
62 

86 
63 

77 
56 

60 
54 

74 
49 

77 

52 

63 
58 

89 
57 

88 
61 

89 
64 

90 
66 

66 
65 

77 
66 

79.6 
56.3 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

80 
68 

74 
51 

65 
48 

70 

46 

69 
56 

69 

57 

80 
56 

71 
55 

78 

53 

79 
54 

80 
62 

91 
73 

81 

61 

88 
62 

82 
5- 

69 
51 

74 
53 

81 
56 

65 
62 

85 
64 

76 
57 

61 
54 

73 
52 

75 
53 

63 
58 

87 
63 

86 
63 

88 
67 

89 
66 

87 
66 

75 
67 

78.4 
58.5 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

77 
60 

69 
52 

73 
52 

73 
55 

72 
52 

73 

60 

74 
54 

76 

58 

77 

56 

76 
56 

86 
67 

79 
66 

85 
63 

85 
64 

74 
53 

76 

44 

78 
56 

65 
54 

65 

58 

84 
60 

72 
56 

73 
53 

78 
49 

85 
52 

69 
53 

90 
60 

90 
61 

89 
63 

91 
66 

79 
66 

76 
64 

79.8 
57.5 

WYNNE 

II      ft      ft 

MAX 
MIN 

76 
62 

72 
49 

69 

43 

74 
55 

74 
56 

74 

56 

76 
48 

77 
50 

79 
47 

76 
56 

68 
71 

88 

65 

79 
61 

86 
57 

70 
52 

75 
46 

80 
57 

85 
53 

87 
53 

79 
62 

62 
55 

75 
51 

77 
49 

64 
52 

85 
62 

69 
65 

88 
66 

92 
66 

89 
65 

87 
66 

75 
65 

79.6 
56.9 

SOUTHWEST           07 

OE  QUEEN 

MAX 
MIN 

75 

6* 

71 

40 

70 
46 

69 
54 

74 
53 

87 

60 

78 
48 

85 
50 

82 

50 

86 
60 

93 
68 

88 
7* 

87 
72 

83 
58 

75 
45 

79 
42 

85 
50 

85 
54 

84 
56 

79 
61 

70 
55 

79 
46 

63 
51 

65 
53 

86 
54 

84 
58 

86 
63 

88 
65 

64 
63 

75 
62 

83 

60 

81.2 

56.0 

DIERKS 

MAX 
MIN 

77 
61 

73 
36 

71 
42 

69 
54 

76 
50 

83 
60 

80 
45 

85 
48 

63 
45 

87 
53 

93 
64 

90 
70 

87 
69 

83 
59 

72 
44 

78 
3, 

84 

47 

66 
49 

83 
52 

80 

61 

72 
56 

78 
45 

83 

48 

65 
50 

87 
51 

85 
52 

87 
59 

89 

61 

87 
58 

78 
62 

62 
62 

81.7 

53.4 

HOPE  3  NE 

MAX 

MIN 

77 

66 

75 

44 

66 

43 

73 
46 

67 
51 

73 

53 

81 
51 

77 
50 

84 
51 

85 

51 

66 

60 

92 

69 

90 
71 

87 
69 

62 
49 

72 
45 

76 
45 

82 
53 

85 
55 

85 

60 

74 
55 

58 
50 

77 
50 

81 
50 

85 
52 

86 
55 

84 
56 

87 
65 

89 
62 

82 
61 

77 
62 

79.9 
54.8 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

75 

64 

69 
36 

69 
37 

71 
47 

72 

46 

81 
52 

82 
52 

82 
46 

81 

45 

83 
62 

92 
67 

86 
72 

86 

63 

80 
62 

76 
46 

79 
39 

84 
53 

85 
48 

82 

65 

75 
60 

67 

53 

77 
45 

80 

47 

85 
49 

88 
52 

85 
57 

85 

58 

88 
58 

83 

56 

76 
62 

80 
57 

80,1 
53,5 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

73 
62 

77 
37 

73 
40 

71 
49 

70 
47 

72 
50 

82 

44 

78 
45 

67 
43 

84 
47 

66 
60 

92 
69 

90 
61 

87 
60 

76 
46 

71 
40 

77 

44 

63 

49 

65 
51 

85 

59 

75 
55 

60 
46 

79 
47 

84 
46 

85 

49 

66 
50 

84 
54 

90 
57 

69 
55 

88 
59 

78 
62 

80.5 
51,2 

NASHVILLE  PEACH  SJBSTA 

MAX 
MIN 

71 
56 

76 
37 

69 
39 

70 
50 

67 
49 

72 

54 

ai 

44 

76 
51 

64 
45 

82 
52 

84 
58 

90 
64 

90 
65 

86 
67 

72 

42 

70 
38 

76 
46 

62 
54 

85 
55 

82 
61 

72 

55 

58 

49 

77 
54 

82 
53 

83 
53 

84 
56 

83 
60 

85 
61 

87 
60 

79 
62 

75 
61 

78,4 
53,3 

OKAY 

MAX 
MIN 

76 
63 

75 
45 

74 
47 

69 
55 

78 
54 

63 

62 

82 
53 

85 
54 

65 
52 

87 

60 

92 
70 

91 
74 

90 
71 

88 
63 

73 
52 

77 
48 

83 
58 

65 
55 

85 
65 

83 
63 

73 

56 

78 
50 

81 
52 

84 
54 

86 

57 

86 

63 

87 
67 

86 
68 

a7 

65 

76 
63 

80 
61 

82,2 
58.8 

STAMPS 

MAX 
MIN 

75 
62 

71 
40 

69 
45 

66 
55 

71 
54 

81 
65 

77 
50 

84 
51 

82 
48 

86 
60 

92 

71 

90 
70 

88 
70 

85 
65 

12 

49 

76 
42 

83 
50 

83 
56 

84 
61 

77 
61 

72 
55 

77 
46 

80 
50 

86 
55 

85 
54 

84 
56 

87 
62 

87 
62 

81 
62 

75 
60 

79 
62 

80.2 
56,4 

TEXARkANA  „6  AIRPORT 
#      »      # 

MAX 
MIN 

77 
56 

69 
46 

72 
46 

68 
57 

73 
55 

85 
61 

80 
52 

84 
56 

84 
55 

89 

65 

92 

74 

91 
7* 

88 
73 

83 
57 

72 
50 

77 
48 

83 
56 

85 
60 

85 
65 

76 
64 

66 
55 

77 
51 

77 
54 

64 
58 

86 
59 

84 
61 

86 
66 

88 
67 

81 
64 

77 
64 

80 
64 

80.6 
59.1 

SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

76 
65 

73 
45 

70 
46 

70 
53 

71 
50 

81 

55 

81 
51 

84 
54 

82 
51 

83 
51 

90 
69 

91 
72 

89 
62 

85 
72 

77 
49 

76 
45 

82 
54 

64 
55 

84 
62 

83 
61 

74 
50 

77 
50 

79 
50 

83 
51 

85 
55 

84 
58 

86 

61 

87 
62 

85 

62 

80 
61 

78 
62 

81.0 
56.3 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

79 
67 

70 
46 

72 
45 

70 
56 

72 
52 

82 
62 

81 
54 

86 
55 

83 

53 

85 
53 

94 
70 

93 
71 

91 
71 

86 
72 

72 
52 

77 
48 

85 
56 

87 
58 

86 
57 

88 
63 

76 
57 

77 
51 

77 
52 

80 

50 

85 
52 

87 
57 

66 
59 

87 
61 

69 
63 

89 

63 

88 
63 

62.6 
57.7 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
57 

71 

46 

73 
43 

71 

55 

72 
54 

64 
6* 

77 
53 

84 
52 

62 
49 

86 

54 

92 
73 

90 
71 

89 
69 

87 
60 

72 
51 

77 
44 

83 
49 

66 
54 

86 
62 

77 
61 

65 
56 

76 
52 

79 

48 

83 
50 

91 

50 

85 
55 

86 
62 

87 
60 

84 

60 

70 
62 

79 
66 

60.7 
56.3 

FORDYCE 

MAX 
MIN 

76 
62 

71 
46 

72 
41 

69 
55 

75 
52 

82 

62 

77 
52 

85 
59 

82 
51 

65 
52 

93 
71 

91 
72 

89 
65 

86 
67 

71 
51 

77 
46 

82 

54 

67 
56 

87 
62 

85 
62 

74 
56 

76 
51 

79 
50 

85 
51 

88 
57 

87 
62 

88 
62 

89 
63 

87 
63 

81 
63 

79 
65 

81.8 
57.5 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

75 
62 

70 
41 

71 

44 

69 
54 

71 
53 

63 
65 

80 
51 

84 
50 

62 
49 

66 

57 

92 
72 

90 
71 

88 

66 

80 
66 

71 
49 

76 
42 

83 

51 

66 
53 

86 
62 

78 
61 

74 

56 

76 
51 

79 
46 

65 
47 

86 

47 

86 
57 

87 
59 

88 
61 

85 
62 

79 
60 

76 
63 

80.8 
55,7 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 
MIN 

73 
64 

70 
45 

73 
42 

68 
55 

70 
51 

86 
64 

79 
54 

84 
53 

83 
51 

83 
56 

93 
72 

89 
69 

89 
67 

87 
72 

72 

54 

78 
51 

84 
55 

86 
58 

87 

58 

79 
62 

59 

76 
53 

79 
50 

85 
49 

68 

54 

87 
58 

88 
59 

90 
65 

85 
62 

80 
63 

78 

65 

81.6 
57.7 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

76 
63 

73 

44 

72 

44 

66 
55 

73 
53 

62 
62 

80 
51 

86 
55 

84 
52 

85 
57 

92 
71 

92 
72 

90 
65 

84 
64 

74 
49 

79 
47 

83 
53 

87 

56 

85 
62 

81 
62 

71 

55 

78 
50 

81 
53 

86 

54 

88 

54 

87 
59 

89 
63 

89 
64 

83 
62 

79 
62 

80 
64 

61.8 
57.3 

SPARKMAN  3  W5w 

MAX 
MIN 

76 
64 

69 

45 

72 
44 

75 
53 

81 

60 

81 
52 

55 

92 

89 
70 

87 
64 

86 
73 

77 

51 

77 

45 

82 
52 

66 
54 

85 
60 

80 
63 

72 

55 

76 
50 

82 
48 

85 
50 

87 
54 

86 
56 

86 
60 

86 
60 

84 
60 

81 
62 

81 
65 

81.6 
56.5 

WARREN 

ft     ft      ft 

MAX 
MIN 

80 
66 

73 
47 

73 
43 

72 

45 

68 
52 

74 

56 

83 
53 

76 
53 

65 
50 

84 
51 

84 
58 

92 
72 

90 
71 

88 
71 

86 
52 

72 
45 

77 

46 

83 
56 

86 
56 

87 
61 

79 
58 

60 
51 

76 
50 

79 

49 

85 

51 

87 
58 

86 
62 

87 
65 

88 
65 

86 
63 

72 
63 

80.6 
56,1 

SOUTHEAST           09 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

78 
67 

72 

47 

75 

43 

70 
53 

71 
52 

64 
64 

79 
57 

85 
52 

85 

51 

84 
54 

93 
72 

90 
70 

89 

72 

89 
70 

72 

54 

80 
46 

65 
51 

87 
55 

68 
62 

84 
63 

76 
62 

76 
56 

80 
47 

86 
48 

89 
54 

88 
59 

89 
60 

91 
62 

88 
61 

81 
64 

75 
67 

82.5 
57.9 

OERMOTT  3  NE 

MAX 
MIN 

77 
64 

69 
47 

71 
42 

68 
54 

70 
54 

83 

52 

81 
54 

84 
55 

64 
51 

83 
57 

92 

70 

91 
69 

91 
70 

89 
69 

65 
57 

76 
50 

83 

54 

66 
58 

86 

60 

84 
63 

74 
59 

75 
55 

76 
51 

65 
49 

86 
59 

87 
60 

87 
61 

90 
64 

88 
63 

87 
67 

72 

65 

81.9 
58.2 

DUMAS 

MAX 
MIN 

76 
64 

68 
50 

70 
46 

73 
45 

70 
55 

84 

62 

74 
55 

85 
57 

63 

53 

62 
58 

92 

71 

90 
72 

89 

70 

87 
72 

78 
54 

78 
49 

83 
55 

86 
58 

87 
63 

80 
62 

67 
58 

74 
56 

76 
52 

85 

52 

86 
58 

88 
62 

89 
69 

90 
65 

88 
63 

82 
64 

75 
65 

81.2 
59.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
MAY 

1967 

Station 

Day  Of  Month 

■ 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1  15   16 

1    | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

EUDORA 

MAX 
MIN 

82 

65 

71 

51 

74 

48 

73 

53 

71 

57 

83 
54 

85 
56 

84 

57 

83 
54 

86 
59 

90 
68 

92 

72 

91 
74 

90   89   82   84 
70   55   51   53 

87 
59 

88 

60 

85 
56 

87 
61 

75 

57 

78 
51 

84 
52 

89 

60 

90 
62 

89 
64 

90 
63 

90 

64 

88 

64 

73 
65 

84,0 
59.3 

MONTlCELLO 

MAX 
MIN 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

76 
63 

73 
47 

70 
45 

70 
56 

70 
53 

82 
62 

82 
54 

84 
55 

85 
52 

82 
56 

92 
72 

91 
74 

89 
62 

89   78 
58   52 

78   85 
47   56 

87 
56 

87 
63 

84 
64 

72 

56 

77 
61 

77 
52 

85 
52 

90 
SB 

88 
62 

ee 

62 

90 
62 

88 
66 

84 
64 

77 
69 

82.3 
58.3 

PINE  BLUFF  FA*  AIRPORT 

MAX 

MIN 

74 
59 

69 
50 

69 

48 

68 
56 

70 
55 

82 
62 

79 
56 

83 
57 

80 
55 

83 
59 

92 
71 

91 
67 

88 
64 

86   70 
60   54 

81   85 
50   56 

86 
59 

87 
65 

78 
61 

61 
56 

75 

54 

75 
54 

84 

54 

88 

60 

87 
64 

88 

64 

90 
66 

86 
67 

74 
65 

75 
65 

80.1 
59.1 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

79 
65 

71 
51 

73 
48 

68 
54 

68 
56 

80 
60 

84 
55 

83 
58 

80 
55 

81 
58 

90 
68 

90 
72 

86 
72 

85   83 
70   56 

75   83 
52   55 

84 
55 

84 
61 

87 
65 

85 
63 

75 
57 

75 
55 

62 
54 

85 
60 

85 
63 

87 
63 

87 
63 

85 

65 

80 
65 

65 

81.3 

60.0 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

84 
64 

74 
48 

70 
47 

70 
43 

66 
52 

73 
55 

77 
59 

83 

60 

84 
52 

80 
59 

81 
62 

93 

71 

92 
67 

91   91 
70   5* 

69   76 
49   51 

82 
56 

86 
60 

87 
64 

82 
63 

71 
55 

74 
53 

76 
51 

83 
58 

87 
61 

88 
62 

88 
61 

90 
64 

88 
65 

75 
66 

81.0 
58.1 

STAR  CITY  *  ENE 

MAX 
MIN 

77 
63 

71 

45 

69 
41 

67 
56 

70 
49 

83 
62 

75 
54 

84 
55 

80 
49 

82 
55 

92 
72 

91 
73 

87 
66 

71 
52 

77 
46 

83 
54 

81 
56 

86 
63 

79 
63 

70 
61 

75 
5* 

76 
50 

84 
48 

88 

55 

87 
59 

88 
58 

89 

64 

87 
63 

75 
63 

76 
66 

80.0 
57,2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Of  Month 

*<3  ,.  6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

£u< 

#   *   » 
NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF 

ENG 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.06 
35 
73 
65 

.19 
25 

79 
45 

.19 
30 
75 
43 

.16 
35 
71 
43 

.21 
10 
85 
49 

.09 
25 
66 

56 

.08 
40 
68 
51 

.14 
20 
77 
51 

.26 

45 
80 
52 

.18 
5 

86 
52 

.09 
60 

70 
60 

.30 
25 
97 
65 

35 
66 
54 

.03 
20 
63 
55 

.07 
23 
64 
49 

.16 

17 
76 
49 

.19 
22 

79 
46 

.25 
22 

86 
55 

.29 
36 

68 
55 

.28 
21 

87 
59 

.10 
46 
61 
51 

.10 
22 

70 

50 

.23 

17 
83 
52 

.21 
6 

88 
54 

.26 

20 
92 
60 

.27 
13 
95 
62 

.29 
12 
91 
63 

.23 
28 
91 

64 

.23 
20 
93 
65 

.20 

5 

92 

65 

.17 
20 
83 
65 

5.69B 

760 
79.8 
55.1 

ft    ft    ft 
WEST  CENTRAL 

04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
MIND 

.09 
23 

.17 
21 

.21 

21 

.13 
46 

.22 

41 

62 

41 

.18 
22 

.24 
23 

.22 

23 

.13 
52 

.26 

18 

.10 
50 

.09 
42 

•  13 
34 

.18 

21 

.22 

14 

.24 

16 

.24 

24 

.22 

23 

.11 

60 

.07 
22 

.20 
18 

.21 

13 

.25 
13 

.28 
23 

.32 
27 

.27 
33 

.19 
19 

.08 
20 

35 

5.81B 
900 

RUS5ELLVILLE  4  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.02 
24 
75 
62 

.19 

37 
76 
47 

.17 
46 
76 
47 

.15 
27 
80 
53 

.10 
32 

76 
57 

24 

74 
59 

.16 
52 
83 
55 

.22 

37 
81 
56 

.19 
26 
87 
51 

.14 
36 
84 

60 

.13 

15 
95 
6, 

.16 
30 
97 
67 

.04 
34 
81 
61 

81 
66 

.18 
36 
75 
51 

.12 

31 
82 

47 

.20 
29 
87 
56 

.19 
22 

90 
52 

.22 

28 
92 

55 

.14 
19 
91 
65 

.08 
11 
73 
58 

.11 
34 
86 
49 

.20 
26 
88 
51 

.18 
20 
94 
56 

.17 
19 
95 
59 

.24 
25 
93 
60 

.20 
24 
91 
61 

.18 
20 
94 
62 

.20 
24 
92 

61 

.09 
15 
82 
65 

.10 
21 
83 
65 

4.78B 

843 
85.0 
57.5 

»    ft    » 
CENTRAL 

05 

BLAKELY  mountain  DAM 

EVAP 
WIND 

23 

46 

.21 
38 

.11 
43 

.09 
20 

45 

.05 
52 

.20 

30 

.20 
20 

.16 

15 

.13 
49 

.22 

31 

.15 
37 

.11 
28 

.14 
70 

.20 
43 

.20 
25 

.25 

13 

.22 

11 

4 

.21 
14 

.07 
35 

.12 

20 

.21 

14 

.22 
8 

.26 

10 

.23 
16 

.23 

13 

.23 
13 

.17 
14 

15 

5.47B 
815 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 

187 
81 
65 

.24 

173 
72 
53 

.24 

73 
77 
51 

.25 
59 
82 
51 

.09 
26 

76 

56 

.18 

60 
71 
61 

.23 
165 
78 
57 

.18 
81 
82 
56 

.22 

74 
80 
57 

.23 
36 

90 
57 

.26 

209 
78 
62 

.33 

140 
94 
71 

.17 

60 
91 
65 

.28 
145 
91 
65 

.29 

160 
81 
56 

.24 

82 
79 
56 

.28 
54 
87 

56 

.24 

68 
87 
56 

.35 

121 
88 
63 

.32 

114 
88 
64 

.14 

59 
81 
59 

.02 
72 
62 

54 

.27 
72 
83 

54 

.22 

34 
87 

54 

.29 
59 
92 
61 

.30 
64 
91 
61 

.32 

71 
91 

64 

.30 
61 
94 
67 

.32 

67 
92 

66 

.33 

88 
93 
67 

.U 
80 
78 
68 

7.40 
2814 
83.8 
60.0 

ft    ft    ft 
SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

WIND 

.02 
53 

.14 
42 

.28 
30 

30 

.06 
10 

.09 
19 

.14 
52 

.16 
21 

.23 

40 

.21 
12 

.16 
76 

.21 

50 

.25 

42 

.26 

66 

65 

.22 

46 

.22 

24 

.20 
16 

.28 
49 

ft 
44 

.66 

21 

.05 
93 

.22 

67 

.22 

19 

.22 
6 

.24 
21 

.22 
23 

.19 

16 

.25 

20 

.11 
19 

.00 
25 

5.91B 
1117 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

35 
66 

65 

.17 
34 
79 
49 

.14 
14 
83 

47 

.13 
25 

77 
50 

.06 

7 
74 
54 

23 

79 
58 

.13 
30 
80 
55 

.23 

13 
80 
55 

.18 
17 
90 
55 

.16 
12 
90 
53 

.18 
67 
64 
62 

.20 
31 
97 

70 

.32 

16 
92 

68 

.24 
33 

91 
68 

.05 
30 
72 
53 

.18 
18 
76 
52 

.18 

12 
85 

50 

.24 
24 

88 
55 

.20 
29 

90 
60 

.03 
20 
80 
62 

.11 

16 
76 
56 

.09 

14 
70 
53 

.22 

14 
83 
57 

.20 
11 
86 
59 

.22 
12 
92 

60 

.19 
18 
92 

62 

.19 
25 

91 
65 

.18 
15 
92 

67 

.21 
16 

93 
62 

.10 
15 
82 
65 

.10 
20 
81 
65 

5.16B 

666 
83.6 
58.5 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ABBOTT 
ALICIA 

alum  fork 
.ly 

MTTV  3  NE 

,NTOINE 
APLIN  1  w 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ARKANSAS  POST 


BALD  <NOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVlLLE  L  AND  0  1 
SEEBE 

BEECH  GROVE 
6EEDEVILLE 
BENTON 

BENTONVILLE  5  WSW 
BERRYVlLLE  4  NW 
(16  FORK 
BISMARCK  2  SE 
BLACK  ROCK 

BLAKELT  MOUNTAIN  DAM 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
8LYTHEVILLE 
BONNEROALE 


VILLE  6  Ml 
600NEVILLE 
BOTKINBURG  2  S 
BOUGHT ON 
BRANCH  A  NW 
BRANCH  3  SW 

RINKLEY 
BUFFALO  TOWER 

BULL  SHOALS  DAI 
BURDETTE 
CABOT  4  SW 

LICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CARLISLE  ] 


ITER  DA' 
CLARENDON 


CLARK 


/ILLE  ■ 


CLINTON 

COMBS  3  SE 

COMPTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 

CRYSTAL  VALLEY 

DAISY  1  E 

DAMASCUS 

IVILLE 
DANVILLE  SCS 

DARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT  3  NE 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
01ERKS 

EL  DORADO  FAA  A1RI 

EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  Nl 
FAYETTEVILLE  FAA  - 

AYETTEVILLE  EXP 
FORDYCE 
FOREMAN 
FORREST  CITY 
FORT  SMITH  WB  AIR' 
FORT  SMITH  WATER  I 


GILLHAM  DAM 
GLEN WOOD 
GRAVELLY  4  E 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST  4 
GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREERS  FERRY  D. 

GURDON 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON 

RISON  FAA  A 
HECTOR 
HELENA  5  NW 
HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1 

HUNTSV1LLE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 


HOT  SPRING 
LAWRENCE 

GARLAND 


PULASKI 

IZARD 

OUACHITA 
■  LONOKE 
i  GARLAND 

MONROE 
1  JOHNSON 


1492 

0? 

VAN  BURE 

1574 

01 

MADISON 

1582 

01 

NEWTON 

1596 

05 

Faulkner 

1632 

03 

CLAY 

1666 

POLK 

173C 

0  9 

ASHLEY 

1750 

05 

PULASKI 

i::s 

09 

I960 

1982 

2015 

01 

2148 

lion 

OB 

2355 

09 

2356 

01 

2366 
2443 

02 
01 

2540 

OB 

2  54<. 

01 

2564 

Of, 

2574 

2578 

04 

2670 

07 

2760 

0' 

2794 

02 

2810 

2842 

0" 

2922 

04 

2930 

2946 

o; 

Z*b2 

05 

2976 

04 

»7fl 

3074 
3088 

02 
01 
0? 

3132 

3164 

316', 

01 
01 

3235 

3242 
3428 

m 

3438 

0- 

3442 

o- 

3540 

03 

358'. 

0 

360( 

370' 

0 

3734 

102] 

0 

YELL 

YELL 

SEVIER 

CHICOT 

PRAIRIE 

JOHNSON 
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REFERENCE   NOTES 

ARKANSAS 
MAY  1967 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS-   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  In  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table. — Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Tnese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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4.53 
3.58 
2.68 

5.08 
4.98 
4.00 
4.00 
5.97 


,89 
1.78 
3.59 
7.04 
2.35 

1.95 

4.39 
3.31 
5.24 
4.84 

3 

5.67 
4.24 
1 
4.18 

3.64 


2.62 

2.48 
1.94 
4.90 
4.51 

3.57 
2.18 
3.02 
6.21 


1.02 
1.05 


2.55 
.03 


,05 

2.89 

.83 

.91 
.99 


2.54 
2.84 


.51 
.70 


2.68 
2.30 
1.58 

1.76 
1.16 


2.85 

30 

.63 

29 

1.02 

1 

.94 

30 

1.46 

11 

1.60 

30 

1.62 

30 

2.94 

24 

.89 

11 

1.71 
1.11 
1.78 
1.22 
3.30 

1.31 
2.14 
2.32 
.92 
1.58 

2.27 
1.92 
1.30 
1.61 
3.20 


.40 

.61 

1.56 

3.79 

,58 

1.08 
1.87 
1.62 
1.54 
2.30 

1.49 
2.43 
2.30 
.91 
1.11 


.76 
1.15 

.71 
2.24 
2.52 

1.90 

.90 

1..45 

2.85 


30 

.0 

24 

.0 

30 

.0 

1 

.0 

30 

•  0 

30 

.0 

30 

.0 

30 

.0 
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•  0 
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.0 
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.0 

30 

.0 

30 

.0 

1 

.0 
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.0 

.0 

22 

.0 

2 

,0 

30 

.0 

30 

.0 

2 

•  0 

21 

.0 

22 

.0 

30 

.0 

27 

•  0 

30 

.0 

27 

•  0 

30 

.0 

21 

•  0 

27 

•  0 

28 

•  0 

.0 

27 

.0 

1 

.0 

27 

.0 

24 

•  0 

24 

•  0 

26 

.0 

27 

•  0 

28 

.0 

28 

,0 

8  5 

7  3 

8  2 

9  5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


ARKANSAS 

JUNE       1967 


Ten- 

perature 

Precipitation 

<  1 

*   1 
2  E 
a>  c 

<  i 

< 

's 

.  | 

1  I 

a  it 

S 

X 

£ 
a 

1 

a 

X 

0 

a 

• 

D 

a 

No.  of  Day, 

1 

•  1 
lz 

a  u: 

O 

a 

Sno 

m,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

M 

1. 

1 

&  1 

*  0 

1  0 

• 

1 

a 

o 

1 

o 

1 

o 
o 

sl 

5  J 

Sti 

5  1 

MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

90.7 

86.'. 
90.2 
89.1 

67.7 
65.0 
65.7 
66.3 

79.2 
75.7 
78.0 
77.7 

.9 
1.1 

99 
9* 
99 
95 

19 
19 
23 
19* 

55 
51 
52 
5* 

* 
* 
3 
*« 

0 
2 

0 
0 

22 

11 

18 
19 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.76 
1.56 
2.90 
2.36 

-  .1* 

-  1.6* 

1.21 

.70 

1.30 

1.26 

2* 
27 
28 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 

* 

7 

* 

* 
1 
1 

2 

1 

0 

1 
1 

DIVISION 

77.5 

•   .* 

3.23 

•   .98 

.0 

«    *    * 
EAST  CENTRAL       06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  *  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

90.* 
88.1 
87.* 
88.8 
88.9 

66.7 
66.7 
67.3 
67.2 
70.5 

78.6 
77.* 
77,* 
78.0 
79.7 

•  1.0 

98 
96 
9* 
97 
95 

19* 

15 

23« 

19 

21* 

53 

56 
5* 
56 
59 

* 
3 

* 
3 

* 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
15 
13 
18 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.30 
3.0* 
2.8* 
1.0* 
2.95 

-  2.99 

1.38 
1.52 
1.05 
.37 
1.70 

11 

1 

28 

29 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
* 

6 

* 
* 

2 
2 
2 

0 

1 

2 

1 
1 

0 

1 

FORREST  CITY 

HELENA  5  NW 

KEO 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

88.2 
87.9 
87.2 
88.7 
88.  OM 

68.1 
66.2 
66.7 
67.* 
67.  OM 

78.2 
77,1 
77,0 
78.1 
77. 5M 

-  1.6 

-  .* 

95 
95 
93 
95 
96 

18 

22* 

19* 

21* 

20 

55 
55 
55 

56 
57 

3 

*♦ 
3 

* 
* 

0 

1 

0 
0 
0 

16 
17 
12 
17 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

*.56 
2.77 
3.27 
5.00 
2.89 

•   .58 

1.69 

2.35 

1.03 
1.05 
1.27 
1.60 

30 

1 

28 

2* 
1 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

* 

6 
9 
6 

2 

3 
3 

* 
2 

2 
1 

1 
1 

1 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

87.6 
87.2 
89.4 
89. 2M 

69.* 
69.8 
69.0 
67. *M 

78.5 
78.5 
79.2 
78. 3M 

-   .6 

95 
96 
9* 
98 

19* 
19 
21* 
18* 

58 
60 
62 
55 

* 
* 
3 

* 

0 
0 
0 

0 

13 
13 
17 
15 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

*.15 

2.53 

.97 

3.91 

.2* 

1.68 

1.75 

•  *0 

1.72 

1 

1 

30 

23 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 

3 
3 

* 

3 
2 
0 
2 

1 
1 
0 
2 

DIVISION 

78.1 

-   .3 

3.09 
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.0 
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SOUTHWEST            07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

88.  OM 

90.8 

88.9 

88.* 
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67.  5M 

6*,* 

66.* 

65.6 

62.7 

77. 8M 
77.6 
77.7 
77.0 
76.  *M 

•  1.1 
.6 

96 
96 
95 
99 

19* 
21 
19 
20 

58 
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5* 
50 
50 

* 
3 
* 
3 
3 

0 
0 

0 
0 
0 

22 
16 
1* 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

*.00 
2.97 
*.*8 
2.72 
3.58 

.72 
-  1.03 

1.09 
2.12 
1.7* 
1.60 

27 
27 
27 
26 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 

* 

5 

2 
2 
1 

3 

1 
2 
1 

1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

87.3 
89.6 
89. 7M 
88.6 

66.7 
70.0 
67,* 
70.8 

77,0 
79,8 
78, 6M 
79.7 

.5 
.3 

95 
96 
97 
9* 

21 

19 

20 
20 

55 

58 
53 

58 

*♦ 

* 
* 
* 

0 
0 
0 
0 

1* 
17 
17 
16 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
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0 

3.78 

*.l* 

.95 

3.2* 

.*6 
-   .65 

1.5* 

2.30 

.38 

2.95 

26 

27 

1 

22 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
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3 
3 
3 

2 
3 
0 

I 
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2 

0 
1 
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78.0 

-   .3 

3.32 

-   .59 

.0 
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SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

88.2 
90.0 
89.6 
89.3 
88.9 

67.3 
68.1 
67.5 
68.3 
66.1 

77.8 
79.1 
78.6 
78.8 
77.5 

-  .3 

-  1.* 

-  2.1 
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95 
97 
95 
95 
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30 

19 

30* 

5* 
55 
53 
55 

53 

* 

* 

* 

*» 

* 

0 
0 
0 
0 
0 
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16 
18 
15 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
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3.73 
.56 
2.72 
2.0* 
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-  2.57 
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1.00 

1.30 

.33 

1.70 
.59 

28 

23 

1 
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1 
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.0 
.0 
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.0 
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0 
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0 

5 
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2 
3 

5 
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2 

2 
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2 
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0 

MOROBAY  LOCK  NO  6 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

90.1 
91.0 
89.  IM 
89.0 

67.2 
68.1 
66.  IM 
67.8 

78.7 
79.6 
77, 6M 
78.* 

-  .2 

-  1.5 

96 
97 
96 
96 

30* 
20 
19 
21* 

5* 
56 
53 
56 

* 
3 
* 
*♦ 

0 
0 
0 
0 

16 
21 
15 
17 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

.21 
3.97 
*.76 
1.62 

.08 

.08 
2.55 
1.98 
1.07 

27* 

27 

26 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 
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3 

0 

2 
3 

1 

0 
2 
2 

1 

DIVISION 
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•  1.0 

2.52 
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.0 
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SOUTHEAST           09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 

90.7 
89.2 
89.9 
91.8 

68.9 
67.6 
68.7 
69.* 

79.8 
78.* 
79.3 
80.6 

1.1 
-   .8 

97 
96 
97 
98 

19 
19 
18 
19 

56 
56 
59 
58 

* 
* 
* 
3 

0 
0 
0 
0 

21 
19 
20 
2* 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

5.11 

3.6* 

*.88 

.98 

1,68 
1.62 

*.26 

1.90 

2.65 

.50 

1 

1 

21 

1 

.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 

2 
3 
7 
2 

2 
3 
2 

1 

1 
1 
2 
0 

MONTICELLO 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  *  ENE 

89.8 
88.3 
86.3 
88.6 
89.  2M 

69.6 
70.1 
69.1 
68.0 
66.  6M 

79.7 

79.2 
77.7 
78.3 
77. 9M 

-  .2 

-  1.* 

96 
95 
9* 
97 
95 

19 
19 
20 
20 
19 

57 
59 
59 
57 
53 

*♦ 
3 

*♦ 
5 

* 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
16 
11 
16 

19 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2.*9 
2.56 
2.12 
3.87 
2.28 

•   .89 
-  1.27 

1.02 
1.15 
1.30 
1.67 
1.35 

26 
25 
1 
21 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
5 
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5 

2 

1 
1 
2 
1 

1 

1 
1 
2 
1 

DIVISION 

79.0 

-   .3 

3.10 

-   .2* 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
*    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
HUNTSVILLE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
LURTON  2  NNE 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MOROBAY  LOCK  NO  8 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
CROSSETT  7  S 


99 

DATE 

23* 

*6 

DATE 

03 

8.*2 

.21 

*.26 

DATE 

01 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    60    - 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST 

BENT0NV1LU  5  WSW 
BERRYVILLE  4  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 


FAYETTEVILLE 

EXP 

STA 

6.12 

GRAVETTE 

5.95 

GREEN  FOREST 

*  ESE 

4.75 

HARRISON 

6.26 

HARRISON  FAA 

AIRPORT 

6.45 

HUNTSVILLE 

5.12 

JASPER 

8.15 

LEAD  HILL 

7.07 

LURTON  2  NNE 

8.42 

ODELL  3  N 

3.79 

ROGERS 

5.36 

SI  LOAM  SPRINGS 

6.66 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  I  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNM 
MOUNTAIN  HOME  I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 


NORTHEAST  0 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  ANO  D  1 
BEECH  GROVE 

BEEOEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
J0NES80R0 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL        0* 

ABBOTT 

ALT 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  / 
FORT  5MITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  «  E 
GREENWOOD 
HECTOR 

MENA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  OAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  *  N 

SUBIACO 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

APLIN  1  w 

BENTON 

BISMARCK  2  SE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNERDALE 
CARPENTER  OAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEV1LLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 

MOHRILTON 

N1MR0D  DAM 


Day  of  Month 


1.5  8 
.01 

1.22   T 


11  I  12  I 


13 


14   15 


1.46 
.72 
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16  '  17  I  18 
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.38 
.71 
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i.u 
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.90 

.40 

.15 

1.12 

.91  1 

.70 

.30 

.10 

.!< 

.10 

.74  2 
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.18 

.25 

.45 

.46  1.66  1.37 


.04   .98  2.00 


.92 

.47 

.27  2 

.114 

.04 

.02 

T 

.02 

.01 

2.13 

.8/ 

•zo 

2.00 

T 

•  19 

L.60 

•  OS 

2.24 

.05 

.01 

•  02 

•  03 

.lb 

.32 

1.75 

•  04 

.22 

2.52 

.17 

T 

•  35   .01  1.4-} 


.22  3.20   .83 
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.15  1.62 


.25   .04   .04 


.06   .S3   .54 


1.24 

.45 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

ARKANSAS 
JUNE 

1967 

Station 

H 

Day  of  Month 

1    |    2    |    3 

4    |    5    1    6 

7    1    8    [    9 

10   |   11    | 

12 

13         14     |    15 

16       17 

1     18 

19 

20 

21 

22   1 

23 

24 

25  |  26   | 

27 

28       29    J  30 

31 

0WENSV1LLE 
PERRY 

REMMEL    DAM 
SHERIDAN    TOWER 

1.96 
2.90 
A. 16 
2.36 

.20 

•  34 
.39 

.02 
.40 

T           T 

T 

.18 

.02 

.39 

.14 

.07 
.33 

.22 

.10 

T 

T 
.11 

.32 

•40     1.68 
1.26 

.83 

.13 
.10 

.10     .01     .01 

1.30      .47      .18 

1.03      .04 

.08                   .53 

■ 

EAST    CENTRAL                   06 

ARKANSAS   POST 
AUGUSTA 
BR1NKLEY 
CABOT    *   SW 
CARLISLE    I    SW 

3.30 
5.61 
3.0A 

2.8* 
3.34 

1.40 
1.52 

.05 

1.38 

T 

1.08 

T 
.07 

.45 
.17 

T 
.21 

.20 
.63 

.41 

1.22 
.97 
.85 
.65 

.42      T 

.03 
T 

.01 
.11 

2.38      .16 

.20      .03 
1.05                   .42 
.80      .58      .68 

CLARENDON 
DES    ARC 
FORREST    CITY 
HELENA    5    NW 
KEO 

1.04 
2.95 
4.56 
2.77 
3.27 

.13 
1.70 

1.03 

.06 

T 

.04 
.77 

.40 

.34 

.59 

T 
.03 

T 

T 

T 

T 

.02 
1.02 
.05 

.35 

.39 
.30 
.20 
.11 

T 
T           T 

T 

.74 

.19 
T 

.05 
.05 

T            .37      T 
.05      .40      .35 
.43      .03    2.35 
.67 
1.05                   .33 

MADISON 

MAR  I  ANNA    2    S 

SAINT    CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART    9    ESE 

3.47 
5.00 
2.89 
4.15 
2.53 

1.15 

•  80 
1.60 
1.68 
1.75 

.48 

.59 

.62 

.02 

.23 

.01 

.18 

T 

.04 
.05 

T 

.19 

.10 

.11 

.05 
T 

1.13 
1.27 
.69 
.30 
.05 

.02 

.08 

T 

.05 

.02 

.07 
.18 
.24 
.13 

•16      .29       .68 
.01      .77      .28 

.21 
.83      .37      T 
.02      .54 

WEST    MEMPHIS 
WYNNE 

•  97 

3.91 

.19      .02 

.01 

.30 
.05 

.45 

1.72 

.06 
.41 

.40 
.07                 1.20 

»         .         . 
SOUTHWEST                          07 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY    1    E 
DE    OUEEN 
OIERKS 

2.15 

1.81 
4.31 
4.00 
2.97 

.24 
.24 
•  22 
.27 

.02      .01 
T           .02 

.01 

T 

T 

T 

T 

T 
.20 

T                        T 
.08                   .93 

.05 

T 

T 
.32 

.15 

.16 
.27 

.27 

T 

.30 
.14 
.16 

3.04 
.97 

.98 
.80 
.96 
.49 
1.09 

.72 

•  44 
1.65 

.04 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE    3    NE 
HOPPER 
HORATIO 

2.55 

2.95 
4.48 
2.85 
6.41 

.47 
.32 

•  41 

.27 

.02 

.04 

. 

.22 

9 

T 

T 

.09 

1.00 

•  72 
.32 

•  33 

•  20 
.26 

.11 

.16 

T 
1.20 
1.98 

1.10 

1.27 
2.12 
.45 
3.57 

.26 
•  ST 
1.S1                   T 

T 
.08 

INDEX 

LANGLEY 

MOUNT    IDA 

NARROWS   DAM 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

3.00 
1.56 
2.72 
3.58 
3.78 

.35 
.25 

.16 
.19 
.27 

.01 

T 
T 

.05 

.03 
.20 

1.19 
.24 
.32 
.34 

.11 

.60 
1.60 
1.54 

1.50 
.85 

1.74 
.83 

1.36 

.22 

.03                   .03 

.57 
.30 

NATHAN    A    WNW 

NEWHOPE    3    E 

ODEN    2    W 

OKAY 

PINE    RIDGE 

2.82 

4.06 
4.14 
4.06 

.27 
.13 
.25 

•  08 

.03 
.07 

.05 

.30 
1.80 

.60 

•  32 
.56 

•  45 

T 

1.28 

.06 

1.65 

2.80 
2.30 
1.31 

.30 

.07      .01      .27 
.12 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA    WB    AIRPORT       //R 

.95 

3.07 
3.24 

.38 

.75 

T 

T 

.02 

.08 
•  28 
2.95 

.31 

1.44 
T 

T 

.60 
.10 

.18 

.17 

SOUTH    CENTRAL                08 

AMITY    3    NE 

ARKADELPHIA 
BLUFF    CITY    3    SW 
BOUGHTON 
CAMDEN    I 

2.07 
3.09 
2.54 
3.28 
3.73 

.08 
.55 

.32 

1.10 

.08 
.20 

.30 

.02 

•  04 

.19 
.13 

.17 

T 
1.30 

T 

.45 

.45 

.70 

.33 

1.31 

.80 
1.12 
.77 
.32 

.60 
1.00      .05 

•  SO 
1.30 

•  53 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA    3    N 

MOROBAY    LOCK    NO    8 

.56 
2.72 
3.31 
2.04 

.21 

.33 

T 

.59 

.59 

•  08 

.04 

T 

T 

.02 

T 

.51 

.07 
.01 
.09 
.39 

.05 

.02 

T 
.14 

1.70 
.48 

T           T 

.12 
.18 
1.12 

T 
.08 

T 

.81 
1.01 
.41 

PINEY    GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN    3    WSW 
TAYLOR 

WARREN 

2.83 
3.97 
4.76 
1.36 
1.62 

.32 

.47 
.46 
1.07 

T 
T 

T 

.52 

.23 

.55 

T 

.29 

.02 

.17 
1.16 
1.98 

.68 
2.55 
I.7B 

T 

.40 

1.14       T 

.03 
.53 
.06 
.13      T 

SOUTHEAST                          09 

ARKANSAS    CITY 
CR0S5ETT    7    S 
DERMOTT    3    NE 
DUMAS 
EUDORA 

1.72 
5.11 
3.64 
4.86 
•  98 

1.18 

4.26 
1.90 
1.25 
.50 

.85 
.28 

.23 

.81 

.15 
2.65 

.04 

.39 

.93 
.15 

.48 

.11 

.17 

HAMBURG 

MONTICELLO 

PINE    BLUFF 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

PORTLAND 

1.25 

2.49 
2.56 
2.12 

.34 

T 
1.30 

.30 

•  05 
T 

.11 
.33 

.02 

T 

.25 

T 

.36 
.17 

T 

.70 
.29 

.38 

.20 
.17 

.12 

.02    1.02 

1.15       .25 

.10 

T 

.05 

T                        .37 
.09                   .21 

T 

ROHWER    2    NNE 
STAR    CITY    A    ENE 

3.87 
2.28 

1.48 
.03 

T 

.10 

.40 

1.35 

.03 

1.67 

.03 

.30 

T 

.28 
.17 

.08 

T 

.23 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

HI 

:  •  s 

»     O    3 

0.  a  E 

1 

Station 

■4*  a 
a  0 

a  -h 
+»  +> 

•*    U 

3  a 
w  u 
0)  ■* 
os  a 

+•   « 
iH    0) 

=  a. 

(A  in 

0 

pi 

« 

6 

• 

< 

S     • 

3  1 

u.     6 

« 
1         1 

a    1 

JD 

SI 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID            6    AM         NOON         6    PM 

V 

0 

8 

S 

CD 

A 

8 
A 

en 

8! 
1 

e 

CM    9 

■3 
O 

■ 

0  £  -S 

i  a! 

■4   ■  m 

FORT    SMITH   WB    AIRPORT 
LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 
TPXARKANA    WB    AIRPORT 

13 

17 
IB 

2.2 
1.4 

4.1 

6.7 
7.4 
6.9 

44 
26 

w 
N 

21 

23+ 

81 
7B 
76 

86 
82 
89 

56 
54 
60 

58 
56 
61 

5 
2 
3 

2 
4 
i 

3 
3 
2 

0 

1 

0 

1 
1 
0 

0 
0 
1 

11 
11 

7 

61 
75 

6.8 
5.8 
4.8 

□lea  following  Station    Indm. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE 


Station 


NORTHWEST  01 

8ENTONVILLE  5  WSW 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

6RAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

»     »     » 
NORTH  CENTRAL       02 
CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 
GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VI EM  2  ESE 

YELLVILLE 

*     *     # 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  I 

BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


78   71 
60   56 


78   70 

60   5* 


79   66 

58   51 


79   75 

60   57 


78   68 
62   56 


78   70 
61   56 


69   66 
57   55 


79   68 
59   55 


73   70 
62   56 


76   70 
58   53 


77   68 
60   57 


74   75 
61   56 


61   58   49 


68   72 

58   55 


76   7* 
62   56 


73   83 

56   55 


72 

57 


85   82 
59   68 


82   84 
58   63 


82   85 
56   61 


81   84 
57   62 


84   85 
59   61 


82   83 
58   58 


86   86   88 
56   60   66 


9   10   11   12   13   M   15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


87   89 
54   58 


84   86 
52   57 


83   87 
54   56 


80   83 
55   56 


82   85 
57   59 


82   82 
53   55 


82   85 
53   60 


83   87 
47   58 


84   66 
58   65 


77   82   84 
57   61   67 


85   85 
63   62 


83   85 
65   65 


83   84 
62   62 


85   87 
67   65 


85   87 
65   64 


86   87 
63   65 


84   86 
64   66 


85   87 
60   61 


89   89 
65   66 


83   85 
63   63 


87   86 
65   65 


90   91 
60   61 


62   68   65 


61 

87 

61 

86 
69 

86 
70 

84  85   87 
64   65   66 

85  86   88 
63   62   64 


86   87 
68   71 


86   66 
65   70 


82   87 
52   55 


87   90 
52   59 


84   88 
56   59 


87   89 
57   64 


86   89 
61   65 


80 

61   64 


84   86 
62   64 


86 

62   62 


66   63 

60   70 


85   85 
59   69 


83   85 
60   73 


64   67 
51   73 


60   65 
60   70 


82   86 

60   70 


86 
61 


86   68 
65   65 


90|  67 

66   67 


89   90 
671  65 


66   65   66 


87   89 
65   70 


89;  90 

67  i  °? 


891  89 
66   68 


91   88 
69l  67 


89l  87 

67   »5 


9o:  e9 

64|  64 


93   90 
67!  68 


83   88 
64   64 


85   88 

64   66 


88   90 
64   63 


85   90 
66   67 


83   89 
65   63 


86   69 
62   64 


85   87 
63   65 


66   71   69 


85   86 
61   61 


85   86 
60   64 


88   90 
63   63 


871  80 
64!  65 


92   92 
69!  69 


87   84 
64   63 


63   61 

88   88 


86   83 
65   63 


86   83 
59   61 


90   90 
71   70 


86   87   87 
68   70   68 


63   66   66 


91   91   91 
65   70   66 


90   91   92 
67   71   69 


89   90   91 
69   72   70 


90   91 
70   69 


69   71   70 


66  82  87 

69  62  71 

89  85  89 

64  63  67 


86   91 
65   71 


87   85   87 


65   61   68 


66   72   72 


95   96)  95   93 

65   63!  64   60   62 


85'  84   95   93   90   92   95 
62'  64   65   62 i  67   68   69 


87   85   90 
61   64 


84 
68 


72 

90 

64  66   72 

69   83   88 

65  66   70 


85   88 
58   63 


85   67 

72   69 


85   87 
63   65 


87   91 
60   63 


90   89 
65   69 


87   90 
62   70 


86   92 
60   64 


85   78 
60   61 


89   79 
59   57 


70   78 
63   63 


89   77 
61   62 


75   61 
59   60 


80   72 
62   61 


68   73 
60   59 


84   78 
60   60 


77   84 
60   64 


83   85 
65   62 


60   65 
65   60 


65 
56 


82   76 
56   62 


84   84 
66  ,  64 


83   85 
66   63 


84  |  65 
66   62 


77   83 
67   64 


60   86 
64   64 


65  |  87 
65  I  62 


85   84 
65   62 


84i  63 
60  |  59 


87   86 

65!  63 


86   86 
64   65 


85   87 
67   69 


85   85 
65   69 


85   85 
65   66 


85   83 
65   65 


83   82 
66   65 


87   86 
64   66 


86   85 
68   67 


64   85 
60   65 


84   65 
69   70 


92   92;  90   89 
64   63   64   61 


92i  91 

66;  " 


91 
65 


64   64   66 


90   68 

70!  70 


69!  91   86   86 
70   69   63   64 


88   90   901  91   89   86 
66   67   66!  66   62   65 


90 
69 


68|  68 


91   92   93[  92   89 

62   64   64J  64   63 


94   87   92 


96   94 
65   68 


91   93   93!  90   92 
71   73   73'  71   73 


89   92   93   92 
63   66   66!  64 


69   70   69 


95   97   96l  95 

67   66   66l  64 


95]  95 
69 1  68 


97   97   96 
70   71   73 


96   97   96 
70   68   68 


95 
71 


93   93   94 
69   70   69 


96   96 
72   70 


94   97 
74   73 


96 
73 


86   92 
65   71 


95   90   93 
72   72   71 


96   95 
65   64 


94   87 
66   67 


65   89 
65   63 


91   66 

65   66 


90 
67 


90 
68 


82   82 

60   61 


75   64 
59   62 


75   75 
63   62 


77   68 
59   62 


75   69 
61   62 


68   74 
59   60 


69   74 
59   60 


76   81 
60   61 


85   64 
68   62 


87   84 
65   65 


66   86 
68   67 


79   78   80 
66   68   67 


65   67   67 


68   91 
64   62 


93   85 
66   64 


97   97 
68   70 


96   94   94 


89   94 
74   73 


94   89 
71   72 


92   94 
68   72 


94   94 
72   73 


92   94 
71   72 


90   90 
70   69 


92 
65 


94   95   95 
69   70   71 


88   93   90 
67   67   70 


93   91 
70   70 


85   92 
70   71 


76   84 
60   60 


81   86 
63   62 


69   63   65 


63   76   83 


82   83 
69   67 


82   83 
67   68 


83   87   87 
67   69   67 


86   67 
67   67 


60   84   88 


94   75   80 
71   64   64 


95   90 
71  I  69 


67   65 
70   68 


84   65   91 
67   73   69 


85   88 
69   66 


88   39   91 
70   66   67 


85   88   90 
68   73   69 


87   91   89 
69   72   69 


83   86 
68   66 


87   64 
71   72 


84   92 
72   70 


66   63   64 


83   90 
71   72 


83   88   90 
71   70   69 


84   67   84 
70   70   67 


84.3 
63.1 


64.8 
62.9 


64.3 
63.4 


85,6 
64,9 


84.7 
63.7 


84.5 
63.4 


82.8 
63.4 


85.8 
61.8 


86.2 

64.0 


63.6 
61.5 


86.2 
64.8 


90.2 
62.1 


86.1 
62.3 


86.9 
61.5 


85.6 
64,3 


84,0 
63.0 


86.4 
64.3 


83.6 
63.9 


84,4 
62.5 


86.0 
64,4 


86.8 
62.3 


86.3 
67.7 


66.3 
63.5 


90.4 
64.6 


69.3 
67.1 


89.8 
67.7 


88.6 
65.3 


87.8 
68.5 


67.8 
66.9 


88.4 
67.7 


88.7 
67,6 


88,3 
67.2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE 


Station 


Day  Of  Month 


POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
»       #       H 

WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 

WALDRON 

WHITE  ROCK 

*     •     » 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

PERRY 

SHERIDAN  TOWER 

»     »     » 
EAST  CENTRAL        06 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M|N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


70   73   78 

61   56   5* 


77   76   80 
61   60   58 


72   74 

60   56 


81   82 
62   61 


87 
62 


87   72 
65   58 


83   77 
56   61 


84   74 
62   64 


83   77 
61   61 


84   76 
59   57 


84   78 
63   61 


76   69 

61   55 


80 
60 


79   76   80 


80 
59 


79   73 
58   60 


82   76 
63   63 


82 

60 


75 

62 


80 
52 


79   84   86 

55   57   63 


82   85 
55   56 


79   85 
56   59 


84   83 
58   60 


87   89 
60   61 


83   87 
60   63 


84   87 
58   61 


77   79 
59   64 


85   87 
64   66 


82   85 
57   60 


82   86 
55   59 


83   84 
60   60 


84   87 
64   64 


85   88 
58   61 


83   88 
54   57 


86   90 
60   62 


87   89 
60   61 


78   79 
59   62 


84   83 
53   56 


80   84 
50   52 


84   85 

51   54 


83  84  88 

50  54  59 

85  87  89 

56  59  65 

84  85  88 

51  54  59 

85  86  90 
55  58  62 


78   82 
51   54 


84   84 
54   55 


83   85 

54   57 


85   87 
56   64 


60   80 
59   58 


67   89   89 

64   68   67 


69   89   68 
67   71   69 


87   89   89 

69   71   71 


89   92   92 
64   67   68 


89   90 
70   68 


89   89 
68   67 


89   89 
68   70 


87   87 
65   71 


59   68   63 


85   85 
69   71 


86   89   89 
67   68   67 


89   89   90 

64   65   67 


90   90 
64   63 


90   90   91 
69   68   71 


81 
65 


64   67   66 


88   89   89 


66   69   68 


90   90 
62   68 


90 
73 


90 

70 


87 
65 


89   90 
65   69 


89   86   89 

66   64   70 


87   85   69 

67   65   68 


69   89   89 

66   67   68 


89   88 
67   72 


91 
73 


88   87 
69   67 


69   68 
68   71 


86 
63 


13   14   15 


84   86   85 
69   72   72 


87   87 
69   69 


90   87   90 
68   68   74 


90   88 
69   69 


69   90   90 
69   75   75 


66   70   69 


69   89   87 
61   65   70 


88 

87 

90 

69 

70 

71 

88 

84 

90 

64 

65 

67 

89 

86 

90 

68 

72 

71 

91 

89 

92 

65 

70 

68 

92 

90 

93 

70 

71 

73 

89 

88 

89 

64 

71 

69 

90 

88 

90 

70 

74 

72 

87 

68 

86 

70 

69 

71 

89 

90 

91 

66 

67 

67 

90 

90 

92 

69 

67 

66 

92   94   93 
67   67   67 


93 

69 


96 
71 


92   93 
67   67 


95   96 
67   67 


92   93   93 

70   68   69 


92   9*   9* 

65   67   67 


69   69   69 


94   92 
68   65 


93i  93 
66   70 


90 

90 

91 

67 

69 

70 

90 

90 

67 

68 

70 

66 

87   65 
66   69 


91   91 

70   70 


91   90 
70   65 


69   65   64 


89 
72 


93   93 

67   68 


93   95   95 
64   64   65 


95   95   95 
69   70   69 


84   83   87 

68   64   63 


92   91 
72   69 


89   90   91 
66   63   64 


92   94 
64   64 


85   85   85 
66   68   66 


89   91 
65   69 


94   95 
68   70 


94   95 
63   65 


95   98 
66   69 


85   86 
68   68 


93   99   94 
67   70   72 


95   94   95 


93   91   95 
66   71   69 


95   96 
65   69 


97   94   98 


65  86 

66  68 


95   94 

70   73 


91   90 
69   66 


91 
69 


97   96   9* 


91   93   93'  93   92 

66   69   69   69   67 


91 
66 

93 

66 

93 

66 

90 
66 

92 
67 

9* 
66 

96 
67 

91 

69 

90 
66 

92 

66 

94 
67 

95 
67 

93 
65 

93 
67 

95 

67 

97 
70 

92 

68 

93 
69 

92 
69 

91 
68 

94 
67 

96 
70 

96 
68 

95 
72 

93   93   91   94   92 
67   65   68 


93   93   93 
70   73   70 


91   91 
67   67 


92   94   94 
67   61   67 


92   93   94 
68   70   69 


96   97 
71   68 


91   93   96 
70   69   70 


93   94 
70   72 


93   94   96 
66   65   66 


92   95   94 

68   69   69 


93 

70 


95   97 
66   69 


94   93   95 
68   68   69 


82 

68   65 


96   96   93 
69   71 


96   91   93 

70   70   70 


93 
71 


95   93   92 
69   71   70 


93   95 

70   70 


94   94 
70   71 


22   23   24 


92   92   92 
69   66   70 


92   95 
70   69 


93   93 
69   70 


96   88 
67   67 


90   97 
66   66 


88   95 
70   70 


88   94 
70   69 


85   85 
63   67 


88   92 

70   70 


87   90 
64   62 


67   89 
67   67 


87   9* 
72   70 


90   95 
66   66 


94   94 
67   65 


69   94 
68   69 


89   94 
69   68 


93   92   94 
69   68   69 


70   66   66 


91   92 
69   71 


90   96   94 
70   72   70 


94   94   95 
70   70   69 


63   68   68 


97   99   95 

70   69   69 


82   79   82 
64   62   63 


76   85 
64   62 


67   63   63 


89   80 
69   65 


96   95 
72   72 


93   87   94 
71   70   69 


69   67   67 


90   85   85 
70   64   64 


77   81 
65   66 


76   89 

64   64 


79   85 
63   62 


76   90 
64   65 


82   90 
64   66 


69   78 
62   59 


94   83 

69   64   65 


85 
62 


94   91   74 
69   66   64 


28   29   30   31 


77 
67 


85 

62 


92   77 

70   65 


92   84   71 
68   66   64 


67   64   63 


87   85 
66   66 


62   64   62 
69   69   66 


39 
71 


81   86   83 

70   69   69 


88   90   95 
66   71   69 


94   97 
71   70 


87   69 
67   73 


90   92 
70   72 


90   94   91 
72   74   71 


87   90   86 

65   67   63 


69   90 
71   69 


88   90   90 

72   74   67 


91   9*   89 


92   88 
68   63 


9l   93   90 
66   71   68 


92   94   93 
71   69   70 


89   92   90 
69   70   70 


68   68   67 


86   89   93 

68   67   70 


88 
68 

91 
72 

91 
71 

88 
67 

91 
70 

91 
70 

89 
72 

92 
72 

91 

72 

69   69   70 


92 

70 


95   96 
73   71 


93   84 
71   65 


77   86   88   90 
63   65   67   69 


66.9 
65.1 


88.7 
66.8 


87.1 
66,9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CABOT  4  SW 
CLARENDON 
PES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
HEO 

MAR  I  ANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

•     »     » 
SOUTHWEST  07 

OE  OUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
OKAY 
STAMPS 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SOUTH  CENTRAL       06 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  OORADO  FAA  AIRPORT 

FOROYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 

WARREN 

9  ft      II 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

OERMOTT  3  NE 

DUMAS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


77   73 
60   60 


75 
60 


77   75 
6*   61 


73 

60 


76   80 
63   58 


77   76 
62   60 


7« 

59 


79   70 
64   61 


75   77 
65   61 


82   86 
70   71 


72 
59 


85   79 
60   66 


83   86 
61   62 


80   80 
62   66 


83   77 
60   63 


83   85 

60   6* 


79   82 
62   65 


84   80 
67   68 


78   79 
68   65 


80   80 
68   65 


83 
59 


80  86   87 
56   59   66 

81  79   85 


80   83   86 
60   59   65 


85 

60 


88  84  87 

63  64  67 

83  87  88 

55  58  67 


84   86 
62   60 


83   86 
55   56 


88   85 
55   56 


82   82 
61   61 


84   87 
60   63 


82   88 
60   58 


83   87 
59   61 


85   89 
60   63 


83   87 
57   61 


87   88   89 


89   90 
72   71 


90   89 
72   71 


89   90 
68   68 


87  88  88 

66  69  68 

89  92  89 

67  69  68 

88  89  90 
63  60  70 


90   90 
64   64 


88   89 
65   69 


87   87 
68   72 


88   88 
64   62 


79 
65 

77 

64 

79 
55 

83 
55 

86 
58 

88 
62 

88 
67 

90 
71 

89 

69 

78 
66 

78 
65 

79 
56 

83 
53 

84 
56 

88 
59 

88 
59 

88 
69 

88 
66 

75 
65 

80 
64 

82 

55 

85 
54 

84 
56 

88 
60 

88 
66 

89 
69 

89 
68 

89 
66 

79 
66 

81 
56 

85 
57 

84 
60 

89 
63 

89 
66 

91 
68 

90 
67 

80 

65 

76 
65 

81 
55 

84 
53 

85 
57 

88 
62 

89 
70 

89 
65 

76 

64 

74 
61 

79 
56 

80 
56 

84 
58 

86 
60 

87 
68 

89 

70 

S9 
70 

74 

64 

82 
66 

81 
57 

84 
56 

88 
58 

90 

64 

89 
67 

75 
63 

76 
62 

81 
58 

80 
56 

86 
58 

86 
63 

87 
67 

77 
64 

77 
61 

80 

60 

83 
59 

87 
61 

89 
66 

89 
68 

87  88 
70  71 

88  88 
66  69   67 


88   89 
72   72 


87 

70 


90 
68 


90   90 
70   72 


87   91 
72   72 


91 
73 


87   89 
71   69 


90   90 
69   69 


84 
72 


88  90  90 
68  71  66 

89  88  91 
72  69  72 


90 
70 


89   89 
70   73 


90   91 
64   72 


89   90 
67   67 


87   87 
70   73 


62   64   65 


87   86 

67   68 


IS   IB   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27 


89   89 
70   73 


89   89 
67   71 


90   89 
71   74 


85   89 
70   70 


89   90 
70   70 


92   95   94 
70   68   70 


92   94   93| 
73   76   74 


67   69   69 


89   88   89 
65   69   68 


90   90   88 

68   70   70 


69   68   68 


91   92   91 
67   70   68 


91 
70 

87 
71 

92 
70 

89 
69 

90 
69 

91 

69 

90 
68 

90 
70 

90 
70 

92 
69 


92 
69 


92 
68 


91 
65 


91 
68 


94   90 
69   72 


96   97 
69   63 


90   92   92   92   ,i 
68   69   70   71   68 


93   93 
65   65 


91   91   94 
69   68   67 


93   94 
67   64 


93   92 
68   68 


91   91   91 

66   65   65l  66 


64   63   64 


93 

74 


92 

74 


92 

68   69 


93 
71 


93 
70 

93 
70 

92 
67 

91 

68 

95 
67 

95 
68 

93 
70 

95 
71 

92   93   93 
68   68   68 


90   93 
69   72 


92   90 
71   69 


92   94 
72   70 


70   70   69 


93   94 
70   71 


93   95 
68   69 


92   94 
69   71 


96   93 
70   69 


94   94 
67   67 


70   71   71 


69   70   69 


67   67   69 


951  94 
821  73 


95   93 
67   67 


93   92 
71   73 


95   94   92 
65   62   70 


95   96   96 
68   70   73 


93 
70 


93 
72 


83   86 
66  I  66 


85   86 
66  ,  68 


89   90 
71   71 


97   96   94 


96   93   92 
68   70   71 


89  78  85 

71  66  63 

91  92  79 

64  64  64 

89  82  80 

69  63  64 


90   89   80 
70   73   65 


88   93   92   88 
71   70 I  74   66 


94   92   87   75 
7*   71  I  72   67 


88   93   92   86 
73   72   76   68 


91 
69 


91 
70 


89   91 
72   69 


90   92 
74   73 


94   90 
70   68 


90   93 

69   65 


91   87 
69   68 


88   92 
68   66 


95   87 
66   67 


92   85 
70   71 


91   91 

70   75 


88   92 
69   73 


87   91 
70   76 


92   82 
70   67 


90   78 
70   65 


92 
74 

91 
70 

88 
66 

91 
74 

90 
72 

88 
71 

84   89   92 
67   68   67 


92  1  92 

70  I  71 


91  I  92 

75   77 


91   91 
69   69 


91   9l 
72   71 


71   74   74 


93   94 
72   71 


93   92 
70   70 


88   93 
72   73 


94 
75 


90   88 
65   68 


94   80 

67   65 


85   86 
64   67 


95   78 
65   64 


90   75 
65   65 


89   88 
65   69 


87 
68   68 


80   87 
70   71 


92   92 
71   73 


92 
70 


87   92 
65   65 


92   91 
73   76 


80   89 
66   69 


91 
67 


91   92 
70   72 


93   94 
73   70 


95   97 
73   73 


91   93 
72   72 


92   95 
71   71 


94   96 
71   70 


93   94 
71   73 


92   92 
69   71 


93   93 
74   71 


70  ,  74   75   74 


85 

69 


87.4 
67.3 


88.9 
70.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE 


Day  Of  Month 

0 
01 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

EUDORA 

MAX 
MIN 

7* 

64 

80 
65 

84 
SB 

83 
59 

87 
60 

88 
67 

92 
69 

92 
71 

93 
69 

93 
70 

92 
71 

94 
70 

94 
72 

95 
71 

92 
71 

92 
71 

93 
72 

95 
72 

98 

69 

96 
72 

95 
73 

96 
73 

97 
74 

97 

72 

96 

71 

92 
69 

90 
70 

92 
71 

95 

74 

96 
73 

91.8 
69.4 

MONTI  CELLO 

MAX 
MIN 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

81 

65 

79 
63 

80 

57 

82 
57 

85 
60 

84 
62 

89 

70 

90 
71 

91 

70 

90 
70 

89 

75 

91 
72 

92 
71 

94 
74 

93 
73 

94 
71 

94 
70 

95 

73 

96 
72 

95 
75 

93 
74 

90 
71 

94 
74 

92 
73 

90 
76 

87 
66 

84 
66 

91 

69 

95 
74 

94     1  89,8 
74      !  69.6 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
67 

72 

61 

80 
59 

81 
60 

85 
62 

87 
69 

89 
70 

90 
71 

90 
71 

90 
71 

87 
74 

90 
72 

93 
71 

94 
73 

91 

73 

90 
71 

93 
71 

94 
73 

95 
73 

92 

75 

94 

74 

87 
72 

93 

75 

93 
73 

88 

70 

75 
67 

83 
68 

91 

68 

92 

74 

93     i  88.3 
74     1  70.1 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

72 
65 

72 

65 

76 
59 

77 
59 

79 
60 

83 
66 

85 
68 

85 
70 

85 

68 

88 
68 

88 
68 

87 
70 

89 
71 

90 
71 

90 
71 

85 
68 

88 

69 

88 
72 

92 
73 

94 
72 

90 
72 

91 
75 

89 
70 

91 
74 

90 
73 

90 
68 

84 
70 

86 
72 

91 
73 

93     |  86.3 
74     !  69.1 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

74 
62 

77 

61 

75 
59 

77 
59 

79 
57 

86 
65 

87 

68 

89 
69 

89 
69 

B9 
6  9 

90 
68 

88 

71 

92 
69 

94 
68 

95 

70 

93 
68 

94 

70 

96 
72 

91 
67 

97 
71 

93 
68 

93 
75 

89 
71 

93 
71 

93 
70 

93 
68 

79 
69 

84 
71 

94 
72 

94 
74 

88.6 
68.0 

STAR  CITY  *  ENE 

MAX 
MIN 

77 
63 

74 
59 

79 
56 

81 
53 

86 
55 

87 
63 

88 
67 

89 
69 

90 
67 

90 
67 

88 

70 

90 
69 

92 
67 

94 
67 

92 

67 

91 

65 

94 
66 

93 
68 

95 
6B 

93 
70 

92 
71 

89 

94 
73 

92 
72 

92 
67 

84 
67 

93 
69 

93 
71 

94 

71 

89.2 
66.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


NORTH  CENTRAL       02 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


WEST  CENTRAL        04 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 

RUSSELLVILLE  4  N 


CENTRAL  05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 


EAST  CENTRAL        06 
STUTTGART  9  ESE 


ft    ft    * 

SOUTHWEST 


HOPE  3  NE 
NARROWS  DAM 


EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 

HIM 


EyAp 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


Day  Oi  Month 


1   2 


11   55 
96 

68 


9   10   11   12   13   14   15   16   17  18   19 


.23 

.u 
.22 

10 

3 

.20 

•  16 

28 

36 

• 

91 

- 

67 

.20 

.26 

27 

23 

.19 

.32 

66 

76 

92 

94 

70 

72 

.24 

.21 

1 

2 

.23 

.20 

37 

26 

94 

94 

72 

72 

100 
7 


21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


28 


.17 


.17|  .16 
19!       19 

10 1|  101    100 

69! 


.191    .31]    .18  .2 

q 

.211    .231  .1 
10         9, 

98;    101|    102j  9 

>2  7C 


.1"    .21 
16      15 


76       74       74 


.14j    .26 
1 


•2d  .30 
56;  105 
95 


74      72       701      681      64 


.20 


.17 


3  b  !■ 


5.98B 

388 
89.3 
66.8 


6.78b 
767 

5.47B 

597 
95.6 


6.  10 
355 


7.68 
1651 
93.1 


6.47 
209 

5.728 

508 
94.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NOVEMBER     1966 


JANUARY      1967 


FEBRUARY     1967 
DIERKS 


APRIL        1967 
GREEN  FORES7  6  ESE 


MAY  1967 


ARKANSAS 
DELAYED  DATA 
JUNE  1967 


■ 

Station 

Temperature 

Prec!| 

itotion 

■   E 

•   E 

E   E 
«  'c 

<  s 

a 
< 

•  i 

II 

a* 

X 

0 

S 

a 

a 

© 

i 
0) 

a 

No.  of  Days 

1 

•   1 
H 

a  it 

CI 

0) 

O 

o 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

f 

a   o 
x  O 
1   § 

a 

1 
o 

1 

1 

a    i 

5  j 

o 
o 

«         ft 

ft 

OCTOBER 

1966 

HECTOR 

73. 4f 

42. 5M 

58. Of 

88 

9 

30 

20 

235 

0 

0 

2 

0 

*         ft 

ft 

NOVEMBER 

1966 

DUMAS 

68.1 

44.5 

56.3 

3.3 

80 

9 

22 

3 

260 

0 

0 

3 

0 

1.77 

-    2.67 

1.00 

10 

.0 

0 

3 

1 

1 

ft         ft 

ft 

JANUARY 

1967 

MONT  I  CELLO 

57.0k 

35.  5M 

46.  3M 

75 

24 

17 

18 

577 

0 

0 

17 

0 

1.53 

.82 

26 

T 

0 

4 

1 

0 

ft         ft 

ft 

FEBRUARY 

1967 

DIERKS 

57.3 

28.9 

43.1 

73 

5 

12 

25 

605 

0 

0 

20 

0 

1.81 

.60 

20 

.0 

0 

6 

1 

0 

*         ft 

. 

MAY 

1967 

MONTICELLO 
STUTTGART 

83.  If 
78.8 

60. 4f 
59.0 

72. 1M 
68.9 

-    2.1 

93 
91 

11 
11 

47 

3 

7 
30 

2 

1 

0 

a 

0 
0 

c 

c 

I         7.57 

2.73 

2.31 

6 

.0 
•  0 

0 

a 

10 

7 

1      1 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


12        3         4        5        6 


.77  2.31 


1*00  .09 


13 

14    |   15       16 

17    I 

18 

19 

20  | 

21 

22  |  23 

24 

25  |  26   | 

27 

28 

29 

30      31 

.02 

•  46 
1.17 

•  38 

.33 

.20 

.13 
.14 

.15 

,06 

.60 

.02 

.03 

.82 

.30 
.11 

.16 

1.58 

1.13 

.42 

.13 

.32    1.98 

T 

.42 
.97 

T 

.0* 
.35 

1.41 

•  06 

.38 

.58 
.53 

.98 
.51 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

DELAYED  DATA 
JUNE  1967 


Station 

Day  Of  Month 

« 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

*      »      » 

OCTOBER    1966 

HECTOR 

«      ft      ft 

MAX 
M1N 

36 

71 
37 

81 
49 

74 
60 

74 
43 

71 
38 

77 
39 

76 
42 

88 
58 

79 

50 

84 

41 

83 
43 

84 

82 
65 

66 
31 

62 

37 

54 
41 

61 
43 

66 
30 

67 

34 

71 

41 

68 
46 

73 
37 

72 
39 

72 
36 

78 

46 

79 
44 

70 
43 

72 
42 

73.4 
42.5 

NOVEMBER   1966 

DUMAS 

MAX 
MIN 

65 
42 

45 

34 

53 

22 

65 
30 

70 
45 

78 
48 

78 
55 

74 
60 

80 
58 

71 
50 

61 
44 

68 
45 

59 

38 

70   701  72 
39   36  36 

77 
41 

77 
56 

66 
49 

61 
48 

78 
46 

74 

51 

70 
55 

69 

46 

75 
51 

72 
57 

69 

47 

55 
36 

58 
32 

64 
37 

68.1 
44.5 

ft      ft      ft 

JANUARY    1967 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

51 
39 

54 

28 

49 
32 

56 
22 

62 
30 

64 
42 

63 
31 

43 
26 

42 
27 

49 
32 

46 
26 

54 
28 

46 
42 

61   54 
43   37 

53 

26 

49 
21 

17 

41 
22 

41 
24 

61 

34 

71 

58 

74 
62 

75 
63 

70 

to 

66 

51 
27 

59 
27 

68 
38 

67 
47 

71 
54 

57.0 
35.5 

ft      ft      ft 

FEBRUARY   1967 

DIERKS 

MAX 
MIN 

69 
58 

66 

40 

52 

38 

67 
26 

73 
29 

63 
32 

42 
13 

51 

19 

56 
18 

64 
25 

50 
31 

56 
21 

67 

22 

70   72 
27   51 

58 
30 

36 
29 

55 

33 

48 
34 

51 
31 

54 
18 

53 

32 

58 

15 

47 
23 

50 
12 

47 
36 

58 

45 

69 
22 

57,3 

26.9 

*      •      ft 

MAY       1967 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

82 
53 

83 
59 

93 
71 

92 
72 

89 
72 

87   80 
71   53 

78 
48 

64 
55 

87 
59 

87 
63 

79 
64 

75 
53 

76 
54 

78 
48 

85 
50 

88 
58 

te 

62 

85 
65 

84 
66 

86 

64 

81 
64 

78 
66 

83.7 

60.4 

STUTTSART 

MAX 
MIN 

74 
63 

68 
49 

70 
47 

68 
55 

68 
58 

81 
62 

75 

55 

78 
57 

79 
51 

81 
60 

91 
72 

85 
68 

88 
61 

82 
68 

69 
54 

75 

50 

82 
59 

85 
57 

85 
64 

78 
62 

62 
57 

75 
52 

75 
50 

83 
54 

87 

60 

86 
63 

88 
63 

89 
63 

87 
66 

76 
65 

73 
65 

78.8 
59.0 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft   ft   # 
JANUARY     1967 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   68   - 


STATION  INDEX 


STATION 


A660TT 
ALICIA 
ALUM    FORK 

Y    3    NE 
ANTOINE 
APLIN    1    w 
ARKADELPMIA 


RKAN5AS    POST 


8AL0    KNOB    5    N 
BATESVILLE    LIVESTOCK 
BATESVILLE    L    AND    D    1 
BEEBE 

BEECH   GROVE 

BEEDEV1LLE 
BENTON 

BENTONV1LLE  5  WSW 

BERRYVlLLE  4  NW 

BIG  FORK 

BISMARCK  2  SE 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 

8LYTMEVILLE 

BONNERDALE 


NE 


Klfl 


BOONEVILLE  6 
BOONEVILLE  7 
BOONEVILLE  6 
BOONEVILLE 
BOTKINBURG  2  S 
BOUGHT ON 
BRANCH  *  NW 
BRANCH  3  SW 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 


CABOT  *  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  I 
CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLARKSVILLE  6  Nl 

CLINTON 
COMBS  3  SE 

COMPTON 

CORNING 
COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
DAISY  1  E 
OAMASCUS 

DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
DARDANELLE 
OE  QUEEN 
OERMOTT  3  NE 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 

EL  DORADO  I 


EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EKP  STA 

FORDYCE 

FOREMAN 

FORRE5T  CITY 

'  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 


FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GILLHAM  DAM 
GLEN WOOD 
GRAVELLY  *  E 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 

GREENWOOD 
GREERS  FERRY 
GURDON 
HAMBURG 
HAROY 
HARRISON 
HARRISON  FAA 
HECTOR 
HELENA  5  NW 
HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1 

HUNTSVILLE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 


1935 

1  938 
1948 

1=6.' 

L96I 

1962 
2015 

2  1*?  09 
2300  08 


COUNTY 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

PIKE 

PERRY 

CLARK 

DESHA 

ARKANSAS 


HOT  SPRING 

LAWRENCE 

GARLANO 


MOT  ; 


Rl  HG 


LOGAN 
LOGAN 
LOGAN 
LOGAN 

VAN  BUREN 

NEVADA 

FRANKLIN 

FRANKLIN 

MONROE 

NEWTON 


PULASK I 

IZARD 

OUACHITA 

LONOKE 

GARLAND 

MONROE 

JOHNSON 

JOHNSON 

VAN  BUREN 

MADISON 

NEWTON 

FAULKNER 

CLAY 

POLK 

ASHLEY 

PULASKI 


YELL 

YELL 

YELL 

SEVIER 

CHICOT 

PRAIRIE 

JOHNSON 

OESHA 


WASHINGTON 
WASHINGTON 

DALLAS 
LITTLE  RIVEI 
ST  FRANCIS 

SEBASTIAN 
CRAWFORD 


HEMPSTEAD 
WHITE 

SEARCY 

SEVIER 

PIKE 

YELL 

BENTON 

CARROLL 

FAULKNER 


SEBASTIAN 

CLEBURNE 

CLARK 

ASHLEY 

SHARP 

BOONE 

POPE 


MONTGOMERY 

SEVIER 

GARLAND 

MADISON 


NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 
MISSISSIPPI 


3$  0* 
39  9* 
3*  48 

3*  47 
34  IT 
34  02 

34  38 


36  11 

33  26 

34  33 

36  21 
36  24 
34  29 
34  18 
36  07 
34  36 
39  06 


39  12 
35  13 
39  13 
33  09 

39  39 

33  52 
35  21 
35  16 

34  53 

35  52 

36  22 

35  49 
34  57 

36  07 

33  36 

34  47 
34  27 

34  41 

35  28 


35  13 

34  02 

33  33 

34  5s 
39  -3 
34  07 
33  53 
33  13 


33  *3 
35  01 

35  20 

3*.  39 


34  53 
36  24 
36  18 

35  14 

35  13 

35  31 
33  55 

33  14 

36  19 
36  14 
36  16 

35  28 

34  34 

33  43 

34  22 

33  56 

34  31 

36  05 
33  02 

33  35 
36  01 

34  42 

35  50 


94  12 

91  03 

92  32 

93  29 
93  25 
93  25 
93  00 
93  03 
91  12 
91  21 


90  38 

91  06 

92  37 


92  28 

93  20 

94  00 


92 

34 

09 

5? 

9? 

9? 

08 

92 

19 

92  28 

93  48 
93  18 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


293 

6P 

1050 

175 

5P 

350 

650 

705 

370 

370 

330 

6P 

420 

5P 

143 

204 

5P 

2350 

5P 

422 

5P 

162 

6P 

2  52 

MID 

135 

5P 

1463 

490 

SS 

1251 

MID 

1270 

5P 

264 

5P 

400 

261 

5F 

441 

MIC 

793 

5P 

200 

595 

SP 

547 

451 

1  300 

360 

7P 

518 

52^ 

1A 

210 

362 

1150 

137( 

MIC 

555 

>2C 

37! 

BA 

700 

33' 

5P 

1453 

fcf 

61 

301 

85 

731 

34' 
23! 

s 

JAMES  V.  WILLIAMS 

RUBY  B.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

RE8A  Y.  SWAIM 

ALTA  F.  GARNER 

OWEN  B.  HENDRIX 

HOBART  WATTS 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

NATIONAL  PARK  SERVICE 


UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
DONNIE  BRYANT 


ETTA  C.  BURKS 

CENTERTON  STATE  HTCHRY 

EDWIN  L.  CHAMPLIN 

ANNA  M.  LILES 

MRS.  LOUISE  H.  YATES 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

R.  P.  PLYLER 

J.  HAROLD  HAHBY 

0.  E.  KETCHUM 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  E.  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RtCMARO  K.  WIES 
WILLIAM  R.  WYATT 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

G.  A.  HALE 

B.  M.  WALTHER 

AUSTIN  D.  HARRIS 

MIXON  M.  BAILEY 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

JOE  V.  HAVENER 

OR.  IRVING  T.  BEACH 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

EARL  B.  RIDDICK 
OTTO  DAVIS 
JONAH  LEE  SIMS 
BILL  JOHNSON 
WINFRED  D.  POLK 
MARVIN  WALKER 
U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  C.  TIMMING 
FERNA  JONES  TEDDER 


IILLIA 


ROWN 


JOSEPH  A.  MOUDY.  JR. 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

JACK  E.  BURKS 

0.  TUCKER  VASSER 

RADIO  STATION  KVSA 

C.  J.  RISTER 

MRS.  GLORIA  M.  VICKERS 

THOMAS  F.  HINSLEY 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CITY  OF  EUDORA 

WALTER  H.  PETERSON 

OPHA  WOLFE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 


Re.  1  I 


OF 


w,a: 


ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAl 
JAMES  L.  CRISTEE 


INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKEI 
MRS  IDA  . 


OF  ENGINEERS 

SWINDLE 

ODGEN 


CHARLES  F.  FORD 

DOROTHY  M.  BEEN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEE 

ROY  S.  ROBBS 

ALLEN  J.  UNDER 

THERESA  DONALDSON 

BEA  GRAY  BEENE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 


MRS.  ETT 


AVADELLE  WHISENHUNT 
ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY  PEARL  MARKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 
JAMES  S.  VAUGHAN 
LUPA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 


KINGSLAND  3  SSE 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  A 

LITTLE  ROCK  FILT 

LURTON  2  NNE 


MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  5  N 
MALVERN 
MAMMOTH  SPRING 
MAR1ANNA  2  S 

MARKED  TREE 
MARSHALL 

MAUMEE 
MELBOURNE  5  WNW 


MILLWOOD  DAM 

MONTICELLO 

MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 


MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 


NEWMOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 
NORFORK  DAM 

ODELL  3  N 

ODEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO 

PARIS 

PARIS  4  WSW 

PARKIN  2  W 

PARKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  t 

PINE  RIDGE 

PINEY  GROVE 

POCAHONTAS  1 

PORTLANO 

PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
PYATT 

RATCLlFF  2  S 
RATCLIFF  5  NE 
RATCLlFF  5  NNW 
RATCLIFF 

REMMEL  DAM 


ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE  ■ 
SAINT  CHARLES 


CIS 


SAINT  I 

SALEM 

5EARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY 

S1LOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  3  WSW 

STAMPS 

STAR  CITY  4  ENI 

STORY 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESI 

SU6IACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  A 

WALDRON 

WALNUT  RIDGE  F 

WARREN 

WEST  MEMPHIS 
WHEELING 
WHITE  ROCK 


XSIE 


.YLOR 


COLUMBIA 
COLUMBIA 
HOT  SPRING 
FULTON 


SEARCY 
SEARCY 
IZARD 


ASHLEY 

CALHOUN 
CONWAY 
MONTGOMERY 


BAXTER 

WASHINGTON 

MONTGOMERY 

HOWARD 

MISSISSIPPI 

SALINE 


FRflNI 


JOHNSON 
GREENE 
LOGAN 
LOGAN 


JEFFERSON 
JEFFERSON 

MONTGOMERY 


NEVADA 

NEVADA 

MARION 

LOGAN 

FRANKLIN 

FRANKLIN 

LOGAN 

MILLER 

HOT  SPRING 

BENTON 

DESHA 
POPE 

ARKANSAS 


GRANT 
VAN  BUREN 
BENTON 
CLARK 

LAFAYETTE 

LINCOLN 

MONTGOMERY 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 


BRADLEY 
CRITTENDEN 

FULTON 
FRANKLIN 


33  20 

34  23 
36  29 


35  36 
34  57 

36  15 


35  29 

35  38 

36  03 
35  18 


33  14 

33  48 
33  48 
36  15 

35  17 
35  21 
39  22 

35  18 

33  04 

34  26 

36  20 


36  27 
36  23 
35  15 

34  27 

35  39 

36  11 
33  54 

33  22 


92  16 
90  26 

92  28 

93  51 
92  55 
92  35 


90  25 
92  38 
92  39 

91  59 


33    19 

91    29 

33    19 

92    27 

35    08 

92    44 

34    33 

93    38 

36    20 

92    23 

36    20 

92    23 

93  12 

90  59 

91  30 

93  23 

93  23 

92  51 

93  53 


93  57 
93  28 
90  47 
92  41 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


P.  A.  WALLER 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
MABEL  L.  FORRESTER 
ETHEL  PUMPHREY 
PIERCE  A.  REEDER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
MRS  MARGARET  L.  DANIEL 

JAMES  C.  HODGES 
EARLE  E.  GRAHAM 
ARKANSAS  P  +  L  CO. 
RADIO  STATION  KBOK 
JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
RADIO  STATION  KPCA 
MINNIE  HORTON 
WH|T  DAVENPORT 
MRS.  JUANITA  COOPER 


NELL  A.  TAPLEY 

HENRY  G.  ARVIN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

EDNA  J.  WESTFALL 

MRS.  NONA  L.  Hflll.E1 

ELSIE  F.  WARD 

LEVI  W.  TIMS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  CLARA  W.  HURST 
U  S  FOREST  SERVICE 
J.  T.  HARGIS 
ALLEN  HARMON 
MRS.  GUY  E.  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 
VIRGIL  D.  MELSON 
RADIO  STATION  KDPS 
VICTOR  SCHNEIDER 
U  S  SOIL  CONS  SERVIl 


INACTIVE  10< 
BOHAR  K.    HANSAf 
ETHEL  CARLTON 
A.  0.  HOLBROOK 
WHITE 


S  FED  ■ 


.RRETT 
MRS.  NORMA  T.  JONES 
BENEDICTINE  SISTERS 
PEARL  NEWTON 

JOHN  W.  TEETER.  JR. 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
EULICE  MARKLE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
EEKS 


RUTH  TERI 

ARK  POWER  AND  LIGHT 

HOWARD  FOWLER 

UNIVERSITY  OF  ARKANS 

J,  H.  FONDREN 

U  S  FISH  AND  WILDLIF 

GILLIS  R.  NEELEY 

ALGER  B.  POMEROY 

ADAM  C.  MELTON 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

REE01S  ALLEN 

OR.  IRVIN  A.  WILLS 

MATTIE  D.  MIZELL 

HUBERT  A  BAKER 
8URNICE  FRIZZELL 
NORA  L.  MflYBERRY 
SALLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY  OF  ARKANSA: 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
IDELLE  0.  NORWOOD 
HER  BUI 


I  D. 


VENS 
TION  A' 


CHARLEY    L.    SHARP 

W    MEMPHIS    UTIL    COMM 
THOMAS    W.    CONE 
U    S    FOREST    SERVICE 
MILES    8    TURNER 
RADIO    STATION    KWYN 
CARL    WALKER 


DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS    2-MISSISSIPPI    3-OUACHITA    4-RED    5-SA1NT  FRANCIS    6-SALINE    7-WHITE 


CORRECTIONS 


OCTOBER  1966 
ANNUAL  1966 
ANNUAL  1966 
FEBRUARY   1967 


CLIMATOLOGICAL   I 


DAILY    TEMPERATURE    TABLE 


WEST    MEMPHIS 
LAKE    MAUMELLE 


TOTAL   PRECIPITATION   MISSING 

OCTOBER  MONTHLY   TOTAL   El. 97.      ANNUAL   TOTAL   E47. 

OCTOBER   TOTAL  WIND   MOVEMENT   232 

MINIMUM   TEMPERATURE   ON   10TH  36,    11TH  40 


REFERENCE   NOTES 

ARKANSAS 
JUNE  1967 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Tnese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  m-?ans  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price;   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

ALEXANDER  B  TROWBRIDGE    Saeiatarr 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


JULY  1967 

THE  LIBRARY  OF  YrfEme72       No- 7 
SEP  15  1967 


Temperoture 


NORTHWEST  0 

BENTONVlLLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

DIVISION 


NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

YELLVILLE 

DIVISION 

ft   ft   * 
NORTHEAST  03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  I 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 


DIVISION 


WEST  CENTRAL        0* 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 


86.  8M 
85.8 
85.4 
86.  * 
86.1 

86.3 
84.2 
86.3 
88.5 
84.3 

87.3 


89. 4M 
87.9 
87.1 
86.6 

8*.  4 

86.8 
6  4.6 
85.7 
86.3 
87.9 


87.5 
85.3 

86.4 
90.5 
87. 8M 


87.3 
87.3 
85.8 

87.0 

87.2 
87.9 
87.5 


89.7 

91.9 
89.0 
88.3 

Ml 

88.7 
88.0 
86.11 
85.9 
88.4 

89.5 
89.2 
89.7 
90.8 

83.5* 


89.2 
87.4 
87.5 
88.6 
87.7 

87. T 
88.2 
87.3 

87.4 


62.  4M 

62.7 

62.5 

64.3 

62.9 

62,6 
63.6 
60.7 
64.1 
61.3 

63.9 


61.  8M 

62.7 

61.8 

64,5 

63.3 

64.0 
64.1 
63.1 
64.7 
62.5 


66.2 
67.1 
63.7 
63.8 

66.  5M 

67.2 
65.7 
68.8 
67.2 
67.0 

67.4 
67.7 
65.7 
66.2 
66.7 


67.6 
62.3 
63. OM 
65.5 
66.7 

64.5 
62.3 
66.2 
65.0 
65. 3M 


66.5 
65. OM 
63.0 
66,8 
64.7 

67.8 
66.0 
68.5 
64.1 


74. 6M 

74.3 

74.0 

75.4 

74.5 

74.5 
73.9 
73.5 
76.3 
72.8 

75.6 


75. 6M 

75.3 

74.5 

75.6 

73.9 

75. 4M 

74.4 

74,4 

75.5 

75.2 

75.0 


76.9 
76.2 
75.1 
77.2 

77. 2M 

77.8 
76.5 
78.1 
76.5 
77.0 

77.3 
77.8 
76.6 
77.3 
76.5 

76.9 


76.8 
78.0 
77.6 
77.5 

M 

78.2 
75.2 
74. 6M 
75.7 
77.6 

77.0 
75.8 
78.0 
77.9 

74. 4M 

76.7 


77.9 
76. 2M 
75.3 
77.7 
76.2 

77.8 
77.1 
77.9 
75.8 


3.8 
5.0 


3.6 
6.2 


3.5 

4.5 
3.3 


4.1 
4.4 


95 
95  11 
95  11 
95  11 
97  10 


31. 
31. 
12 
11 

31 

31. 

31 
95  11 
95  31 


17 
13 

12 

10 

5 

0  11 
5 

11 

1  10 
2 


19 

21 

14 

0  13 


14 
0 

0  13 
0  12 


UNlKffM,nILUNMS 


1.26 

.75 

1.31 

2.42 

2.06 

3.33 
2.31 
2.10 
3.56 
2.15 

1.95 


3.13 
3.18 
4.17 
5.90 
3.53 


3.51 
4.15 
4.30 
3.52 

3.93 


4.91 
6.44 
6.51 
8.53 
4.84 

7.84 
3.69 
3.94 
11.28 
7.84 

6.53 
3.22 
3.20 
4.61 
3.63 

5.80 


4.99 
5.06 
5.33 

4.19 
V    7.19 

3.02 
4.16 
4.89 
3.76 
3.73 

4.90 
3.09 
5.28 
4.50 
4.37 

4.38 


8.50 
6.83 
8.41 
4.27 
6.28 

9.61 
4.69 
4.29 
6.33 


1.21 

1.09 


.11 
1.77 


1.48 


4.18 
.37 
.39 


.35 

.92 


5.40 
.95 


.34 
.70 
•  76 
.92 
.75 

1.56 
1.75 
1.00 
1.16 
.89 

.56 


1.85 
1.16 
1.68 
1.40 
1.25 


1.85 
1.82 
2.70 
1.64 


1.94 
2.16 
2.28 
2.50 
1.77 

2.81 
1.73 
1.20 
2 

4.16 

2.67 

1.51 

1 

1.73 

2.37 


2.41 
2.05 
4.30 
1.43 


1.85 
2.45 

2.40 
2.55 
1.58 

1 

1.50 

2.17 

2.32 

2.20 


3.13 
2.78 
3.20 
1.32 
1.70 

3.30 
1.85 
1.95 
1.72 


S    % 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CONTINUED 

JULY 

1967 

Ter 

nperature 

Preci 

Dilation 

„  F. 

S  I 

o  .E 

"  0 

<  s 

"  1 
0  E 

< 

•  I 

ii 

"§> 

0 
0 

a 

1 

a 

a 

s 

a 

No.  of  Days 

2 

*  1 

t  z 
a  it 

a 
6 

ffl 

Snc 

w,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

« 

in. 

1 

«  0 

s  S 

0 

a 

1 

o 

1 

S 

si 

S  J 

s  t 

al 

S 

o 
o 

MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

89.6 
85.8 
88.1 
87.7 

67.7 
65.4 
65.8 
65.5 

78.7 
75.6 
77.0 
76.6 

-  3.3 

-  3.7 

98 
94 
97 
97 

11 

31* 

11 

11 

57 
55 
54 
54 

15 
15 
14 
14 

0 
0 
0 
0 

15 
10 
13 
16 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

6.09 
5.52 
6.41 
6.94 

3.18 
2.71 

1.40 
2.25 
1.46 
2.72 

5 
13 

5 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

6 
7 
8 
4 

5 

4 

5 

4 

3 
2 

4 
4 

DIVISION 

76.9 

-  4.7 

6.47 

2.71 

.0 

•   •   « 

EAST  CENTRAL       06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  *  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

90.2 
88,6 
87.5 
88.2 
88.7 

66.8 
66.1 
66.6 
66.0 
69.9 

78.5 
77.4 
77.1 
77.1 
79.3 

-  3.9 

96 
98 
97 
94 
97 

31* 
12 
11 
11 

11 

52 
53 
56 
55 

58 

15 
15 
15 
15 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
17 
13 

14 
13 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

4.41 
4.88 
4.12 
5.47 
9.08 

1.33 

2.00 
2.17 

1,62 
2.96 
2.50 

29 
29 
5 
29 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 

8 
10 

3 
3 

2 
4 

1 
1 

2 

3 

FORREST  CITY 

HELENA  5  NW 

KEO 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

87.* 
87.5 
86.3 
87,9 

88. 1M 

66.9 
64.1 
66.0 
66.2 
67. 3M 

77.2 
75.8 
76.2 
77.1 
77. 7M 

-  5.7 

-  3.9 

94 
93 
93 
93 
95 

27 

31* 

30* 

30* 

29* 

54 
49 
54 
52 
54 

16* 

15 

15 

15 

15 

0 
3 
0 
0 
0 

10 
12 
8 
11 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.09 
2.35 
5.01 
2.51 
3.83 

-  1.59 

-  1.16 

1.01 
.71 

2.15 
.96 

1.52 

5 

2 

29 

5 

29 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
6 
6 
5 
6 

3 
1 

4 
2 
4 

1 
0 
1 
0 
1 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

86.8 
86.2 
87.1 
87.5 

68.8 
68.3 
67.5 
67.3 

77.8 
77.3 
77.3 
77,4 

-  4.5 

93 
92 
93 
94 

31* 

31* 
30* 
11 

56 
57 
58 
54 

15 
15 
15* 
15 

0 
0 
0 
0 

13 
10 
11 
14 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

6.39 
4.U 

7.88 
4.01 

2.23 

2.60 
1.75 
1.55 
1.14 

29 
29 
26 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 

5 

11 

7 

4 
4 
6 
3 

3 

1 
3 
1 

DIVISION 

77.4 

-  4.0 

4.87 

•  96 

.0 

•   »   » 
SOUTHWEST          07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

87.9 

89.* 
87.4 
88.3 
88.2 

67.5 
64.5 
66.5 
65.1 
63.1 

77,7 

77.0 
77.0 
76.7 
75.7 

-  5.0 

-  3.5 

97 
97 
95 
97 

98 

31 

31* 

12 

11 

12 

56 
52 

54 

51 
50 

15 

15 

16. 

15 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
16 
14 
15 
15 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

3.62 

4.34 
2.98 
4.21 
4.36 

-  1.11 

-  .23 

1.38 
2.45 
1.05 
1.82 
3.13 

6 
13 
13 

6 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

6 

4 
5 
7 
4 

3 

2 
2 
2 
2 

1 
2 
1 
2 
1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

86.2 
88.7 

87. BM 
87.7 

66.6 
69.7 
67. 8M 
70.7 

76.4 
79.2 
77. 8M 
79.2 

-  3.4 

-  3.4 

96 
98 
97 
98 

12 
31 
31 
31 

55 

58 
54 
58 

15 
15 
15 

15 

0 

0 
0 
0 

12 
16 
17 
15 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

4.67 
3.55 
5.21 
3.95 

-   .39 
.11 

1.76 
1.85 
1.65 
1.35 

13 

6 
6 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

6 
7 
7 

3 

2 

4 
3 

2 
1 

1 
1 

DIVISION 

77.4 

-  4.3 

4.10 

.15 

.0 

•   «   » 

SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  I 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

86.5 
88.9 
88.4 
87.9 
87.8 

67.0 
68.3 
68.6 
68.2 
65.7 

76.8 
78.6 
78.5 
78.1 
76.8 

-  3.8 

-  4.2 

-  5.7 

95 
95 
95 
97 
96 

31 

31* 

31. 

31 

31 

56 
55 
54 
54 

50 

15 

14 

15 
15 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
17 
17 
12 
16 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.79 
5.60 
2.55 
2.68 
4.43 

-  1.06 

1.24 

•  1.63 

.35 

1.43 

1.62 

.82 

.63 

1.18 

13 
5 

2 
12 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

9 
6 

7 
6 

1 
4 
1 
1 
5 

1 
2 
0 
0 
1 

MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

88.1 
88.6 
87.9 
88.1 

67.5 
68.5 
66.7 
66.9 

77.8 
78.6 
77.3 
77.5 

-  4.5 

-  5.3 

96 
97 
95 
94 

1 

31 

31* 

31. 

53 
56 
54 
53 

15 
15 
15 
15 

0 
0 
0 
0 

15 
13 
15 
11 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

5.85 
3.19 
4.34 
6,77 

-  1.17 

2.02 
1.17 
1.70 
3.00 

2 

6 

22 

29 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 
6 

6 
8 

4 
2 
4 
4 

3 
1 
1 
2 

DIVISION 

77.8 

-  4.8 

4.24 

.12 

.0 

*   ft   # 
SOUTHEAST          09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 

88.9 
88.7 

69.1 
67.3 

79.0 
78.0 

-  2.3 

95 
94 

10 
27 

52 
52 

15 
15 

0 
0 

15 

16 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6.52 
4.13 

1.44 

2.27 
1.65 

29 
2 

.0 
.0 

0 
0 

7 
7 

4 
2 

4 
1 

EUDORA 
MONTICELLO 

90,3 

68.6 

79.5 

97 

1 

55 

16 

0 

20 

0 

0 

0 

5.11 

2.38 

29 

.0 

0 

6 

3 

2 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

89.5 
87.4 
86.5 
88.7 

68. 3M 

68.5 
69.2 
68.6 
66.8 
66. 4M 

79.0 
78.3 
77.6 
77.8 

77. 4M 

-  4.1 

-  4.1 

96 
95 
95 
95 
95 

31 

28* 

30 

11. 

31* 

55 
56 
57 

51 
50 

15 

15 

16. 

16. 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
14 
8 
13 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.74 
6.10 
8.17 
3.31 
5.79 

1.90 
4.15 

3.67 

4.04 
3.30 
1.81 
3.90 

29 
29 
30 
29 
29 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
8 
7 
6 

1 
2 
3 

1 
3 

1 
1 

2 
1 

1 

DIVISION 

78.3 

-  3.8 

5.61 

1.21 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
BOONEVILLE 


LOWEST  TEMPERATURE 
HUNTSVILLE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CARPENTER  DAM 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
EUREKA  SPRINGS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
CARPENTER  DAM 


101 

DATE 

11 

46 

DATE 

15. 

13.31 

.75 

6.58 

DATE 

05 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    74    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTHWEST  0 

BENT0NV1LLE  5  MSN 
BERRYVILLE  t.  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FATETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

GREEN    FOREST    4    ESE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON  2  NNE 
OOELL  3  N 


NORTH  CENTRAL      02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRT  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLET 

VELLVILLE 


NORTHEAST  0 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLTTHEVILLE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL       0* 

ABBOTT 

ALT 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  / 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  4  E 
GREENWOOD 
HECTOR 

MENA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  *  N 

SUBIACO 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

APLIN  1  W 

BENTON 

BISMARCK  2  SE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNERDALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 


.It   .02   .02 


4.30 
-.67 
6.20 
3.52 


6.44 
6.51 
8.53 
5.82 


7.84 
6.4i 
3.69 


.02 

1.56 

1.75 

.01 

1.00 

1.8B 

.80 

1.16 

2.67 

2.25 

1.32 

.23  1.85 

.81  2.00 

.17  1.16 

.03  1.68 

.41  1.25 

.33  1.25 

.20  1.35 

.14  1.85 

.16  1.82 


1.77 

.-0 

.14 

1.64 

,29 

.29 

2  .81 

3.51 

.04 

.16 

1.36 

.52 

.82 

.02 

.22 

1. 11 

.06 

.06 

1.87 

.97 

.10 

.29 

2,67 

,06 

1.9C 

.51 

1.51 

.09 

.11 

1.62 

.09 

.15 

.07 

1.37 

.20 

.94 

.92 

.33 

.30    2.02 

.15 

.21 

.54 

.60 

.30 

.60 

.21 

.57 

■  31 

.79 
.82 
1.35 


.07  3.30   T 


1.32 

.03  1.54 

1.40  1.37 
.63  1.10 


1.40 
.23   .03 


13      14 


15 


.65 

•  50 

.28 

.09 

.64 

.29 

.41 

T 

.10 

T 

.04 

1.34 
.36 
.20 


3.13 

.95 

1.51 

1.22 

.55 

1.51 

2.90 

.06 

3.20 

.05 

3.20 

T 

5.06 

.18 

.82 

.54 

3.03 

.05 

1.66 

.28 

1.12 

2.62 

2.35 

1.15 

2.65 

18 

3.92 

.16 

.08 

1.85 

1.95 

.07 

7? 

3.51 

.95 

1.4S 

1.72       .02 

•  04 

.95 

.69 

2.25 

>«• 

■tame 

e  noies  lollowlng  Si 

16  |   17 


22      23      24 


28   29   30 


1.32 
1.80 
2.50 
1.76 


.47   .76 

.04   .04   .15 

.10 


1.25 
1.20 
.94 


1.01 

.04 

2.41 

.01  2.05 


1.62 
.30 


DAILY  PRECIPITATION 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Continued 

ARKANSAS 
JULY 

1967 

Station 

g 

0 

H 

Day  of  Month 

1    | 

2 

3 

4 

5     | 

6 

7        8        9 

10     |     11     |     12 

13  |   14   |   15 

16      17       18 

19 

20 

21 

22  |  23      24 

25  |  26   |  27 

28      29      30 

31 

OWENSVILLE 
PERRY 

REMMEL    DAM 
SHERIDAN    TOWER 

5.87 
6.41 
7.93 
6.9* 

.01 

.04 
.09 

.42 

.64 

.27 
.36 
.95 

1.92 
1.46 
2.66 
1.19 

.83 
1.35 
.74 
T 

.65 

.20 

2.72 

1.20 
1.00 
2.86 
1.44 

T 

.35 

T 

.16 

T 
.02 

.22 
1.20 

.48 
1.50 

| 

EAST    CENTRAL                   06 

ARKANSAS    POST 
AUGUSTA 
BfllNKLEY 
CABOT    4    SW 
CARLISLE    1    SW 

4.41 
6.22 
A. 68 
A. 12 
3.61 

.85 

•  16 
.13 

.50 

.25 
.30 
.21 

.It 
.60 
.16 

.09 

.90 
1.62 
.46 

.14 

1.32 
.15 

.20 

T 
.55 

.16 

.20 

.05 
.40 
.85 
1.12 
.35 

.82 
.22 

.05 
T 

.42 

1.12 
.15 

T 

2.00 
1.55 
2.17 
.96 
1,90 

CLARENDON 
DES    ARC 
FORREST    CITY 
HELENA    5    NW 
KEO 

5.47 
9.08 
A. 09 
2.35 
5.01 

.34 
2.00 
.15 

.06 
•  46 

T 

.58 
•  40 
.71 

.07 
.25 
.32 
.11 

T 

.29 
.45 
1.01 
.10 
.65 

.10 

.49 

.08 

.03 

.30 
.44 
.12 
T 

.70 

1.11 
1.91 

.39 

.45      .34 

.63 

.22 

.20 
.06 

T 

T 

T 
.10 

7 

.10 
.13 
•65      .15 

.06 

T 

2,96 

2.50      .30 

,80 

.38 
2.15 

MADISON 

MAR  I  ANNA    2    S 

SAINT    CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART    9    ESE 

5.54 
2.51 
3.83 
6.39 
4.11 

.87 

.55 

1.36 
.55 

1.02 
.31 
.55 

1.02 
.71 

.15 

T 

.58 
.52 
.02 

1.12 
.96 
.09 
.27 
.22 

.13 
.07 
.05 
.11 
.07 

T 

.15 
.07 

.03 
.04 

.31       .05 

.22 

•  *5      T 

.67      T 

T 

•  02 
.12 

.04 

.06 

T            .04 

.91 
.11 

T           .01 

T 

.75 

.61 
1.52      .09 
2.60 
1.75 

WEST    MEMPHIS 
WYNNE 

7.68 
4.01 

1.15 
.06 

.35 
•  35 

.85 
■  96 

.15 

.13 

T 

1.46 
.12 

.90 
.30 

.20 

.16    1.55 

T            .87 

.96 
1,1*      ,19 

SOUTHWEST                          07 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY    I    E 
DE    QUEEN 
DIERKS 

3.50 
5.18 
5.68 
3.62 
4.34 

.25 

.06 

T 
•  02 

T 

.15 
T 

.02 

T 

.09 

.25 
.28 
.35 
.85 
.35 

.58 
.87 
.87 
1.38 
1.11 

.05 

T 

T 

.12 

.03 

1.20 
3.69 
3.94 
.84 
2.45      T 

.34 
.13 
.18 
.25 

T 
.15 

T 

T 
T 

1.25 

T 
.10 

T 

T                        T 

T 

T 

.12 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE    3    NE 
HOPPER 
HORATIO 

6.22 

4.07 
2.98 
3.26 
2.99 

T 
.02 

.05 

T 

2.97 

.13 

T 

.59 

.17 
.33 

•  40 

.34 

1.15 
1.33 
.45 

1.01 

.36      T           T 
.08                   T 
.18 

.04 

T 

1.05 
1.70 
1.05      T 
2.10 
.52 

.08 

.10 

T 

.29 

.13 

T 

.06 

.11 

•  44 
.82 
.17 

T 

T 
.03 

.40 
.87 

INDEX 

LANGLEY 

MOUNT    IDA 

NARROWS    DAM 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

1.95 
7.18 
4.21 
4.36 
4.67 

T 

T 

.10 
.17 

T 

.30 
.03 

.40 
.35 

•  46 
.25 

.71 

.40 
1.65 
1.62 

.65 
1.59 

.10      T 

.03 

.08 

.10 

.60      T 
4.87 

.42 
3.13 
1.76 

.05 
.16 
.11 
.22 
.36 

.10 
.03 

.03 
.14 

.05 
1.10 
.05 

NATHAN    4    WNW 

NEWHOPE    3    E 

ODEN    2    W 

OKAY 

PINE    RIDGE 

2.77 
7.52 
6.96 
3.55 

T 

T 

.01 
.25 

T 
.29 

.33 

1.50 
.45 
.55 

.72 

.94 

.94 

2.20 
1.85 

1.90 

1.50 
1.11 
.09 
.42 

1.50 
3.08 
.22 
.31 
.70 

T 

.12 

T           .05 

.15 

.15 

.16 

.60 
.20 

.50 
2.25 

•  40 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA    WB    AIRPORT      //R 

5.21 

6.04 
3.95 

.60 
T 

.05 
.43 

.28 
.65 
1.35 

.07 
.06 

.41 
.75 
.08 

1.65 

1.40 
.47 

.81 

T 

.26 
.33 

•91       .06 
•  96 
.61 

.06 
.12 

T 

.11 

T 
.50 

2.00 

SOUTH    CENTRAL                06 

AMITY    3    NE 
AP.KADELPHIA 
BLUFF    CITY    3    SW 
BOUGHTON 
CAMDEN    1 

4.47 
2.79 

3.66 
5.60 

T 
.34 

T 
.15 

.88 
.29 

1.67 

.50 

.10 
•  09 
.12 

T 
.38 

•  36 
1.62 

.71 

.42 

1.42 
.80 
.72 

.40 

.02 

2.51 

1.43 
.63      T 
.65      .02 
.33      .06 

.10 
T 

.04 

T 

T 

.27 
.09 
.23 
1.29 

T 

.25 

T 

.05 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA    3    N 

MOROBAY    LOCK    NO    8 

2.55 

2.66 
2.56 
4.43 
5.85 

T 
.02 

.82 

•  06 

•  68 
2.02 

.11 
.30 

.93 

.41 
1.04 

.02 
.07 

.70 
.06 

.47 
.37 
.22 

.03 

T 

.36 
.29 
.34 
.5B 
1.08 

.01 
1.16                   .05 
•  66 

.63 

.46 
.42 

.35      .02 
.52       .07 
.10      .47 

T 

T 

.01 

.04 

.07 

.02 

T 

.03 

T 

.05 

.02 
.40 

T 

.06 

.70 
.03 

.09 

T 

.19 
.12 

.06 
T           .08 

T         . 

PINEY    GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN    3    WSW 
TAYLOR 
WARREN 

4.91 
3.19 
4.34 
5.21 
6.77 

.02 

T 
•  47 

•  42 
.01 

•  76 
T 

1.07 

1.40 
.35 

.26 
.56 

.42 

.62 

T 

.28 
.19 
•  42 
.05 
.08 

.48 

1.17 
.34 
.72 

.31 

T 

.02 

1.65      T            .09 

.70 

T 
.02 

1.59 

.79 

.54 
1.21       .18 

.12      T 

.04 

.01       .03 

.04 

.20 

.03 

.01 

T 
T 

.14 

.54 

T 

.08 

.70 
.01 
1.70 

T 

T 
T 

T 

T 
3.00      .36 

SOUTHEAST                          09 

ARKANSAS    CITY 
CROSSETT    7    S 
DERMOTT    3    NE 
DUMAS 
EUDORA 

5.36 

6.52 
4.13 

5.11 

1.29 
.18 

2.02 
.10 
1.65 

.36 

.39 
.21 
.28 

.03 

T 

.01 
1.30 

.52 

•  11 

1.12 
.47 

l.»3 

.01 
.01 

T 

1.16      .58 
.17 
•16      .31 

.18 

.05 

.05 

T 

T 

.06 

.65 

2.27 
.95      .28 

2.38 

.20    . 

HAMBURG 

MONTICELLO 

PINE    BLUFF 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

PORTLAND 

7.46 

5.74 
6.10 
8.17 

.36 

.20 
•  04 
.30 

.65 

.31 
•  30 

.28 
.30 

.02 
T 

.12 

.32 
.21 

T 

2.87 

.09 

T 

2.80 

.06 
,40      T 

.65 
.97       .16 

.37      ,01 

.42 
.28 

T            .52 

T 

.05 
.07 

.04 

T 

3.02 

3.67 

4.04 
.25    3.30 

• 

ROHWER    2    NNE 
STAR    CITY    A    ENE 

3.31 

5.79 

.12 
.30 

.32 
■  53 

.49 

T 
T 

T 
.25 

.10 

.50 

•04      ,22 
.28 

T 

.03 

1.81       .21 
3.90 

• 

Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

3  .  s 
fas 
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i 

Station 

,.  a 

a  o 
«  -h 
+*  +* 
rf  o 

s  © 

V  -H 
BO 

4* 
C 

rt  -0 
V  © 

.4    0> 

3  a 

DO  Vt 

« 

« 

i 

i 
> 
< 

1     • 

£  a 

§    1 

?"8  J 

a    3 

i 

» s 
si 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
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8 

e 

8 

s 

8 
A 

in 
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> 

si 

N    3 

3 

0 
H 

2  0  .9 

FORT    SMITH   WB    AIRPORT 
LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 
TEXARKANA    WB   AIRPORT 

7 
23 
19 

0.7 
3.0 
3.1 

5.8 
8.0 
5.6 

24 
25 

NW 
NW 

25 

01 

83 
83 
82 

88 
85 
89 

57 
60 
64 

53 
63 
66 

1 
6 
3 

9 

1 
2 

3 
2 
4 

0 
l 
2 

i 

2 
1 

0 
0 
0 

14 
12 
12 

66 

76 

6.9 
6.7 
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s  following  Station    Ind«x. 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON    OP     1966    -    1967 


Station 


NORTHWEST  01 

BENTONVILLE  5  WSW 

BERRYVlLLfc  *  Nw 

BUFFALO  TOWtR 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

GREEN    t-OREST    4    tSE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

JASPER 

LEAD  HILL 

LJRTON  2  NNE 

OOELL  3  N 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 


02 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC         JAN  FEB         MAR        APR         MAY        JUNE  TOTAL 


11.5 
9 


4.5 
2 


3.0 
5 


6.0 
3 


7.0 

4 

15.0 


23.0 
9 


6.5 

3 


7.5  1.0         4.5 

9  1  2 


2.0 
3 


6.0 
3 


2.0 

4 


7.0 


9.0 
6 

1.5 


4 
10.0 


2.0 
1 


1.0 


1.0 

.5 

1.5 


1.0 
1 


2.0 


3.5 
1 


6.5 
3 


3.0 
1 


7.0 
3 


6.5 
3 


2.3 
1 


7.0 
2 


7.0 
3 


6.5 
3 


1.0 


3.0 
1 


3.6 
3 

5.0 


4.0 
3 


4.0 


5.0 
3 

4.0 


2.0 
3 


3.0 
3 


5.5 
2 


2.0 


3.0 
I 

4.5 


6.0 
2 


6.5 
2 


6.0 
2 


4.1 
1 


10.0 
2 


7.5 


10.0 


ARKANSAS 


21.0 
16 


15.5 
10 


14.5 
6 


12.4 
6 


26.5 


15 


36.0 
14 


19.5 
8 


19.0 
14 


17.5 


13.7 
7 


11 


20.5 


2.5 


26.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  OF  1966  -  1967 


ARKANSAS 


Station 


JULY        AUG        SEPT        OCT        NOV         DEC 


FEB         MAR        APR         MAY        JUNE 


MELBOURNE  5  WNW 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  E5E 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 

*     *     » 
NORTHEAST  03 

ALICIA 

BALD  KNUB 

BALD  KNUB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 

BLACK  ROCK 

BLYThEVILLE 

BJROET  rt 

CORNING 

GEORGETOWN 

J0NESBOR0 

KEISLR 

LAKE  CITY 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGUULD  RADIO  KDRS 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 


ie.o 


17.0 
8 


2.5 
2 


16.0 
9 


1.0 

1 


7.0 
3 


8.0 
4 


4.0 
5 

5.0 


2.0 
4.5 


4.0 
5 


2.1 
3 


3.3 
2 


4.0 
3 


5.5 

4 


1.0 


1.0 

1 


1.0 

1 


1.5 
1 


2.0 
1 


1.3 
1 


1.0 
1 


1.0 

1 


1.5 
1 


1.0 
2 


5.0 


6.0 


6.0 
3 


2.0 
1 

5.0 


5.0 
2 


2.0 
1 


1.5 
1 


2.5 
2 


5.0 


2.9 
2 

.2 


.3 


1.0 
1 


2.0 
2 


7.0 


7.0 
2 


7.5 
2 


7.0 
1 


1.0 
1 


6.0 
2 

3.5 


8.0 
1 


1.3 


7.5 
2 

1.0 


3.9 
1 


1.5 

1 


1.5 
1 


1.5 
1 


31.0 


30.0 
13 


10 


10.0 
4 


28.6 
14 


14.0 
6 


13.0 


15.8 
9 


3.3 

17.0 

1.0 


6.7 

7 


4.9 
5 


7.5 


10 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON    OK     19t>6    -    1967 


Station 


POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

#     »     * 
WEST  CENTRAL        04 

ABBOTT 

ALY 

APPLETON 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

COVE 

DANVILLE 

DARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  «B  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  4  E 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


JULY         AUG        SEPT         OCT        NOV         DEC  JAN  FEB         MAR        APR         MAY        JUNE 


SNOWFALL 

I  IN 

ON  GD 

SNOWFALL 

1  IN 

ON  GD 

SNOWFALL 

1  IN 

ON  GD 

8.0 


1.0 
1 


5.0 
5 


1.0 
1 


2.0 
1 


1.8 
1 

2.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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1.5 


1.0 
1 


1.0 
2 


1.0 
1 


2.3 
1 


3.9 
2 


3.U 
3 


6.2 
2 


.3 


2.5 
1 


.3 


8.0 
3 


6.0 
2 


4.0 
1 


3.6 
1 


3.4 
1 


4.0 
1 


6.0 
3 


4.0 
2 


4.0 
2 


7.5 
3 


3.0 
2 


5.0 
2 


6.3 
2 


ARKANSAS 


19.4 


14.0 
11 


18.2 
11 


3.8 
1 


5.5 

3 


5.0 
2 


12.8 
6 


5.1 

2 


4.0 
2 


3.3 
2 


8.1 

3 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

SEASON 

DF  1966  -  1967 

ARKANSAS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

PARIS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

T 

4.5 

1 

- 

PARKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

RATClIFF 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

4.0 
1 

1 

RUSSELLVILLE  4  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

SUB1ACU 

SNOwf ALL 
I  IN  ON  GD 

1 

.8 
1 

2 

4 

WALDKUN 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

1.0 

T 

T 

1.0 

2.0 

WHITE  ROCK 

SNUWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.5 
1 

,b 
I 

3.5 
1 

6.0 
2 

10.5 
5 

*     *     * 

CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

1.0 
2 

.5 

1 

1.5 

1 

4.0 
5 

APL1N  1  w 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.1 
1 

- 

_ 

BENTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

1.5 
2 

1.0 

2.6 
2 

BISMARCK  2  SE 

SNOwf ALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

BONNERDALE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

. 

CARPENTER  DAM 

SNuwFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

CONWAY 

SNOWFALL 
1  Ik  ON  GD 

1.0 
1 

.5 

3.3 

1 

4.8 
2 

CRYSTAL  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.7 

2.2 

1 

T 

1.0 

3.9 

1 

DAMASCUS 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

1.0 

- 

- 

FOURCmE  junct ion 

SNCwFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

T 

2.0 
2 

- 

. 

. 

- 

GREENbRIER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

1 

1.5 
1 

T 

6.1 
1 

9.1 
3 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

1.5 

T 

.5 

1 

2.3 
1 

JESS1EV1LLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

.3 

LAKE  MAUMELLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 
1 

T 

1.0 

2.0 
1 

LEOLA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 
2 

1.0 
2 

LITTLE  hOCK  wB  AIRPOkT 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.2 

1.6 
2 

T 

T 

1.6 
2 

LITTLE  ROCK  FILI  PLANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

2.0 
1 

- 

T 

- 

MALVERN 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

.8 

.8 
2 

T 

T 

1.6 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


Station 


MORRILTGN 

NIMRuD    DAM 

OWENSVILLE 

PERRY 

REMMEL  DAM 

SHERIDAN  TOWER 

*     *     * 
EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  P05T 

AUGUSTA 

BRINKLfcY 

CAbOT  4  SW 

CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 

DES  ARC 

FORREST  CITY 

HELENA  5  NW 

KEO 

MADISON 

MAR1ANNA  2  S 

SAINT  CHARLtS 

STUTTGART 

STUTTGAhT  9  ESE 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

»     *     • 
SOUTHWtST 

ANTOINt 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF  1966  -  1967 


ARKANSAS 


JULY        AUG        SEPT        OCT        NOV         DEC         JAN  FEB         MAH        APR 


07 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNUWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


1.5 


US 
1 


1.0 

1 


1.0 
2 


1.0 


1.0 
2 


2.0 
2 


1.0 
1 


2.0 
2 


1.0 


1.0 
2 


1.0 
1 


2.2 
2 


1.0 
1 


2.0 
1 

2.0 


3.0 
1 

US 

1 


1.0 

1 


1.0 
2 

1.0 


2.0 
2 

.5 
2 


1.5 
2 


3.0 
1 


4.0 


.1 


MAY 


.6 
1 

1.0 
1 


1.0 


1.5 
1 


4.0 
2 


4.3 

4 


3.0 

3 


3.0 
3 


4.0 
1 


3.0 

4 


1.5 


4 
1.0 


3.0 
3 


1.0 
3 


5.0 
5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF  1966  -  1967 


ARKANSAS 


Station 


JULY        AUG         SEPT        OCT        NOV 


DEC 


FEB         MAJA        APR         MAY        JUNE 


ATHENS 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

DAISY  1  E 

SNOWFALL 

I  IN  ON  GD 

DE  OUEEN 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

DIERKS 

SNOWFALL 

I     IN  ON  GD 

FULTON 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

GLENwOOD 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

HOPE  3  NE 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

HOPPER 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

HORATIO 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

INDEX 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

LANGLEY 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

MOUNT  IDA 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

NARROWS  DAM 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

NASHVILLE  PEACH  SUbSTA 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

NATHAN  <t  wNw 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

NEWHOPE  3  E 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

ODEN  2  w 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

OKAY 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

PINE  RIDGE 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

STAMPS 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

STORY 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

TEXARKANA  Wb  AIRPORT 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

*    *    » 
SOUTH  CENTRAL       Ob 

AMITY  3  NE 

ARKADELPHIA 

BLUFF  CITY  3  SW 

BOUGHTON 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


1.5 
1 


.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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1.0 
1 


2.3 
1 


2.5 

1 


1.0 
1 


3.8 
2 


2.5 
1 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


SEASON  OF  1966  -  196? 


Station 


CAMDEN    1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

GURDUN 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

PINEY  GROVE 

PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 

TAYLOR 

WARREN 

*     #     * 
SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 

CROSSETT  7  S 

DERM0T1  3  Nt 

DUMAS 

EUDORA 

HAMBURG 

MONTICELLO 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHwER  I    NNE 

STAR  CITY  4  ENt 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNUWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


JULY         AUG        SEPT        OCT        NOV         DEC         JAN  FEB         MAR 


1.0 
1 


ARKANSAS 


TOTAL 


1.0 
1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY 


Day  Ol  Month 


9   10   11   12   13   14   15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


NORTHWEST  01 

BENTONVILLE  5  WSH 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

»     »     * 
NORTH  CENTRAL       02 
CALICO  ROCK 
EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  I  NNN 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
YELLVILLE 


NORTHEAST 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 


03 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


85   87 
65   67 


87   85   88 

66   64   56 


86 
67 


87   84   85 
65   66   56 


8* 
55 


83   82 
67   63 


88   86 

64   64 


89 

70 


83 
65 


90   85 
67   67 


86   87 
69   68 


89   86 
69   68 


86   83 
69   70 


85   87 
65   69 


86 
69 


83   86 
70   65 


85   86 
67   66 


89   89 
70   70 


86   88 
70   72 


89   86 
70   72 


87   85 
71   70 


85   8* 
69   64 


87   88 
72   72 


87   85 
72   67 


84 
62 


82 
63 


75   78 
62   58 


75   77 
60   59 


75   76 
65   58 


73   79 
62   58 


76   77 
60   56 


70 
57 


79 
61 


80 
65 


64 
63 


76   81 
59   55 


72   83 
59   55 


73   79 
61   57 


88   75 
63   59 


74   76 
58   58 


78   62 
61   57 


78   63 
62   58 


68   80 
60   58 


78   79 
60   58 


75   75 
62   59 


73   72 
63   58 


73   77 
61   58 


80   80 
63   59 


75   79 
64   62 


79   74 
62   61 


68   80 
59   58 


76   73 
63   60 


80   75 
64   61 


77   72 
63   61 


78   77 
64   60 


78   74 
62   59 


81   84 
56   57 


62   86 
53   55 


82   86   91 
54   59   72 


61   85 
57   58 


84   88   95 
55   58   68 


79   65 
52   56 


85   91 
55   60 


84   89   96 

57   60   71 


80   83 
55   60 


63   87   92 
55   58   75 


85   86   95 


84   86 
61   66 


82   86 
61   66 


82   86 
58   59 


65   90 
56   59 


64   67 
60   65 


81   87 

61   67 


78   86 
59   66 


61   86 
65   68 


72   79 
62   66 


80   87 
61   66 


84   86 
61   65 


80   86 
66   67 


90   65 
72   67 


93   88 
72   66 


94   91 
73   70 


93   92 
68   66 


95   91 
71   68 


92 
71 


97   97 
71   71 


93   97 
73   71 


97   95 
71   69 


92   92 

73   74 


92   94 
72   71 


95   95 
75   72 


93   95 
71   74 


94   95 
64   74 


93   95 
73   73 


97   95 
70   72 


97   98 
74   73 


94   96 
73   72 


92   98 
70   71 


86   90   94 


91   95 
73   76 


93   95 

74   74 


77   80 
53   49 


82   77   60 
62   49   50 


81   80   79 
55   49   49 


85   77   80 
66   52   51 


80   79   81 
60   49   50 ; 


80   79   81 
63   51   49 


58   53   54 


80   78   80 
58   46   46 


79   84 
51   50 


83   75   77 

64   50   50 


80   78   82 
61   50   50 


77   79 
61   54 


77   80 
60   52 


65   80 
55   54 


80   81 

61   54 


76   80 
60   53 


80   80 
61   56 


68   80 
61   57 


77   81 
59   52 


81   82 
62   59 


75   77 
58   50 


76   83 
60   54 


621  65 
58   60 


81   87 
60   60 


82   85 
56   57 


62   85 

58   59 


78   84 

48   47 


82   84 
50   50 


79   83 
48   47 


84   76 
55   55 


75   79 
52   50 


80   63 
50   49 


81   77 I  63 
54   53   57 


85   89 

57   57 


83   87 
56   55 


82   85 
57   56 


81 

57   57 


87   88 
61   60 


85   88 
62   63 


86   87 
59   59 


86   87 
62   61 


88   88 
61   61 


87   68 
60   60 


86   87 
62   62 


86   88 
57   56 


92   92 
63   62 


85   85 
62   61 


87   90 
61   62 


88   91 
67   66 


67   92 

70   67 


91   92 
57   61 


89 
60 


82   78 
54   51 


78   83 
53   51 


78   83 
48   49 


78   84 
55   54 


79   82 
55   57 


76   82 
50   51 


89   84   87 
67   53   50 


86   83 
56   54 


85   83 
58   57 


71   58   60 


77   84 
56   56 


84   74   81 
56   55   57 

75   82   84 


82   64   67 
58   60   60 


62 
62 


66   88   86 

56   57   56 


86   88 
66   61 


83   85 
59   59 


79   84 
61   62 


82   61 
60   60 


84 
61 


84   85 
59   62 


64   68 
61   63 


84   85   87 

61   64   64 


87   88 
57   60 


88   89 
64   64 


89   88   87 
59   61   62 


91 
60 


90   89   89 


67   69   69 


90 
66 


90   90   88 
67   67   69 


90 
68 


85   89 
69   67 


92 

64 


64   65   65 


97   97 
64   63 


91   91 
65   64 


93   93 
62   64 


87   93 
67   68 


87   89 
69   69 


88   92 
66   67 


92   96 
66   65 


90   93 
69   70 


90   90 
71   66 


90   93 
68   65 


89   94 
71   71 


69   65 
69   69 


68  93 

69  69 


88   90 
70   70 


90   93 
70   69 


68   66   64 


90   89 
67   72 


92   91 
68   71 


90   90 
66   68 


94   94 
71   72 


90 
65 


90   94 
69   69 


89   91 
70   69 


89   93 
66   68 


92   90 
70   69 


86   85 
71   68 


86   94 
72   68 


90   82 
72   70 


90   84 
70   71 


91   92 
71   69 


89   93 
70   68 


91   89 

75   71 


91   89 
72   70 


93   89 
72   69 


89   89 
66   63 


92   89 
67   66 


96   86,8 
62.4 


89 
63 


92   95 

67   64 ■; 


96   98 
60 


94   96 
62   66 


93   95 
62   67 


91   89   94   93 
68   65   61   69 


91 
65 


95 
65 


95 

60 


88   92 
65   65 


87   89 
69   65 


93   92 
69   64 


92   91 

70   66 


92   90 
66   68 


90   90 
71   69 


86   87 
69   66 


67   90 
71   69 


89   86 
73   67 


90   90 
70   66 


90   89 
71   68 


92   91 
70   67 


93   95 
62   65 


96   96 
64   64 


94   95 
64   67 


94   93 
61   63 


89   92 
68   69 


91   88 
65   65 


94   94 
68   68 


90   93 
67   69 


91   94 
65   66 


94   90 
67   70 


94   94 
62   63 


91   94 
70   69 


87   69 
69   71 


86   93 
66   66 


92   96 
67   65 


91   94 

70   70 


90   93 
70   69 


90   94 
68   70 


91   94 

75   71 


96   86 
70   69 


89   91 
69   71 


90   92 
70   68 


89   94 

70   70 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   84    - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
JULY 

1967 

Day  01  Month 

o 
t» 

<0 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

< 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

88 
69 

87 
72 

84 
61 

81 

68 

80 
57 

79 
59 

81 
59 

85 
65 

90 
70 

93 
73 

96 
68 

90 
66 

83 

66 

83 
54 

82 
57 

80 
59 

85 
63 

86 
60 

88 
64 

89 
65 

88 
64 

89 
68 

91 

66 

91 
72 

91 
73 

98 
70 

90 
70 

89 
72 

90 
68 

94 
68 

91 

70 

87.5 
65.7 

SEARCY 

MAX 
MIN 

85 

Tl 

90 
70 

87 
60 

85 
65 

76 
65 

75 
60 

85 
59 

87 
62 

94 
74 

95 
73 

97 
73 

89 

70 

88 
69 

82 
55 

85 
53 

82 
58 

84 
62 

85 
59 

87 
64 

88 
66 

87 
65 

89 
68 

91 
69 

92 

70 

93 
71 

95 
TO 

95 

71 

93 
72 

91 
TO 

95 
68 

93 
69 

88.4 
66.2 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

»      ft      ft 

MAX 
MIN 

85 
72 

85 
69 

83 
63 

78 
63 

71 
60 

76 
60 

80 
61 

85 
68 

90 

74 

93 

75 

97 

74 

90 
71 

83 
61 

78 
35 

83 
56 

61 

60 

84 
62 

87 
62 

87 
65 

90 
67 

87 
68 

87 
69 

92 

68 

91 
72 

90 
72 

89 
71 

91 

72 

88 
71 

89 
68 

94 
69 

91 
71 

86.3 
66.7 

WEST  CENTRAL       0* 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

93 
70 

90 
66 

94 
61 

92 

60 

79 

64 

79 
61 

78 
57 

86 
58 

93 
62 

97 
73 

99 

70 

100 
70 

92 
67 

88 
54 

82 
50 

83 
53 

73 
59 

85 

59 

86 
63 

88 
61 

87 
62 

90 
66 

90 
65 

94 
68 

91 

72 

94 
TO 

97 
70 

97 
71 

97 
69 

93 
64 

95 
67 

89.7 
63,9 

8O0NEVILLE 

MAX 
MIN 

90 
68 

91 
66 

93 
62 

82 

60 

80 
64 

79 
62 

87 
55 

95 
59 

97 
69 

100 
71 

101 
71 

93 
72 

87 
64 

85 
50 

87 
50 

74 

60 

87 

60 

87 
60 

92 
61 

91 
60 

95 
62 

95 
TO 

99 
65 

98 
67 

97 
72 

99 

71 

100 
70 

97 
69 

95 

68 

97 
65 

99 
65 

91.9 
64.1 

CLARKSVULE 

MAX 
MIN 

87 

71 

93 
70 

89 
60 

85 
64 

75 
65 

80 
62 

85 
59 

89 
60 

95 
71 

97 

74 

98 

74 

90 
72 

87 
65 

83 
53 

84 
53 

79 

60 

83 
61 

85 
61 

88 

64 

87 
65 

89 
65 

87 
71 

93 
69 

93 
71 

91 

74 

95 
70 

95 
72 

94 
72 

99 

71 

94 
66 

97 
68 

89.0 
66.2 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

87 
70 

92 

71 

88 
64 

85 
65 

78 
66 

80 
62 

84 
60 

89 
61 

95 
73 

95 

74 

97 
73 

85 
73 

87 
67 

82 
55 

83 

54 

79 
62 

83 
60 

86 

60 

88 
62 

87 
64 

88 
65 

85 

72 

93 
68 

91 
71 

90 
73 

96 
72 

93 
71 

93 
71 

93 

71 

93 
68 

93 

68 

68.3 
66.6 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

89 
72 

90 
73 

85 
70 

82 
62 

73 
53 

70 
57 

77 
54 

79 
62 

79 

62 

79 
65 

83 
65 

80 
65 

88 
66 

88 
69 

83 
71 

88 
66 

92 
68 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
73 

92 

70 

89 

64 

82 
65 

81 
68 

79 
63 

85 

58 

92 
65 

94 
73 

96 
77 

97 
75 

90 

74 

88 
65 

83 

55 

82 
55 

68 
62 

84 
61 

84 
63 

89 

66 

88 
64 

90 
65 

90 
72 

94 
71 

93 
70 

68 
74 

93 
71 

93 
74 

91 
73 

93 
73 

95 

67 

98 
70 

88.7 
67.6 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

88 
67 

90 
6* 

89 
56 

86 
61 

79 
65 

80 
58 

83 
55 

87 
56 

92 

67 

94 
70 

95 

70 

93 
71 

89 

60 

81 
49 

81 
49 

78 
59 

81 
55 

83 
57 

86 

60 

86 
61 

90 
60 

90 
66 

92 

66 

92 
65 

91 

70 

91 
66 

91 

69 

91 
68 

91 

70 

93 

60 

95 
62 

88.0 
62.3 

HECTOR 

MAX 
MIN 

68 

85 
68 

84 
67 

82 
65 

73 
62 

77 
67 

84 
56 

86 
56 

93 
69 

94 
69 

90 

70 

87 
67 

85 
62 

78 
59 

83 
50 

78 
54 

81 
56 

84 
56 

83 
60 

86 
61 

86 
62 

92 
63 

90 
68 

92 

67 

91 
67 

92 

67 

92 
66 

90 
63 

93 

63 

86.1 
63.0 

MENA 

MAX 
MIN 

83 
69 

89 
66 

86 
67 

75 
61 

75 
65 

77 
62 

84 
56 

89 

65 

90 
72 

92 

72 

94 
70 

93 
72 

85 
66 

82 
56 

81 
52 

78 
59 

79 
58 

78 
61 

85 

67 

83 

64 

86 
65 

87 
69 

89 
67 

90 
69 

89 
70 

87 
73 

89 
69 

69 
70 

91 
68 

93 
65 

96 

67 

85.9 
65.5 

OZARK 

MAX 
MIN 

89 
73 

93 
72 

88 
63 

80 
64 

77 
65 

79 
63 

83 
60 

89 
58 

95 
71 

97 
73 

98 
75 

95 

74 

88 
66 

83 
55 

82 

54 

77 
64 

82 
58 

84 
61 

87 

60 

86 
62 

88 
66 

86 

71 

92 
71 

91 
71 

88 
74 

94 
70 

95 

74 

92 
73 

94 

71 

93 
67 

95 
69 

88.4 
66.7 

PARIS 

MAX 
MIN 

89 
71 

92 
69 

90 
59 

87 
61 

79 
64 

79 
60 

85 
58 

91 
58 

96 

70 

98 

74 

99 
72 

95 
71 

88 
64 

82 
52 

83 
51 

81 

59 

84 
59 

85 
59 

87 

60 

86 
61 

88 
62 

88 
69 

92 

70 

91 
69 

91 
71 

95 
68 

96 

70 

94 
70 

93 

66 

9* 

6* 

96 
65 

89.5 
64.5 

RUSSELLVILLE  4  N 

MAX 

MIN 

86 
68 

92 

67 

90 
57 

87 
60 

78 
62 

78 
59 

85 
56 

89 
56 

95 
67 

95 

68 

97 
69 

88 
68 

88 
64 

85 
50 

85 
50 

84 
59 

83 

56 

85 
56 

88 
59 

88 
60 

88 
60 

.85 
68 

94 
64 

93 
66 

91 
68 

95 
67 

94 
67 

95 
67 

93 
66 

95 
63 

97 
64 

89.2 
62.3 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

9* 
70 

93 

70 

90 
63 

86 
64 

81 
67 

78 
61 

85 

60 

91 
61 

95 
68 

98 
71 

99 

73 

92 

72 

87 
69 

83 

57 

83 
54 

75 
61 

83 
60 

85 
61 

87 
64 

88 
64 

89 
64 

87 
70 

92 
68 

93 
71 

93 
72 

97 
71 

97 
70 

95 
71 

93 
69 

95 
66 

97 
69 

89.7 
66.2 

WALDRON 

MAX 
MIN 

88 
68 

94 
70 

93 
67 

63 
62 

77 
65 

79 
61 

86 

57 

94 
61 

96 

72 

100 
72 

100 
71 

99 
73 

86 
67 

86 
53 

84 
52 

83 
62 

85 
60 

85 

59 

87 

60 

89 
62 

90 
64 

92 
69 

96 
66 

95 
68 

94 
72 

94 
70 

95 
69 

94 
64 

94 
68 

97 
64 

99 
66 

90.8 
65.0 

WHITE  ROCK 

ft      ft      ft 

MAX 
MIN 

82 
69 

86 
66 

83 
69 

83 

64 

81 
55 

86 

71 

88 
72 

91 
72 

86 
72 

80 
55 

80 
55 

70 
58 

75 
53 

77 
62 

62 
62 

82 

64 

84 
65 

86 
69 

87 
70 

87 
70 

86 

66 

86 
69 

87 
69 

90 

70 

83.5 
65.3 

CENTRAL            05 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

93 
70 

92 

70 

91 

63 

86 
64 

76 
66 

77 
60 

85 
58 

90 

60 

95 

74 

94 

74 

97 
73 

96 
69 

86 
67 

85 
58 

85 
54 

82 

60 

82 

61 

85 
60 

87 
63 

86 
63 

86 
66 

90 
69 

92 
68 

92 

70 

90 

74 

94 
74 

94 
72 

93 
72 

92 

70 

96 

70 

97 
70 

89.2 

66.5 

BENTON 

MAX 
MIN 

91 
69 

92 

67 

91 
63 

86 
60 

76 
61 

76 

60 

79 
60 

89 
65 

92 
71 

92 

70 

95 

70 

92 
69 

86 
67 

84 
51 

83 
53 

78 

58 

81 
60 

85 

57 

87 
62 

87 
60 

82 
64 

89 
68 

90 
68 

88 
65 

89 
71 

90 
77 

90 

73 

92 
71 

89 
71 

93 
68 

95 

87.4 
65.0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

90 
70 

91 

70 

92 

65 

88 
62 

80 
63 

77 
64 

78 
57 

84 
57 

91 
61 

95 

67 

94 
68 

98 

70 

79 

68 

87 
55 

81 
51 

8* 
51 

73 
60 

83 
57 

84 
59 

86 
60 

85 

61 

83 
63 

90 
64 

93 
65 

87 
65 

91 

67 

92 

67 

92 
66 

96 
66 

93 
66 

94 
65 

87.5 
63.0 

CONWAY 

MAX 
MIN 

88 
71 

91 
72 

91 
65 

87 
63 

77 
66 

78 
62 

85 
59 

88 
61 

95 

74 

95 

72 

96 
73 

86 
72 

87 
70 

87 
58 

83 
54 

80 
61 

82 
63 

85 
59 

88 
63 

87 
63 

86 
66 

89 
69 

92 

69 

90 
71 

92 
71 

94 
73 

94 
71 

93 
71 

92 

71 

9* 
70 

94 
69 

88.6 
66.8 

SREENBR1ER 

MAX 
MIN 

86 

70 

90 
65 

88 
60 

82 
61 

77 
65 

76 
61 

85 
57 

88 
58 

94 
72 

95 

70 

95 

71 

85 
70 

66 
68 

79 
53 

83 
52 

77 
60 

83 
62 

84 
58 

86 
61 

86 
65 

86 

64 

88 
68 

93 
66 

91 
69 

91 
69 

93 

70 

93 
70 

94 
69 

91 
70 

94 

66 

96 
67 

87.7 
64.7 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

89 
72 

91 
67 

86 
64 

81 
65 

75 
66 

78 
61 

84 
59 

91 
61 

94 
77 

93 
76 

96 
75 

90 
68 

67 
66 

86 
57 

82 
55 

79 
62 

81 
61 

84 
61 

86 
65 

86 

64 

84 
68 

89 
71 

91 
70 

89 
73 

90 
75 

90 
76 

92 
75 

93 
75 

91 
69 

94 
73 

96 
72 

87.7 
67.8 

LEOLA 

MAX 
MIN 

91 

70 

92 
69 

91 
63 

82 
64 

78 
70 

77 
62 

85 
58 

91 
58 

94 
72 

94 
73 

95 
72 

93 

71 

86 
69 

84 
56 

83 
51 

79 
57 

84 
61 

86 
58 

87 
65 

86 
62 

83 

65 

90 
68 

91 
69 

89 
70 

90 
73 

89 

74 

91 
68 

92 
73 

91 
70 

94 
68 

96 
66 

88.2 
66.0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
72 

92 

71 

87 
68 

81 
66 

77 
69 

77 
63 

84 
61 

88 
64 

93 

74 

93 

74 

95 

75 

82 

72 

66 
66 

78 
60 

83 
58 

79 
62 

84 
65 

85 
62 

88 
65 

88 
65 

84 
68 

89 
69 

91 
71 

69 
72 

91 
74 

90 
76 

91 
71 

92 

74 

91 
73 

93 

74 

94 

71 

87.3 
68.5 

MALVERN 

MAX 
MIN 

85 
69 

90 

64 

92 

64 

81 
61 

75 
67 

79 
62 

85 
57 

91 

57 

92 

70 

92 
69 

93 
69 

93 
69 

88 
68 

85 
53 

81 
52 

78 
57 

83 

60 

84 
56 

67 

63 

86 
59 

84 
63 

88 
67 

89 
68 

89 
67 

89 
68 

89 
72 

90 
67 

92 
68 

91 
70 

94 
66 

95 

64 

87.4 
64,1 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

89 
73 

92 

72 

89 
66 

87 
64 

78 
65 

79 
62 

85 
62 

90 

67 

94 
73 

95 
74 

98 

75 

90 
72 

87 
69 

85 
58 

84 
57 

85 
64 

85 
63 

86 
61 

B8 
63 

88 

64 

88 
66 

88 
70 

94 
69 

92 

71 

93 
72 

97 
72 

95 
72 

95 
72 

92 

70 

95 
71 

95 

70 

89.6 
67.7 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

89 
71 

88 
70 

89 
64 

86 
62 

78 
65 

76 
61 

75 
61 

82 
59 

88 
62 

92 
75 

93 
73 

94 
71 

78 
63 

85 
56 

78 
55 

80 
59 

73 

60 

80 

60 

62 

60 

85 
61 

85 

60 

85 
66 

87 
68 

91 

72 

89 
73 

90 
72 

94 
71 

92 
72 

91 

70 

90 
68 

94 
68 

65,8 
65.4 

PERRY 

MAX 
MIN 

88 

70 

92 
64 

88 

64 

84 
63 

76 
67 

80 
57 

84 
59 

88 
62 

94 
69 

96 
71 

97 
72 

94 
72 

B4 
69 

79 
54 

78 
58 

79 

60 

85 

63 

85 

59 

88 
61 

88 
62 

89 
64 

85 

64 

89 
69 

90 
70 

92 

70 

93 
71 

93 
72 

92 
72 

90 
72 

94 
68 

96 

72 

88.1 
65.8 

SHERIDAN  TOWER 

•      ft      ft 

MAX 
MIN 

90 
69 

91 
68 

90 
63 

82 

62 

77 
67 

75 
61 

84 

58 

90 
60 

93 
72 

94 
70 

97 
72 

82 
69 

86 
68 

79 

54 

83 
55 

82 

59 

82 
61 

86 
59 

88 
64 

85 
62 

82 

66 

90 
68 

92 
67 

90 
69 

92 
70 

92 
71 

92 

70 

92 

70 

89 
71 

95 
69 

96 

67 

87.7 
65.5 

EAST  CENTRAL       06 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

91 
71 

89 

69 

89 
66 

89 
62 

85 
69 

80 
63 

85 
60 

91 
61 

94 
74 

96 
74 

96 
73 

90 
74 

87 

70 

86 
56 

84 
52 

85 
56 

87 
60 

89 

61 

90 
66 

87 
64 

88 
66 

92 
69 

92 
69 

93 

70 

94 
72 

93 
73 

94 
71 

95 
74 

94 
68 

94 
68 

96 

69 

90.2 
66.8 

BRINKLEY 

MAX 

MIN 

95 
69 

90 
70 

91 
63 

86 
63 

83 
66 

78 
60 

73 

59 

85 
62 

88 
68 

92 
73 

94 
74 

98 
72 

93 
68 

87 
58 

78 
53 

84 
58 

82 

64 

85 

60 

87 

65 

91 
63 

88 

66 

87 
66 

90 
69 

92 
69 

93 

71 

93 
71 

92 
70 

93 
71 

94 
67 

90 
71 

94 
69 

88.6 
66.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    85    - 


Continued 

D 

AI 

LY 

T] 

EM 

[PE 

:r; 

VY 

UR 

ES 

ARKANSAS 
JULY 

1967 

Station 

Day 

Of  Month 

« 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CABOT  4  Sw 

MAX 
MIN 

89 
70 

90 
71 

89 
69 

68 
61 

76 
66 

75 

60 

86 
59 

87 
61 

94 
74 

95 

72 

97 

74 

85 
72 

87 
69 

78 
56 

S3 
56 

78 
59 

82 
59 

85 

64 

87 
64 

85 

64 

63 

66 

89 
67 

90 
69 

90 

70 

91 
71 

93 
72 

93 
71 

93 
71 

90 
69 

92 
68 

92 

68 

87.5 
66,6 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

88 
69 

90 

70 

86 
65 

89 
62 

81 
66 

78 
61 

84 
60 

87 
62 

90 
73 

92 

72 

94 
73 

93 
71 

87 
67 

87 
56 

83 

55 

83 
57 

65 
63 

87 
60 

88 
62 

86 
62 

86 
65 

89 
66 

90 
69 

91 
69 

90 

70 

90 

72 

91 
69 

92 
72 

90 

67 

92 

71 

93 
69 

68.2 

66.0 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

87 
72 

88 

7* 

ee 

74 

85 
67 

78 
67 

76 
61 

85 
61 

88 
66 

92 
77 

96 

77 

97 
77 

86 

77 

87 
73 

84 
58 

83 

63 

83 
63 

65 

66 

86 
65 

89 
70 

89 
69 

87 
69 

91 
71 

91 
71 

93 
70 

94 
72 

94 
73 

92 

74 

95 
72 

94 
74 

93 

73 

94 
72 

86.7 
69.9 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

85 
69 

86 
68 

83 
65 

85 
64 

76 
66 

76 
61 

65 
59 

88 
64 

89 
75 

92 

74 

93 
74 

87 
72 

87 
70 

79 
56 

84 
54 

82 
54 

65 
65 

87 
61 

86 
68 

87 
64 

88 
68 

89 
66 

91 

70 

92 
70 

69 
72 

92 
71 

94 
71 

92 
71 

90 
69 

93 

71 

92 

70 

87.4 
66.9 

HELENA  5  NW 

MAX 
MIN 

93 
69 

91 
69 

90 
65 

84 
61 

86 
63 

82 
61 

73 
55 

84 
56 

66 
65 

85 
66 

92 

71 

93 
71 

85 
69 

86 
55 

77 
49 

88 
58 

83 
59 

84 
58 

86 
56 

88 
63 

87 
64 

87 
65 

87 
67 

89 
70 

91 
66 

92 
72 

90 
68 

93 
70 

93 
68 

92 
66 

93 
65 

87.5 

64.1 

KEO 

MAX 
MIN 

69 
69 

87 
69 

87 
66 

61 
64 

78 
66 

74 

60 

82 
58 

66 

61 

90 
72 

92 

71 

93 
73 

91 
70 

85 
68 

83 
56 

62 
54 

79 
59 

81 
61 

83 
61 

87 
65 

85 
62 

83 

65 

87 
68 

89 
66 

89 
69 

89 
71 

88 
72 

90 
69 

90 

73 

89 
68 

93 
71 

92 
68 

86.3 
66.0 

MAR  1  ANNA  2  S 

MAX 

MIN 

89 
70 

87 

70 

87 
65 

85 
63 

82 
66 

79 
62 

84 
58 

87 
62 

69 

74 

92 

74 

93 
73 

89 
72 

87 
69 

82 
57 

83 
52 

83 
57 

85 
64 

68 

59 

89 
62 

86 
61 

87 
65 

89 
69 

91 
69 

92 
68 

92 

71 

90 
72 

92 
69 

92 
71 

90 
69 

93 

69 

92 
69 

87.9 
66.2 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

9* 
68 

90 

70 

89 
68 

66 
65 

65 
69 

81 
63 

73 

60 

65 
63 

90 
66 

92 

75 

92 

74 

95 
73 

85 
69 

87 
59 

77 

54 

84 
63 

63 
63 

85 
62 

88 
64 

91 
65 

87 
66 

88 

70 

91 
69 

91 

71 

92 
72 

92 

74 

92 
72 

94 
74 

95 
69 

87 

70 

88.1 
67,3 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

90 
70 

88 

71 

86 
68 

64 
67 

80 
69 

74 
63 

63 
61 

87 
65 

90 
76 

92 
75 

93 

75 

82 

74 

86 
70 

75 
59 

82 
56 

79 
59 

82 
65 

87 
65 

89 

70 

85 
65 

84 
69 

90 

70 

90 
70 

90 
72 

92 

73 

91 

75 

93 
73 

93 
75 

88 

69 

92 

71 

93 

72 

86.8 
68.8 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

90 
69 

89 
69 

87 
71 

86 

66 

84 
69 

80 
62 

71 
61 

63 

62 

88 
70 

90 

75 

91 
75 

92 
74 

84 
70 

85 
59 

75 
57 

81 
59 

79 
65 

82 

65 

86 
68 

88 
66 

86 
67 

83 

70 

89 

70 

89 
70 

90 
72 

91 

75 

90 
72 

92 
73 

92 
70 

87 
71 

92 
72 

86,2 
68.3 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

86 

70 

84 
70 

63 
66 

64 

65 

81 
64 

78 
62 

63 
60 

85 
66 

66 
70 

66 
66 

90 

71 

92 
66 

93 

64 

83 
58 

61 
58 

81 
60 

83 
64 

86 
64 

69 

67 

89 
66 

87 
69 

88 
74 

90 

71 

93 

73 

91 
73 

88 
69 

91 

74 

92 
72 

91 
72 

93 

71 

91 
74 

87.1 
67.5 

WYNNE 

ft      It      ll 

MAX 
MIN 

64 
70 

67 
66 

8* 
62 

64 
66 

78 
64 

76 
62 

85 
59 

87 
62 

90 
74 

90 

76 

94 
76 

87 
72 

87 
70 

SO 
56 

85 
54 

65 

61 

82 
62 

88 
60 

90 
66 

90 
64 

89 
68 

89 
71 

91 

71 

92 
72 

90 
73 

90 
70 

92 
74 

92 
73 

92 
71 

92 
68 

92 
72 

97.5 
67,3 

SOUTHWEST           07 

DE  QUEEN 

MAX 

MIN 

83 
70 

92 

68 

86 
67 

78 
64 

79 
68 

80 
68 

63 
61 

91 
69 

93 
73 

94 
73 

96 

73 

91 
71 

91 
69 

87 
57 

62 
56 

81 
61 

81 
60 

60 
63 

67 
69 

84 
65 

85 
66 

89 
69 

92 
69 

86 

70 

91 
70 

91 
73 

91 
70 

93 

70 

95 
72 

95 
66 

97 
70 

87.9 
67.5 

D I  ERICS 

MAX 
MIN 

85 
69 

93 
68 

91 
65 

85 
63 

63 
65 

82 
63 

87 
57 

93 
65 

93 
69 

94 
69 

97 
69 

95 
70 

88 

68 

66 
53 

63 
52 

85 
57 

84 
60 

81 
60 

88 
68 

85 
62 

86 

65 

91 
65 

93 
65 

91 
66 

91 
66 

89 
71 

91 
66 

92 
67 

95 
68 

96 

64 

97 
66 

69.4 
64.5 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

91 
69 

86 
67 

91 
65 

67 
65 

61 
66 

81 
66 

75 
61 

84 
61 

91 
70 

92 

74 

93 

72 

95 
72 

88 

70 

86 
59 

80 
54 

83 
54 

77 

60 

84 
62 

84 
62 

87 
66 

85 

67 

86 

68 

69 
67 

91 
69 

90 
71 

90 
72 

91 
72 

92 
71 

92 
72 

91 
68 

94 
68 

67.4 
66.5 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

88 

70 

92 
68 

87 
65 

63 

61 

79 
69 

78 
63 

64 
55 

91 
60 

94 
66 

95 
69 

97 
70 

93 
73 

86 
66 

84 
53 

82 
51 

80 

60 

81 
61 

85 
59 

87 
61 

86 
63 

85 
64 

90 
66 

92 
65 

88 
68 

91 
71 

91 

76 

92 

71 

92 
69 

92 
68 

94 
65 

95 

66 

86.3 
65.1 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

93 
66 

88 
67 

96 
64 

90 
61 

80 
65 

61 
65 

82 
55 

85 
58 

91 

67 

94 
68 

94 
67 

98 
70 

82 
69 

90 
53 

85 
50 

82 
52 

73 
59 

64 
59 

84 
62 

87 
60 

86 
64 

85 
64 

90 
64 

91 
65 

69 
66 

91 

67 

89 
65 

92 
66 

93 
67 

95 
65 

95 
65 

68.2 
63.1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

90 
69 

84 
69 

91 

66 

66 
64 

78 
69 

61 
68 

77 
60 

82 
62 

90 
70 

91 
72 

93 
71 

96 
76 

84 
69 

67 

57 

81 
55 

82 

60 

74 
61 

63 
64 

82 
65 

84 
66 

83 
65 

83 

67 

87 
67 

90 
68 

88 

70 

90 
69 

88 

68 

90 
69 

91 
70 

92 
69 

93 
71 

66.2 
66.6 

OKAY 

MAX 
MIN 

85 
71 

91 
71 

91 

66 

80 
66 

80 

70 

62 
66 

81 
63 

91 

71 

91 

77 

93 

77 

95 

74 

95 
73 

89 

71 

89 

60 

63 
58 

88 
62 

84 
63 

84 
64 

65 
69 

85 
67 

96 

69 

89 
TO 

91 
70 

90 
73 

92 

75 

92 
76 

92 
74 

92 
73 

92 
76 

94 
71 

98 
74 

88.7 
69.7 

STAMPS 

MAX 

MIN 

92 
66 

85 
64 

60 
62 

80 
68 

73 
65 

80 
64 

91 
69 

92 

73 

92 

73 

94 
73 

90 
74 

88 

70 

81 
57 

83 

54 

80 
57 

84 
63 

85 
63 

84 
69 

83 
70 

88 

70 

90 
66 

91 
69 

91 
70 

92 

72 

91 

72 

92 
72 

94 
73 

95 
74 

95 
66 

97 
74 

87.8 
67.8 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

#     *             # 

MAX 
MIN 

85 
71 

90 
72 

87 
69 

82 
66 

86 
72 

74 
68 

80 
66 

91 
72 

92 

77 

94 
77 

95 
76 

91 

73 

88 

73 

81 
62 

82 

58 

76 
62 

82 
65 

83 
67 

85 

70 

85 
69 

86 

70 

89 

70 

90 
72 

90 
72 

92 

75 

92 

76 

93 
75 

93 

75 

93 
76 

94 
69 

98 

77 

87.7 
70.7 

SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

90 
69 

89 
69 

88 
65 

63 
65 

76 
69 

75 
62 

81 
59 

69 
63 

91 

73 

92 

71 

94 
72 

93 
72 

86 
68 

85 
58 

81 

56 

77 
62 

81 
61 

85 
61 

86 
65 

83 
65 

81 
68 

66 
68 

86 
68 

87 

70 

88 
71 

86 

74 

89 

70 

92 
71 

90 
72 

93 

70 

95 

70 

86.5 

67.0 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

93 

70 

90 
66 

86 
65 

86 
65 

86 
69 

85 
63 

63 
68 

92 

70 

95 
73 

94 
74 

94 

74 

93 
69 

86 
59 

84 
55 

82 
59 

81 
63 

84 
62 

86 
69 

86 
67 

85 

67 

82 

67 

90 
69 

90 
70 

90 
72 

91 
74 

91 

73 

93 
74 

93 
75 

93 
70 

94 
72 

95 
75 

88.9 
68.3 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 

70 

89 
67 

85 
64 

84 
62 

87 
70 

71 
66 

81 
66 

91 
69 

93 
73 

93 
73 

93 
72 

90 
74 

86 
71 

80 
58 

83 

54 

80 
56 

86 
65 

87 
63 

85 
71 

82 
70 

90 
72 

91 
69 

91 
71 

92 
72 

93 

75 

94 
75 

95 
74 

95 
75 

92 

70 

95 

67 

95 
74 

88.4 
68.6 

FORDYCE 

MAX 
MIN 

87 
71 

89 

72 

86 
65 

86 
66 

63 

71 

76 
63 

84 
59 

90 
65 

93 

74 

93 

74 

93 
73 

90 
74 

87 
70 

84 
57 

83 
54 

81 
60 

83 
64 

86 
63 

87 
69 

85 
67 

84 
68 

89 
69 

89 
69 

89 
71 

90 
74 

90 
75 

93 
72 

93 
73 

90 
72 

94 
69 

97 
70 

87.9 
66.2 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

87 
66 

86 

70 

66 
61 

80 
60 

86 
58 

80 
64 

80 
64 

91 
66 

92 
72 

92 

72 

94 
71 

91 
74 

91 
69 

81 
58 

82 
50 

80 
54 

83 
62 

85 

60 

84 
65 

81 
65 

87 
67 

90 
65 

90 
68 

91 
69 

91 
69 

91 
70 

92 

70 

93 
71 

91 
71 

95 
64 

96 
72 

87.8 
65.7 

MOROBAY  LOCK  NO  6 

MAX 
MIN 

96 
70 

69 
69 

90 
65 

90 
64 

63 
66 

87 
70 

72 
66 

64 
66 

93 
73 

93 
71 

93 
72 

94 
74 

88 
72 

87 
60 

80 
53 

83 
55 

79 
63 

84 
62 

87 
63 

85 

69 

83 
68 

85 

67 

93 
68 

90 
69 

90 
72 

91 

73 

90 
70 

93 
73 

94 
73 

69 

66 

95 
70 

86.1 
67.5 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

87 

70 

91 
71 

68 
66 

88 
66 

80 

70 

78 

64 

85 
62 

93 
69 

94 
73 

95 
73 

96 
73 

89 
74 

89 

70 

84 
59 

84 
56 

78 
61 

85 
64 

86 
64 

86 
69 

84 
66 

85 
69 

91 
69 

93 
69 

89 

70 

90 

74 

86 

74 

93 
69 

95 
71 

92 

75 

95 
70 

97 
73 

88.6 
68.5 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 
MIN 

88 

70 

91 

70 

69 
65 

82 
65 

80 

70 

79 
64 

85 
60 

92 
64 

93 
72 

93 
71 

95 

70 

90 
72 

86 

70 

87 
56 

62 

54 

79 
58 

83 

63 

85 
59 

68 

67 

85 
64 

82 
67 

90 
67 

90 
68 

90 
68 

90 
71 

88 
73 

91 
69 

92 
70 

90 
73 

94 
69 

95 
66 

87.9 
66.7 

WARREN 

«      *      • 

MAX 
MIN 

94 
70 

89 
68 

89 
65 

89 
65 

69 
68 

67 
66 

70 
62 

84 
62 

91 
66 

92 
70 

93 
72 

94 
73 

87 
70 

68 

57 

76 
53 

83 
55 

81 
62 

85 
64 

68 
68 

87 
68 

85 
68 

66 
69 

91 
69 

69 

70 

90 

71 

92 
73 

89 
71 

94 
71 

94 
69 

66 
69 

94 

70 

86.1 
66.9 

SOUTHEAST           09 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

89 
72 

88 
72 

89 
66 

69 
67 

91 
71 

63 
70 

80 
67 

92 

70 

93 
75 

95 
75 

94 
72 

90 
73 

86 

73 

82 
62 

64 
52 

82 
57 

87 
67 

88 

64 

85 

70 

80 
70 

89 
68 

92 
69 

90 
70 

92 
69 

93 
73 

94 
72 

94 
69 

94 
75 

91 
70 

94 
71 

85 
72 

88.9 
69.1 

DERMOTT  3  NE 

MAX 
MIN 

90 
67 

87 
69 

67 
67 

88 
66 

85 
71 

62 
67 

84 
64 

90 
64 

91 

70 

93 
73 

93 
73 

92 
73 

85 
69 

84 
57 

83 
52 

82 
58 

85 
65 

87 
59 

87 
63 

65 

67 

88 

67 

92 
68 

91 
69 

91 
70 

92 
72 

91 
73 

94 

70 

93 
73 

91 

70 

93 

70 

93 
69 

88.7 
67.3 

DUMAS 

MAX 
MIN 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    86    - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
JULY 

1967 

Day  Ot  Month 

0 
01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

EUDORA 

MAX 
MIN 

97 
Tl 

92 

70 

89 
72 

90 
67 

89 

71 

82 
67 

61 
66 

90 
68 

92 
69 

95 
71 

94 
71 

92 

72 

85 
72 

85   82 

61   59 

83   87 
55   67 

90 
67 

89 
65 

85 

69 

90 
67 

94 
69 

93 

70 

94 
70 

94 
72 

92 

73 

95 
74 

96 
71 

94 
69 

94 
71 

93 
70 

90.3 
68.6 

MONT  I  CELLO 

MAX 
MIN 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

91 
72 

90 
72 

92 

67 

es 

67 

82 
71 

81 
63 

67 
60 

91 
63 

94 
75 

93 

75 

94 
75 

90 

73 

86 
70 

87   83 
61   55 

85   83 
60   65 

87 
66 

90 
69 

87 
66 

87 
70 

91 

70 

90 

69 

90 
73 

91 
75 

95 

69 

94 

70 

94 
69 

92 
71 

94 
72 

96 

72 

89.5 
68.5 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 

73 

90 

66 

87 
69 

84 
68 

81 
72 

74 
64 

84 
59 

86 
63 

92 
75 

93 

75 

95 

74 

63 
73 

87 
69 

76   82 
61   56 

60  83 

61  66 

85 

66 

86 
69 

86 

66 

83 
70 

91 
71 

90 
69 

90 

73 

92 
75 

90 

75 

94 
72 

95 
75 

89 

71 

93 
73 

94 
73 

87.4 
69.2 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

93 

71 

87 
70 

84 
68 

85 
68 

85 
72 

87 
69 

81 
67 

89 
68 

86 
66 

68 
75 

90 
72 

69 
73 

66 
72 

81   81 
62   57 

80   78 
57   67 

83 

65 

87 
70 

63 
68 

80 
67 

B5 
67 

88 

70 

85 
69 

90 
72 

91 
73 

86 
70 

92 
65 

91 

70 

95 
74 

91 
72 

86.5 

66.6 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

99 

71 

86 
67 

89 
67 

87 

64 

82 
64 

67 
65 

80 
60 

85 
62 

90 
72 

90 
71 

95 
72 

93 
73 

91 
71 

86   79 
60   51 

86   88 

51   61 

86 

64 

86 
66 

87 
65 

87 
67 

88 
69 

88 
69 

91 

70 

91 
71 

93 
74 

93 
71 

94 
74 

94 
69 

88 
69 

92 
71 

68,7 
66.8 

STAR  CITY  *  ENE 

MAX 
MIN 

89 
71 

89 
66 

89 
65 

86 
63 

64 
71 

75 
64 

85 
59 

90 
60 

93 

73 

93 
73 

95 

74 

86 
72 

85 
70 

79 
56 

84 

50 

82 
55 

85 
55 

68 
61 

88 
65 

86 
61 

85 
66 

92 
68 

90 
71 

91 
73 

92 
75 

95 
68 

95 

74 

90 
70 

93 

70 

95 
70 

86.3 
66.4 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


July  was  remarkable  because  of  the  consistently 
low  temperatures  and  daytime  readings  averaged 
well  below  seasonal  normals.  Humidities  and 
dewpoints  were  high. 

Fewer  than  six  stations  in  the  State  reached 
100°.      For    many    stations  it   was   the   coolest 


July  in  over  a  half  a  century. 

In  Little  Rock  it  was  the  coolest  July  since  1891. 

Local  flooding  resulted  from  the  excessive  rain- 
fall occurring  in  the  northeast  and  central  sec- 
tions. 

R.  O.  Reinhold 

ESSA  -  Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas    72202 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON    OF    1966    -    1967  ARKANSAS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*    »    » 

NORTHWEST           01 

8ENT0NV1LLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLt  EXP  STA 
GRAVETTt 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

2 
0 
2 

16 
28 
33 
17 
36 

266 
234 
311 
243 
245 

394 
370 
407 
367 
389 

819 
786 
828 
795 
828 

788 
713 

812 
743 
773 

722 
703 
792 
724 
750 

339 
291 
354 
302 
330 

103 
125 

106 
86 

no 

111 
115 
127 
94 
121 

3 
3 

6 
2 

4 

3561 
3369 
3778 
3373 
3588 

3670 

3794 
3999 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
6 

0 
6 

26 
38 
42 
17 
44 

264 
265 
283 
255 
209 

437 
408 
372 
389 
356 

838 
818 
800 
812 
770 

745 
774 
738 
731 
719 

727 
787 
704 

698 

300 
332 
321 
297 
309 

97 
140 
107 

95 
HI 

101 

122 

94 

83 

129 

2 

7 
3 
2 
3 

3537 
3693 
3470 

3354 

3849 

3980 
3816 

SILOAM  SPRINGS 

#     *     * 
NORTH  CENTRAL       02 

0 

0 

18 

234 

367 

788 

745 

716 

318 

83 

94 

3 

3366 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

26 
30 
23 
13 
36 

287 

290 
310 
257 
300 

353 

386 
412 

390 

407 

816 
797 
848 
776 
857 

749 
757 
755 
780 
769 

724 
731 
730 
771 
785 

315 

328 
306 
351 
351 

92 

104 

97 

96 

121 

77 
91 
99 
95 
106 

0 
1 
1 
2 

7 

3439 
3515 
3581 
3532 
3739 

3876 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESF. 

YELLV1LLE 

*     #     * 
NORTHEAST            03 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
2 

0 
0 

21 
26 
29 
19 
33 

238 

280 
309 
232 
311 

341 
416 
433 
307 
410 

761 
846 
855 
762 
865 

705 
809 
853 
699 
780 

680 
800 
824 
685 
772 

266 
375 
394 
290 
337 

92 
126 
126 

94 
104 

84 
115 
131 

70 
98 

0 
5 

6 

1 
0 

3189 
3798 
3962 
3159 
3710 

3729 

ALICIA 

BALD  KNOB 
BALD  KNOB  5  N 
BATESV1LLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

18 
9 

25 
23 

262 
223 

231 
271 

372 
328 

343 

368 

722 
709 

777 
786 

718 
708 

729 
743 

710 
662 

686 
686 

304 
261 

290 
271 

86 

78 

101 

88 

52 

54 
77 
64 

0 
0 

1 

0 

3244 

3260 
3300 

BEEDEVILLE 

BLYTHEV1LLE 

CORNING 

JONESBORO 

KE1SER 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
5 
30 
12 
21 

224 
197 
274 
220 
280 

325 
343 
399 
339 
401 

726 

747 
795 
739 
776 

701 
672 
734 
712 
760 

673 
689 
751 
697 
782 

277 
278 
333 
289 
365 

77 
66 
101 
95 
91 

37 
31 
65 
38 
59 

0 
0 
3 
0 
2 

3055 
3028 
3485 
3141 
3537 

3366 
3635 
3331 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

7 

6 

16 

7 

222 

200 
213 
267 
220 

322 

304 
355 
396 
315 

717 
717 
754 
802 
704 

683 
704 
703 
766 
699 

670 
651 
716 
746 
644 

279 
259 

309 
354 
250 

65 
70 
88 
109 
60 

37 
43 
38 
71 
39 

0 
0 

0 
0 
0 

3002 
2955 
3182 
3527 
2938 

3539 
3197 

3575 
3185 

WALNUT  RIDGt  FAA  AP 

*     »     * 
WEST  CENTRAL        04 

0 

0 

23 

241 

400 

821 

752 

778 

345 

107 

74 

0 

3541 

APPLETON 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKbVILLE 

DARDANELLE 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
3 

e 

190 
188 
211 

299 
307 
318 

720 
740 
733 

757 
673 
716 
712 

706 
633 
651 
658 

294 
224 
249 
248 

77 
62 
55 
58 

63 
44 
53 
41 

3 
0 
0 
0 

2845 
2962 
2987 

3044 
2995 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

0 
0 
0 

0 

7 
0 
0 

0 

42 
8 

4 

6 

233 

207 
237 
235 
197 

391 
325 
326 
376 
288 

756 

770 
764 
793 
718 

788 
735 
738 
763 
665 

763 
695 
686 
706 
614 

323 
272 

299 
327 
218 

153 
63 
89 
81 

70 

130 
48 
79 
86 
52 

8 
0 
0 
3 
0 

3594 
3123 
3222 

2828 

3292 

3045 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLt  4  N 

SUBIACO 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
9 
1 

175 

261 

167 

290 

357 

290 

720 

779 
733 

669 

770 
663 

633 

638 
704 
635 

248 
238 
280 
233 

63 
69 
81 
59 

47 
52 
66 
41 

0 
0 
0 
0 

2845 

3307 
2822 

3275 

3070 

WALDRON 
WHITE  ROCK 

0 
0 

0 

7 

1 
23 

197 
197 

281 

344 

707 

672 
779 

618 
736 

213 
321 

54 
132 

42 
126 

0 
3 

2785 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


SEASON  OF  1966  -  1967 


ARKANSAS 


Station 


CtNTHAL 


05 


ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

FOURCHE  JUNCTION 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  HOCK  WB  AIRPORT 

MALVtRN 

MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL        06 


ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  *  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  E5E 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 


SOUTHWEST 


DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL 


08 


ARKADELPHlA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 


SOUTHEAST 


CROSSETI  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO 

PINE  bLUFF 


09 


SEPT 


16 


169 
261 
238 
213 


2*2 

222 

198 
278 

173 
213 

183 
198 


192 
257 
2*1 
259 
169 

198 
265 
232 
270 
197 

170 
215 
222 
2*8 


170 
201 
211 
252 
202 

223 
137 
152 
12* 


177 
155 
183 
169 
179 

170 
1*2 
218 
155 


139 
197 
165 
125 
132 

167 


280 
316 
355 
309 


350 
223 
290 
309 
366 

276 
338 
275 
271 


268 
3*5 
309 
258 
255 

289 
363 
299 
307 
319 

262 
322 
336 
299 


257 
28* 
287 
316 
306 

326 

215 
22* 
212 


257 

210 
253 
239 
238 

237 
227 
313 
229 


225 
2** 
260 
180 
216 

187 


DEC 


666 
700 
716 
713 


756 
6*9 
653 
679 
67* 

689 

750 
653 


6*6 
739 
700 
6*7 
638 

693 
722 
670 
688 
682 

618 
701 
772 
771 


706 
695 
705 
712 
701 

756 
628 
632 
636 


653 
605 
623 
621 
618 

596 
652 
601 
582 


563 
617 
625 
5*6 
572 

621 


653 
692 
752 
699 


757 
596 
6*2 
717 
653 

661 

688 
628 


639 
733 
698 
6*0 
625 

669 
75* 
670 
703 
705 

6*0 
720 
676 
75* 


63* 
66* 
686 
691 
7*1 

7*1 

593 
593 
57* 


61* 
577 
6*0 
597 
573 

597 
602 
6*2 
587 


622 
6*0 
719 
633 
689 

69* 
57* 
607 
682 
59* 

601 

6*8 
60* 


597 
712 
63* 
633 
581 

65* 
7*7 
617 
665 
671 

603 
687 
621 
681 


562 

605 
650 
6*9 
680 

673 
538 
562 
553 


558 
5*0 
610 
597 
552 

586 
5*9 
566 
553 


576 

528 

618 

576 

63* 

585 

558 

5*9 

577 

5*7 

539 


212 
233 
307 
229 
222 

283 
198 
216 
2*0 
222 

209 

21* 
21* 


22* 

300 
230 
225 
23* 

239 
333 
237 
260 
27* 

211 

290 

263 


18* 
220 
2*6 
228 
279 

281 
170 
182 
161 


175 
162 
206 
180 
132 

189 
16* 
22* 
182 


182 
202 
212 
183 
172 

171 


53 

66 
60 
5* 


70 
*6 
60 
52 
*6 

5* 
79 
62 
57 


3* 
6* 
58 
*8 
36 

*8 
65 
50 
*7 
*9 

39 
*7 
5* 
53 


*5 
21 
** 
33 
33 

35 

37 
*4 
3* 


28 
31 
31 
17 


15 


39 
59 
73 
** 


37 
*8 
4* 
31 
23 

43 
53 
38 
36 

47 

30 
38 
21 
37 


35 
*2 

50 
58 
66 

72 
17 
38 
27 


30 
24 
29 
26 
35 

24 
27 
29 
44 


22 
25 
25 
11 

7 

20 


2696 
2975 
3235 
2899 


3232 

27*0 
2913 
2883 

2700 

2855 
2673 


26*3 
3217 
2922 
275* 
2565 

28*2 
3331 
2823 
2989 
2952 

2577 
3032 

3113 


2595 
2758 
2888 
297* 
303* 

3161 
2325 
2*32 
2328 


NORMALS 
JULY-TUNE 


0 

2510 

0 

2296 

0 

2589 

0 

2*62 

0 

2362 

0 

2*35 

0 

2*00 

0 

2637 

0 

2368 

2265 
2511 
2539 
2169 


2298 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON  OF  1966  -  1967  ARKANSAS 


NORMALS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

JULY-JUNE 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

0 

0 

5 

175 

280 

632 

641 

610 

223 

41 

25 

0 

2632 

PORTLAND 

0 

0 

2 

157 

234 

589 

652 

597 

218 

31 

17 

0 

2497 

2484 

ROHWER    2    NNt 

0 

0 

10 

198 

296 

621 

662 

664 

295 

42 

36 

0 

2824 

STAR    CITY    4    ENE 

0 

0 

3 

192 

267 

607 

630 

578 

219 

43 

34 

0 

2573 

EVAPORATION  AND  WIND 


JULY 

1967 

Station 

Day  Of  Month 

"3  fc,  01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£u< 

«       «       • 
NORTH   CENTRAL 

02 

MOUNTAIN    HOME    C   OF 

ENG 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 

4 

8a 

72 

.IS 

2 
95 
73 

.20 

e 

91 
65 

.26 

5 

95 

65 

.20 

9 

91 

67 

.17 
33 

67 
59 

.23 
27 
86 
57 

.16 

9 

97 

63 

.20 

1 

104 

66 

.23 

4 
110 
75 

.28 
5 

110 
75 

.22 

5 

109 

72 

.17 
10 

100 
70 

.30 
20 

100 
60 

.26 
20 
96 
60 

.21 
10 

100 
60 

.10 
10 
86 
62 

.19 
5 

99 
62 

.19 
5 

99 

65 

.22 

5 
96 
65 

.21 

5 
105 
70 

.26 
3 

100 
70 

2 
88 
69 

.23 

5 
103 
72 

.21 

5 
100 
75 

.08 
10 
87 
73 

.22 
5 

100 
73 

.21 

20 
94 

74 

.18 
20 
93 
70 

.23 

10 
98 
70 

.24 

5 

99 

70 

6.33B 

287 
96.3 

67.7 

ft        ft        ft 
WEST    CENTRAL 

04 

BLUE    MOUNTAIN    0AM 

EVAP 
WIND 

.18 
13 

.19 
11 

.34 

20 

.23 

12 

•  14 
41 

.08 
31 

.17 
26 

.23 
18 

.18 

20 

.30 
15 

.26 

10 

.31 
21 

.17 
22 

.31 

17 

.48 
18 

.13 

15 

.05 
7 

.20 
19 

.18 
16 

.26 
33 

.28 
33 

.27 

34 

.17 
20 

.27 

24 

.14 
23 

.17 
14 

.24 
17 

.26 
17 

23 

.23 

11 

.33 

19 

6.986 
620 

RUSSELLVILLE    4    N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 
12 
92 

75 

.15 
14 
99 
74 

.30 
19 
97 
66 

.14 
34 

95 
66 

20 
83 

67 

.14 
21 

82 
65 

.12 
37 
93 
62 

.20 
14 
93 
63 

.17 
17 

100 
74 

.23 
11 

100 
76 

.24 

17 
101 
76 

.22 

16 
98 
73 

.23 
25 
93 
69 

.27 
28 
92 
59 

.18 
27 
92 

58 

.16 
20 
92 
65 

.11 

24 
92 
62 

.17 

16 

90 
63 

.19 
33 
94 
65 

ft 
32 
97 
67 

.34 
11 
97 

67 

.15 

10 
86 
72 

.15 
12 

102 
74 

.18 
10 

101 
72 

.19 
18 

100 
72 

.18 

14 
102 
73 

.21 
19 
99 
72 

19 
97 
74 

.20 
11 
96 

73 

.20 
13 

100 
70 

.20 

20 
101 
70 

5.77B 

594 
95.4 
68.9 

CENTRAL 

OS 

BLAKELY   MOUNTAIN    DAM 

EVAP 
WIND 

.22 

: 

.22 
5 

.27 

5 

.20 
1 

27 

.15 

31 

.24 
19 

.20 
14 

.27 

24 

.23 
19 

.20 
24 

24 

.31 
51 

.25 

30 

.23 

22 

.07 

24 

.20 
14 

.20 
14 

.17 
16 

.17 
17 

.14 
20 

.21 

23 

.30 
19 

.20 
22 

.30 
21 

.29 
22 

.23 
23 

.20 
36 

.23 
20 

.27 

19 

6.83b 
631B 

*        *        II 
EAST    CENTRAL 

06 

STUTTGART    9    ESE 

EVAF 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 

e; 

97 
72 

.29 
61 
96 
73 

.20 
34 

100 
73 

.26 
13 

IOC 
73 

.17 
19 

95 
73 

.13 
55 

82 

67 

.05 
29 
73 
64 

.21 

10 

96 
64 

.24 
29 

100 
72 

.18 
79 
92 
76 

.24 
81 
98 
76 

.24 
54 
98 
76 

.18 
69 
89 
72 

.25 
65 
96 
61 

.25 

49 
90 
61 

.24 
28 
95 
61 

.03 
29 
83 
66 

.21 
21 

94 
66 

.22 

17 
96 

71 

.18 
27 

95 

70 

.20 
21 

96 
70 

.13 
59 
92 
72 

.25 
67 
94 
72 

.26 

60 
95 
72 

.29 
67 
92 
73 

.26 
73 
96 
75 

.21 
60 
95 
74 

.33 

94 
94 
74 

.43 
108 
95 
72 

.18 
37 
95 
72 

.29 
22 

104 
76 

6.81 
1522 
94.0 
70.6 

ft        ft        ft 
SOUTHWEST 

07 

HOPE    3    NE 

EVAF 

WIND 

.2C 
53 

.11 
27 

.24 
55 

.26 

3C 

# 
10 

.05 
32 

.10 
26 

.16 
31 

.21 
77 

.24 
44 

.25 

50 

.18 
35 

.15 
47 

.27 
132 

.26 
56 

.23 

21 

.02 
3C 

.14 
11 

.13 
9 

.20 
13 

.14 

8 

.11 

20 

.26 
39 

.22 
21 

.18 
33 

.25 
56 

.14 
37 

.26 
72 

.24 
72 

.20 
25 

.23 

11 

5.71 
1183 

NARROWS   DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 
13 

95 
73 

.1! 
It 
9! 
73 

.19 

9 
98 
72 

.11 
5 

95 
68 

.10 

6 

79 

68 

.04 

9 

76 

71 

.12 

6 

82 

64 

.16 

6 

96 

64 

.16 

10 
96 
75 

.21 

18 
101 
75 

.22 
15 

101 
75 

.18 
11 

103 
75 

17 

81 

Tl 

.24 
15 

99 
65 

.23 
13 
94 

54 

.18 

7 

93 

6C 

.03 

1 

73 

6' 

.13 

7 

91 

64 

.12 

5 

88 

68 

.17 

9 
94 
7C 

.10 

7 

88 

7C 

.11 
11 

86 
70 

.06 
16 
96 

70 

.16 
14 
97 
72 

.11 
9 

87 
74 

.17 
17 
95 
72 

.09 
17 
90 
73 

.22 
21 

97 
78 

.19 
19 
93 
67 

.20 
10 

100 
74 

.20 
10 
99 
73 

4.62B 

359 
92.3 
69.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    90    - 


STATION  INDEX 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 


ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ARKANSAS  POST 


BALO  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESV1LLE  L  AND  0  1 

BEE8E 

BEECH  GROVE 

BEEOEV1LLE 

BENTON 

BENTONVILLE  3  W5W 

6ERRYVILLE  4  NW 

BIG  FORK 

BISMARCK  2  SE 

SLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  OAM 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

9LUFF  CITY  3  SW 

BLYTHEVILLE 

BONNERDALE 

BOONEVlLLE  6  NW 
BOONEVlLLE  7  NE 
BOONEVlLLE  6  NNE 
BOONEVlLLE 
BOTKINBURG  2  S 
BOUGHT ON 
BRANCH  4  NW 
BRANCH  3  SW 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 

BULL  SHOALS  DAM 
BURDETTE 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLARKSVILLE  6  NNE 

CLINTON 
COMBS  3  SE 

COMPTON 

CORNING 
COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
DAISY  1  E 
DAMASCUS 

DANVILLE 

DANVILLE  SCS 

DARDANELLE 

OE  QUEEN 

DERMOTT  3  NE 

OES  ARC 

OEVlLS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS 

EL  DORADO  I 


EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FORDYCE 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 


FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GILLHAM  DAM 
GLENWOOD 
GRAVELLY  4  E 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST  4 
GREENBRIER 

GREENWOOD 
GREERS  FERRY  D 
GURDON 
HAMBURG 
HARDY 
HARRISON 
HARRISON  FAA  A 
HECTOR 
HELENA  5  NW 
HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  I 

HUNTSVILLE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

J0NES60R0 

KEISER 


MRPORT 


PERRY 
CLARK 
DESHA 
ARKANSAS 


GREENE 
JACKSON 
SALINE 

BENTON 

CARROLL 

POLK 

HOT  SPRING 

LAWRENCE 

GARLAND 

YELL 

NEVADA 


LOGAN 

LOGAN 

LOGAN 

LOGAN 

VAN  BUREN 

NEVADA 

FRANKLIN 

FRANKLIN 

MONROE 

NEWTON 

BAXTER 

MISSISSIPPI 

PULASKI 

IZARD 

OUACHITA 

LONOKE 

GARLAND 

MONROE 

JOHNSON 


VAN  BUREN 
MADISON 
NEWTON 
FAULKNER 


SEVIER 
CHICOT 
PRAIRIE 


WASHINGTON 

WASHINGTON 

DALLAS 

LITTLE  RIVER 

ST  FRANCIS 

SEBASTIAN 

CRAWFORD 


HEMPSTEAD 


BENTON 
CARROLL 
FAULKNER 

SEBASTIAN 

CLEBURNE 

CLARK 

ASHLEY 

SHARP 

BOONE 

BOONE 

POPE 

HEMPSTEAD 


NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 
MISSISSIPP 


34  02 
34  38 
3*  07 

33  37 

34  02 


36  11 

35  26 
34  33 

36  21 
36  24 
M  29 


39  06 

33  41 
35  59 

34  23 

35  12 
35  13 
35  13 
35  09 
35  39 
33  52 
35  21 


36  24 
34  26 
33  02 


35  13 
34  02 
33  33 


33  07 
36  24 
36  05 
36  00 
36  06 
33  49 
33  43 


93  25 
93  00 
93  03 


93  59 
93  50 
93  54 


93  24 

94  02 
91  29 


90  47 
94  22 

94  09 


36  24 

?n 

36  18 

?2 

35  14 

92 

23 

35  13 

94 

15 

35  31 

92 

33  55 

93 

09 

33  14 

4B 

36  19 

91 

29 

36  14 

93 

36  16 

93 

09 

34  34 

90 

40 

33  43 

93 

33 

34  22 

93 

41 

33  56 

22 

34  31 

93 

03 

36  05 

93 

33  02 

<>? 

05 

33  35 

36  01 

r'3 

11 

34  42 

93 

04 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


JAMES  V.  WILLIAMS 

RUBY  B.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA  V.  SWAIM 

ALTA  F.  GARNER 

OWEN  B.  HENORIX 

H09ART  WATTS 

.MAN  E.  LAWRENCE 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

NATIONAL  PARK  SERVICE 


UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

OONNIE  BRYANT 

D.  C.  HENRY 

9.  B.  HAMMOND 

P.  M.  BRECKENRIDGE 

ETTA  C.  BURKS 

CENTERTON  STATE  HTCHRY 

EDWIN  L.  CHAMPLIN 

ANNA  M.  LILES 

MRS.  LOUISE  H.  YATES 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

R.  P.  PLYLER 

J.  HAROLD  HAMBY 

0.  E.  KETCHUM 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  E.  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WIES 
WILLIAM  R.  WYATT 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

B.  M.  WALTHER 
AUSTIN  0.  HARRIS 
MIXON  M.  BAILEY 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

JOE  V.  HAVENER 

DR.  IRVING  T.  BEACH 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 


EARL  B.  RIDDKK 
OTTO  DAVIS 
JONAH  LEE  SIMS 
BILL  JOHNSON 


FOREST  SERVICE 
TER  C.  TIMMING 
NA  JONES 


BROWN 


joseph  a.  moudy.  jr. 

u  s  soil  cons  service 

jack  e.  Burks 

0.  TUCKER  vasser 

radio  station  kvsa 

c.  j.  rister 

mrs.  gloria  m.  vicker! 

thomas  f.  hinsley 

travis  c.  keahey 

u  s  fed  aviation  agen1 

city  of  eudora 
walter  h.  peterson 

OPHA  WOLFf 


INA  J.  LOGAN 

BESSIE  E.  AKERS 

MRS  IDA  A  KILLION 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

E.  J.  THORNTON 
GEORGE  W.  ODGEN 
GLENN  S.  JUSTICE 


•AL  Pi 


.RLES  I 


FORD 


DOROTHY  M.  BEEN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROY  S.  ROBBS 

ALLEN  J.  LINDER 

THERESA  OONALDSON 

BEA  GRAY  BEENE 

ION  AGENCY 


MRS.  ETT 


NIU'v 


KEO 

INGSLANO  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 
LEAD  HILL 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  F|LT  PLANT 


MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  NO  2 
MALVERN 
MAMMOTH  SPRING 


MILLWOOD  DAM 
MONT I CELLO 
MONTROSE 
MOROBAY  LOCK  I 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 


MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBS 

NATURAL  DAM 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROD  OAM 
NORFORK  DAM 


ODELL  3  I 


PARKIN  2  W 
PARKS 
PARTHENON 
PERRY 
PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCAHONTAS 
PORTLAND 


RATCLIFF  5  NE 
RATCLIFF  5  NNW 
RATCLIFF 


CHARLES 
.NCIS 


5  NATL  PARK  SERVICE 
AY  PEARL  MARKLEY 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
■  E.  MCDOWELL 
AMES  S. 


3ENEDICTINE  SISTER 


SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY 

SI  LOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  3  WSW 

STAMPS 

STAR  CITY  4  ENE 

STORY 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  All 

WALDRON 


WEST  MEMPHIS 
WHEELING 
WHITE  ROCK 


LONOKE 

CLEVELAND 
CRAIGHEAD 


PULASKI 
PULASKI 
NEWTON 

ST  FRANCIS 
COLUMBIA 
COLUMBIA 
HOT  SPRING 
FULTON 


.EE 

POINSETT 

SEARCY 

SEARCY 


ASHLEY 

CALHOUN 
CONWAY 
MONTGOMERY 


WASHINGTON 

MONTGOMERY 
HOWARD 


CROSS 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 


LOGAN 
MILLER 
HOT  SRRII 


GRANT 

VAN  BUREN 

BENTON 

CLARK 

LAFAYETTE 

LINCOLN 

MONTGOMERY 

ARKANSAS 


BRADLEY 
CRITTENDEN 

FULTON 
FRANKLIN 


34  37 

35  29 
35    38 


36  03 

92 

39 

36  05 

91 

59 

34  35 

94 

15 

33  41 

58 

33  36 

91 

33  19 

91 

29 

33  19 

92 

27 

35  08 

92 

34  33 

93 

38 

36  20 

92 

?3 

36  20 

92 

23 

35  51 

92 

OS 

35  34 

01 

34  09 

93 

43 

33  04 

34  26 
36    20 

33  48 
39    20 

34  23 
36  27 
36    23 

35  15 

34  27 

35  39 

36  11 
33    54 


91  17 
93    10 

92  15 


90 

35 

93 

57 

93 

15 

48 

9? 

01 

5ft 

93 

54 

93 

1? 

40 

59 

91 

30 

93    23 

92  51 

93  53 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


R.  A.  WALLER 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
MABEL  L.  FORRESTER 
ETHEL  PUMPHREY 
PIERCE  A.  REEDER 
U  S  WEATHER  BUREAU 

MRS  I 

JAMES  C.  HODGES 
EARLE  E.  GRAHAM 
ARKANSAS  P  +  L  CO. 
RADIO  STATION  KBOK 
JOHN  H.  HCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
RADIO  STATION  KPCA 
MINNIE  HORTON 
WHIT  DAVENPORT 


MR'.  . 


NIT 


ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PERRY  D.  MALLETT 
WILLIAM  E.  BLACK 


NELL  A.  TAPLEY 
HENRY  G.  ARVIN 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 


NlV 


'SIT 


EDNA  J.  WESTFALL 

MRS.  NONA  L.  HAILEY 

ELSIE  F.  WARD 

LEVI  W.  TIMS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEEPS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


RS.  CLARA 

S  FOREST  SERVICE 
.  T.  HARGIS 
LLEN  HARMON 
IRS.  GUY  E.  COOK 
URNS  WAKEFIELD 
IRG1L  0.  MELSON 
ADIO  STATION  KDRS 
'ICTOR  SCHNEIOER 
i  S  SOIL  CONS  SERV 


ST 


CE 


NACTIVE  10/1/63 
BOMAR  K.  HANSARD 
ETHEL  CARLTON 

).  HOL BROOK 
HARPY  W.  WHITE 

FEO  AVIATION  AGENCY 
MRS.  WILLIE  GARRETT 
MRS.  NORMA  T.  JONES 
BENEDICTINE  SISTERS 
PEARL  NEWTON 

JOHN  W.  TEETER.  JR. 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
EULICE  MARKLE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 


I.VL-- 


WEEK 


TERRY 

ARK  POWER  AND  I 

HOWARD  FOWLER 


F  IS 


6ND  WIL 


.  NEELEY 
ALGER  6.  POMEROY 
ADAM  C.  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY 
REEDIS  ALLEN 
DR.  IRVIN  A.  WILL 
MATTIE  D.  M12ELL 


HUBEH 


.  BAKER 


SALLYE  HA 

ES  BORCHERT 

UNIVERSITY  OF  ARKANSA 

NEW  SUB1A 

0  ABBEY 

IDELLE  0. 

NORWOOD 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WILLIAM  D 

U  S  FED  AVIATION  AGEN 

CHARLEY  L 

SHARP 

W  MEMPHIS 

UTIL  COMM 

THOMAS  W. 

CONE 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILES  8  T 

RADIO  STA 

ION  KWYN 

CARL  WALK 

-R 

t     DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS    2 -MISSISSIPPI    3-OUACHITA    4-RED    5-SAINT  FRANCIS    6-SALINE    7 -WHITE 


REFERENCE   NOTES 


ARKANSAS 
JULY  1967 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  »Jt„  n,.   ♦  , 
"feather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  an?  Weather  Bureau  Office  near  v™   AddftVo^l  ™^i?J  State  Cllmatologist  at 
In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS."  Bureau  unice  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-   Temnoi-ptn^o  in  °v     «„.  .*  ... 

wind  movement  in  miles    Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  Ive^age  Sally  tempera^res  trom^F  eVIn0"SuD„'lBme„TnfnV:?d 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  Iirectionseaud Speeds  dlvi'ded'  by  the  nSoer^robservations 

fff^^^ow   ^unHu^^ 

stations   snow   on   ground   values    are   at   6  •  00   a  m        r   s  t        ria  +  a    *n    +k0   "ir^+T.=«.«^..    *   ui„      „«   ,,      -!     .    71  pt    neaxner   Bureau    and    FAA   stations.      For   these 

and   Wind"    table,     and   snowfal!    in   the   "Sn^wf  alT'anS Ino.   o^Ground^tablTwhen   published^are    forlh^^rho^s^in^t^imTSro^r^aJion6'    "^"^^ 


fu^^^r^o^^^  ""  —  °"  Gr°UDd"  ^    ""  ^  »»  "S™1  S»™rt*""  *«*  -— 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

issuTof  thisEgulletxnhly  "d  SeaS°Dal  Sn°Wfa11  ""   ^^   ^^   ^VS    f°T   the  12  *™tbS   •»dl»«  "ith  the  P-cedlng  June  data  will  be  carried  in  the  July 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

"   Stationrindexthe  "Suppl™ental  Data"  table'  "DatlY  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

"  XfJ^^Ztt^V^LZHS  <£?  s^T^V^M   recent  Sfvaf.e  fi  a'fiil  2C^"  —  - 
"   P?eclprtat?onrDa?ad)nB  ""'       (T"—  ^^    "'   —«"»»»  ""»«*«»  »ut  may  vary  slightly  fron  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AMD  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

c  Diatrbufietin.0!?  TJt^o^^l^lllllTu  ^*SEJSrffi»^^WSr6-rS  So  Tlshed  latVn  the  "Hourly  *"•**»•«» 

by   reference    ....      Such   amounts  may   differ   from  amounts   publllne^^o^the^r^oruinglag^rthV-Hr I?^S*SS^.R!^5nK.  *"*  ^"^ 
G     "Soil   Temperature"   table. 

H  "Snowfall    and    Snow   on  Ground"    table.      Omission   of   data   In   any  month    Indicates   no   snowfall    and/or   snow   on   ground   In   that   month. 

J  "Supplemental   Data"    table. 

SS  This   entry   in  time   of   observation  column  in   Station   Index  means   observation  made  near  sunset. 

VAR  This   entry  in   time  of  observation  column  In   Station   Index  means  variable. 

*     Trl^TotlT^l  shllter'loc'aLTon^  roo^ol  abiding?6"  *"*   ^  S°d™d  «*«»-!    ~,    this   reference  indicates   that   the  thermometers 
Stations   appearing  in  the   Index,    but   for  which   data  are   not    listed   In  the   tables,    were  either  missing  or  received  too  late   to  be  Included   in  this  issue 
rndDeSTOR„eDATAT    !^^^&&^^&£S£X   S  Soc^^Tj^^^  «»   ~    1— . 

s^^,sr^r^^«2^-ai1ffi2s&^^t^j,sssa  Bureau^a^marbrfoufd  ii'in  r  tfound  l?  r  pub,icati°  -  "substati°- 

Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  sSeSoEnES  5  Documents  at  The  addresf  snown  Love   '  ^^    1SSU8  °f  L°Cal  C11-tol°^-l 


s'uoulfoe'madrpa^ablftrthe  ^per^nuent"?  Documents11  SMELTS',  $2*' '  Bubscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
of  Documents,  Government  Printing  S«ice   Washington?  S!  C.  20W2  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
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BENTONVILLE  5  WSW 
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73. 5M 
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1.64 
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1.58 
2.14 
2.41 
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88.0 
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88.2 
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60.5 
60.5 
63.3 
62.8 
63,  3M 

74.3 
74.4 
75.8 
76.4 
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96 
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8. 
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0 
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0 

0 
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1.45 
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1.27 
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10 
19 
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,0 
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0 
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BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

87.9 
87.0 
88.1 
88.0 
87.6 

64,4 
62.3 
59.7 
64.1 
62.0 

76.2 
74.7 
73.9 
76.1 
74.8 

-  5.9 

98 
97 
98 
96 
96 

7 
3 
4 
9. 

7 

52 
48 
48 
50 
48 

13 
13 
29. 
29 

29. 

0 
3 

1 
0 
0 

9 
7 
9 
10 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

4.95 
2.10 
2.87 
1.85 
1.57 

-  1.13 

2.58 

1.10 

1.88 

.77 

.40 

10 
10 
10 
2 
19 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
5 
4 
6 

2 
1 
1 
2 
0 

2 
1 
1 
0 
0 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
LEOLA 

iWM  WW"* 

88.7 
89.  4N 
86.5 
88.2 

65.9 
63.  6M 
64.5 
60.4 

77,3 

76. 5C 

75,5 

74.3 

-  5.7 
•  5.8 

98 
98 
95 
97 

9. 
7 

9. 
3 

53 
47 
52 
43 

14. 
13 
29. 
13 

0 
0 
0 
5 

10 
11 
6 
10 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

4.50 

.92 

1.73 

1.69 

1.26 

•  1.09 

4.12 
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.57 
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10 
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10 
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.0 
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0 
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0 
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MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

88.6 
85.7 
87.7 
87.2 

64.6 
62.6 
64.1 
63.3 

76,6 
74.2 
75.9 
75.3 

-  4.8 

-  4.6 

97 
95 
99 
96 

B* 
8. 
2 
8* 

53 
53 
50 
50 

29 
29* 
12 
12 

0 
0 
0 

1 

11 

7 
8 

8 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.09 
6.28 
6.25 
4.36 

.14 
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3.15 
3.03 
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10 
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10 

.0 
.0 
.0 
.0 
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EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

89. 5M 
87.0 
86. 9M 
86.8 
87.7 

63.  8M 
62.7 

64.  6M 
62.6 
65.3 

76. 7M 
74.9 
75. 8M 
74.7 
76.5 

-  5.9 

97 
95 
96 
94 
96 

8* 
10* 
8» 
9 
9* 

50 
51 
50 
50 
54 

28* 

29 

29* 

28 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
6 

7 
6 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

.24 
3.49 
3.09 
3.69 
3.74 

1.09 

.12 
1.44 

.81 
1.05 
1.08 

10 
4 

10 
4 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

7 
8 
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8 

0 

z 

3 
5 

3 

0 

1 
0 

1 
1 

FORREST  CITY 

HELENA  5  NW 

KEO 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

86.9 
86.2 
85.2 
87.2 
87. 7M 

65.2 
61.3 
62.7 
63.6 
64, 7M 

76,1 
73.8 
74.0 
75.4 
76. 2M 

-  7.3 

-  4.8 

94 
94 
93 
92 
95 

8 

1 

7 

16* 

e 

51 
48 
50 
49 
54 

13* 

28 

29 

28 
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0 
0 
0 
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0 

5 
5 
6 
9 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.27 
2.49 
1.92 
3.88 
4.05 

-   .30 
1.04 

1.55 

1.30 
1.22 
2.40 
1.93 

18 

4 
10 

3 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 

5 
4 

7 
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2 

2 
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1 
1 

2 

2 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

86.7 
85.8 
86.0 
87.0 

66.3 
65.5 
65.3 
63.8 

76.5 
75.7 
75.7 
75.4 

-  5,4 

96 

93 
94 
93 

7 
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9 

7 

54 
53 
53 

49 
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13 
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0 
0 
0 

5 
5 

6 

7 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
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0 

1.06 
1.57 
6.28 
4.28 

-  1.99 

.42 

.43 

1.77 

1.35 
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19 
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2 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
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6 
8 

5 

0 
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3 

3 

0 
0 
3 

2 

DIVISION 

75.5 

-  5.3 

3.08 

.29 

.0 

ft   ft    * 
SOUTHWEST          07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

89.5 
91.1 
88.8 
88.3 
90. 6M 

65.5 
61.7 
63.8 
61.7 
60.5 

77.5 

76.4 
76,3 
75.0 
75. 6M 

-  5.7 

-  4.7 

98 
98 
96 
99 
99 

9 
9 

31. 
9 

10. 

50 
46 
50 
47 
47 

13 

13 
15* 
13 
13 

0 
0 
0 
3 

1 

13 
21 
15 
11 
15 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

.97 
2.46 
1.91 
2.76 
1.87 

-  1.35 

-  .70 

.42 

.87 

1.00 

1.42 

.96 

11 
19 
11 
10 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

5 
4 
4 
5 

0 
2 
1 
2 
1 

0 
0 

l 

l 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

88.4 
90.1 
90.0 
89.8 

65.6 
66.7 
65.2 
68,1 

77.0 
78.4 
77.6 
79.0 

-  3.8 

-  3.6 
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99 
99 
98 
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10 

7 
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52 
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54 
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13 
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0 
0 
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14 
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15 
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0 
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0 

0 
0 
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0 
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0 

0 

0 
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3.06 

.83 

1.87 
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.93 
.42 
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31 

.0 
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.0 
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ft   ft    • 
SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 
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EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 
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89.5 
89.3 
89.7 
89.5 

65.2 
65.7 
66.5 

66.0 
63.4 

76.8 
77.6 
77.9 
77.9 
76.5 

-  4.3 
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-  6.0 
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99 
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99 

8* 
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8. 
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52 
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14 
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0 
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0 
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-  1.36 
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.0 
.0 
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7 
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66.5 
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64,9 

77,4 
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76.9 
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8* 
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48 
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0 
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0 
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0 
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1.73 

.20 
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10 
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.0 
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0 
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3 
3 
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0 
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ft   *   ft 
SOUTHEAST          09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
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EUDORA 
MONTICELLO 

89.6 
88.8 
89.3 

89.4 
89.3M 

68.3 
64,8 
66.4 
67.6 
66.  6M 

79,0 
76.8 
77.9 
78.5 
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-  2.3 

-  4.5 

97 
97 
96 
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96 

9* 

9 

9* 

7 
9» 
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51 
54 
55 

54 
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14 

13 

12 

14 
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12 
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14 
14 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
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0 

0 
0 
0 
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0 

2.37 
1.03 
1.91 
2.90 
.97 
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-  1.17 

.80 

.85 

1.60 

1.27 

.86 
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.0 
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0 
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I 
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1 
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0 
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2 

0 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

90.0 
86.5 
85.  6M 
87.5 
88.2 

67.6 
66.6 
67.5 
64,1 
64.1 

78.8 
76.6 
76. 6M 
75.8 
76.2 

-  4.4 

-  4.6 

98 
97 
94 
95 
95 

8 
7 
9 
10* 
9* 

55 
54 
56 
52 

50 

13 

28 

12 
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0 
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0 

0 
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6 

11 

a 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

2.63 
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1.03 

T 

.21 
-  1.62 

1.24 
.31 

.82 
.70 

T 
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10 
19 
26 
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DIVISION 

77.4 

-  4.4 

1.45 

-  1.38 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
WALDRON 


LOWEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
APLIN  1  W 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
STAR  CITY  4  ENE 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
HOT  SPRINGS  1  NNE 


101 

DATE 

09 

42 

DATE 

29. 

8.04 

T 

4.12 

DATE 

10 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST  0 

BENTONVILLE  5  W5W 
BERRYVILLE  *  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILUE  EXP  STA 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  *  ESE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILUE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON  2  NNE 
ODELL  3  N 


NORTH  CENTRAL        02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREEKS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME  I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


[EM 


MOUNTAIN 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVlLLE 


NORTHEAST  0 

ALICIA 

bald  knob  5  n 
batesvIlle  livestock 
batesville  l  ano  d  1 
beech  grove 

beedeville 
black  rock 
blytheville 
buRdette 

CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PAHAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 


2*52 

2*06 


WEST  CENTRAL 


BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

800NEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  4  E 
GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLlFf 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

APLIN  1  W 

BENTON 

BISMARCK  2  SE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNEROALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPHINGS  1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 

MORRlLTON 

NIMROD  DAM 


Day  of  Month 


•  59 

.10 

.47 

.34 

.39 

.80 

.55 

.04 

.08 

.01 

.14 

.06 

•  34 

T 

.26 

.21 

.10 

.09 

•  50 

.23 

.17 

.20 

.05 

.06 

.?•> 

.05 

.12 

1.80 

.01 

1.02 

.86 

.75 

.52 

1.80 
1.04 
1.45 


1.58 
1.57 
1.2' 
2,6 


3.02 
1.07 
.38  2.46 
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44 

u 

lb 

5 
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4 
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2 
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2 
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1 
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5 

49 

2 

.19 

I 

.41 

2 

.60 
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2 
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a 
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a 

.64 

2 
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5 

.97 

1 

.45 

.07 

T 

.79 


1.10 
T 
1.09 

.10 
2.40 
.12 
.68 
.20 


3.30 
1.69 
3.09 


.29 
1.10 


11    12    13    14    15 


.57 
.28 
1.85 
1.24 


4.12 
1.99 
1.60 


1.65 
1.48 
1.38 
3.15 


16    17    18 


19   20   21 


22   23   24 


.76 
•  64 

1.70 


1.2B 
1.53 
.88 


1.12 
.73 

1.27 
.90 


.22 

.07 


25   26   27 


28   29   30 


.19   .08   .80 
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DAILY  PRECIPITATION 


OWENSvILLE 
PERRY 

REMMEL  DAM 
SHERIOAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  Nk 
KEO 

HAD  I  SON 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  1  E 
DE  OUEEN 
DIERKS 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 

LANGLEY 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  *  WNW 

NEWHOPE  3  E 

ODEN  2  W 

OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   / 


SOUTH  CENTRAL 

AMITY  3  NE 
ARKADELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRP 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
OUMAS 
EUDORA 

HAMBURG 

HONTICELLO 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 


6.25 
2.15 
4.36 


3.27 
2.49 
1.92 


Day  of  Month 


3.06 
1.91 
3.55 
1.27 


1.S2 

1.90 
1.73 


.60 
.06 


2.92 
3.03 
1.27 
2.06 


T     T     .0* 


13   14   15 


.60  1,40 

.38 
2.50   .26 


19   20    21 


•87   .05   .3: 


22   23   24 


25   26   27 


•06   .IP   .07 


28   29   30 


SUPPLEMENTAL    DATA 
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(Speed   -  m.p.ta. 
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84 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST 


NORTHWEST  01 

BENTONVILLE  5  WSW 

EUREKA  SPRINGS 

FAVETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  HOCK 

EVENING  SHADE  I  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 


03 


NORTHEAST 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATE5VILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


91 

6? 


92 
70 


93   93 

69   70 


68   91 
67   71 


94   91 
70   72 


94   93   93 

69   69   70 


71   66   69 


94   87 
70   71 


94   94 
70   70 


91   92   92 
69   70   72 


90  90   89 
70   70   71 

91  90   90 


68   71   71 


94   87 
69   70 


89   87 
74   70 


91   90 
70   68 


95   92 
71   71 


91   85 
75   73 


94   81 
70   74 


95   85 
72   71 


94   83 
77   73 


89   90 
75   72 


90   82 
74   73 


90   87 
74   71 


94   82 
72   72 


86   91 
69   59 


90   91 
67   60 


65   87 
64   60 


85   86 
70   62 


89   90 
68   60 


91   89 
65   58 


89   86 
67   60 


88   88 
65   56 


90   68 
69   60 


84   88 
68   59 


85   89 
67   61 


87   83 
67   59 


88   90 
70   63 


89   89 
68   61 


66   68   61 


89   89   86 

69   62   61 

87   86   62 


69   59   58 


85 

63   61 


83   81 
68   68 


66   67 
60   62 


90   87 
64   60 


87   85 
69   67 


89   86 
65   62 


87   86 
59   64 


86   86 
68   65 


85   85 
66   64 


64   84 
68   64 


85   85 
66   64 


68   90 
66   63 


97   97   94 
69   69   74 


92   90 
73   69 


92 

69 


96   93 
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96   96   85 


92   86 

74   70 
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68   74   71 
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95   89 
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70 
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69   75   75 


81   79 
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63   53 
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56   53 
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62   59 
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81   77 
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79   76 
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66   56 
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66   60 
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69   60 
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49  54  53 
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46  50  50 
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48  52  54 
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78  81  84 
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85   88 
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86   90 
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87   89 
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90   90 
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50 
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86 
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64 

62 
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85 

88 

89 
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56 

59 

66 

64 
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88   86   87 


84  86  84 

60  61  65 

90  88  89 

58  59  57 

90  91  89 

61  62  65 

68  86  87 

59  58  63 

90  91  91 

64  60  68 


88   89 
55   58 


86   85 
60   61 


89   65 
64   64 


86   87 
62   62 


86   87 
59   60 
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63   63 


88   88   88 

57   57   60 
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52 
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62   53 
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81   62 
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65   82 
63   63 


81   82 
61   56 


86   79 
63   54 


86   60 
62   52 


80   61 
62   56 


80   82 
62   52 


65   57 

81   81 
64   59 


86   67   91 
66   59   60 


85 
61 


85 
57 


84   87 
61   60 


80   85 
59   56 


85   87 
60   58 


66   89 
60   56 


89   90 
57   58 


61   66 
59   60 


67   84 
63   65 


86   84 
61   61 


82   82 
59   61 


86   83 
63   63 


86   84 
61   60 


63   85 
62   60 


62   67 
61   58 


89   88 
60   63 


83   83 
68   65 


86   79 
60   58 


88   87 
59   64 


91   90 
61   62 


67   90 
65   65 


90   90 
59   62 


68   67 
63   62 


86   88 
61   66 


86   88   86 
63   64   66 


66   88 
62   66 


86   87 
58   60 


67   89 
56   59 


87   86 
58   60 


84   87 
60   62 


54   58   49 


86   83 
58   60 


69   68 
60   61 


90   92 
56   61 


86   86 
65   68 


92 
63 


87   89 
57   60 


85   87 
64   65 


86   88 
60   64 


85   86 
59   63 


65   87 
63   65 


87   87 
61   62 


87   88 
58   66 


67   90 
57   60 


60  62  56 

91  91  85 

60  65  60 

93  89  89 

64  68  64 

89  68  86 

69  69  65 

91  90  85 

64  66  58 

87  89  89 

66  70  64 


86 
69 


87   87 
68   69 


90   69   84 
64   66   63 


85   93 
49   54 


87   95 
50   57 


85   91 
43   47 


85   90 
52   54 


86   92 
43   53 


92   80 
67   59 


95   77 
69   55 


84   74 
66   48 


91   81 
67   59 


88   76 
66   57 


89   80 
58   55 


83   74 
62   55 


64  75 

65  56 


93   82 
69   57 


85   94 
49   56 


90   97 
52   54 


90   93 

42   43 


89   93 
44   42 


82   86 
52   52 


85   90 
45   47 


87   92 
47   53 


84   86 
49   52 


85   87 
45   46 


86   67 
47   55 


87   91 
43   45 


82   80 
69   59 


84   76 
66   59 


85   79 
60   56 


88   86 
60   55 


89   80 
59   58 


89   89 
53   59 


84   78 
61   54 


87   80 
67   57 


90   83 
56   56 


91   85 
49   58 


67   81 
66   56 


85   81 
64   58 


88   90   86   79 
49   51   60   56 


84   86 
56   62 


88   88   90 

47   52   54 


88   92 
45   48 


87   88 
56   60 


81   79 

60   60 


86   86 
67   69 


8  3 
62 


55   58   65 


78 
60 


60  60 

85  82 

60  59 

90  80 
62 


66.6 
65.2 


85.0 
63.9 


86.5 
63.4 


86.2 
63.9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST 


Station 

Day  01  Month 

■ 
01 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  i  16 

» 

18 

19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

92 

72 

84 
71 

91 
73 

90 
66 

85 
63 

84 
62 

90 
71 

97 
74 

89 

75 

82 
66 

78 
58 

78 
56 

SO 
54 

83 

53 

88   87 
56  62 

67 
60 

88 
62 

82 

65 

62 
55 

85 
57 

86 
59 

87 

62 

86 

64 

89 

64 

90 
66 

86 
59 

87 

53 

89 

51 

86 
61 

76 
55 

86.0 
62.1 

SEARCY 

MAX 
MIN 

92 
74 

91 
75 

94 
71 

88 
68 

86 
69 

85 
62 

97 
69 

95 

74 

93 

73 

90 
70 

78 
62 

79 
53 

80 
53 

83 
52 

66   85 

56j  62 

85 

60 

86 

65 

85 
65 

85 
60 

87 
61 

87 
64 

86 
63 

68 
66 

89 
65 

88 
67 

87 
66 

66 
49 

88 

50 

93 

59 

89 
59 

87.5 
63.3 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

»      *      ft 

MAX 
MIN 

94 
73 

84 
72 

91 
71 

90 
69 

85 

65 

84 
64 

93 
70 

95 
76 

87 
76 

81 
65 

77 
56 

78 
51 

81 
51 

85 
51 

88 
57 

87 
62 

85 
62 

87 

63 

82 
63 

84 
56 

87 
57 

88 

60 

89 
63 

89 
63 

89 
64 

90 
68 

66 
58 

87 

50 

90 
53 

77 
64 

78 
5* 

86.1 
62.2 

WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOJNTAIN  0AM 

MAX 
MIN 

9e 

71 

89 
71 

97 
70 

97 
68 

89 
69 

85 

64 

86 
65 

97 
69 

96 
70 

95 
67 

84 
63 

80 
50 

79 
48 

80 
49 

82 
52 

88 
59 

85 
60 

87 
63 

86 
61 

84 
61 

83 
62 

89 
66 

62 
60 

88 
61 

86 

61 

87 
63 

90 
62 

83 
48 

81 
52 

91 
58 

85 
61 

87.4 
61.4 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

89 
70 

100 
71 

99 
71 

84 
68 

90 
69 

87 
66 

100 
70 

99 
69 

97 
68 

86 
68 

82 
63 

32 

50 

81 

49 

86 
50 

90 
59 

88 
61 

90 
63 

86 
66 

66 
62 

67 
62 

91 
63 

88 
66 

88 
62 

89 
59 

90 
57 

91 
62 

85 
63 

89 
49 

94 
54 

91 
66 

81 
60 

89.3 
62.5 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

93 
74 

97 
73 

97 
74 

92 

70 

88 
66 

87 
67 

96 
71 

96 
72 

94 
74 

88 
69 

81 
64 

81 
53 

84 
50 

84 
54 

89 
57 

89 
63 

90 
64 

66 

66 

84 
63 

65 
62 

90 
61 

86 
63 

85 
62 

88 

63 

89 
64 

88 
62 

87 
63 

86 
50 

93 
55 

92 
66 

85 
63 

88.6 
63.9 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

89 
68 

95 

76 

94 
72 

84 

70 

87 
69 

87 
64 

97 
70 

95 

71 

93 
72 

86 
69 

81 
64 

82 
53 

81 
52 

S3 

54 

88 
57 

87 
62 

87 
62 

87 
66 

64 
64 

64 
62 

89 
63 

87 
66 

85 
63 

87 
65 

88 
62 

88 
66 

83 
63 

66 
51 

89 
52 

69 
63 

81 
62 

87.2 
63.6 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

86 
73 

89 
69 

84 
71 

81 

64 

79 
62 

89 
69 

88 

73 

66 

70 

82 
61 

71 
57 

70 
52 

76 
56 

75 
59 

80 
61 

81 
65 

79 
63 

77 
62 

75 
64 

75 
57 

80 
62 

88 

63 

87 
66 

76 
55 

80.6 
63.2 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 

75 

97 
72 

95 
75 

81 

73 

89 

70 

86 

70 

99 

72 

98 

71 

96 

74 

87 
70 

83 

60 

82 

53 

84 
51 

85 
55 

89 
60 

88 
64 

91 
64 

91 
66 

65 
66 

86 
64 

87 
65 

85 
66 

86 
65 

88 
63 

89 
65 

90 
67 

84 
58 

90 

52 

95 
57 

89 
70 

80 
55 

88.6 
64.8 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

94 
67 

95 
68 

94 
70 

90 
68 

86 
63 

86 

64 

95 
67 

96 
66 

95 

70 

87 
64 

81 
58 

80 
48 

82 
48 

82 

49 

86 
53 

85 
58 

87 
58 

87 

65 

83 
62 

84 
58 

86 

59 

85 
63 

85 
60 

63 
59 

87 
58 

88 
60 

88 

57 

65 
46 

91 

50 

91 
63 

83 
58 

87.3 
60.0 

HECTOR 

MAX 
MIN 

93 
63 

93 
63 

90 
63 

90 
68 

87 
60 

94 
60 

94 
67 

92 
66 

87 
66 

80 
60 

78 
46 

83 
49 

83 

51 

83 
53 

89 

57 

88 
56 

83 

59 

83 
59 

88 
61 

87 
63 

85 
61 

67 
69 

88 
60 

87 
60 

66 
51 

95 
50 

95 
60 

87 
52 

87.7 
59.2 

MENA 

MAX 
MIN 

92 

72 

94 
71 

94 

71 

90 
73 

89 
65 

91 
69 

96 

72 

95 

71 

98 

70 

95 
68 

80 
64 

76 
52 

81 
51 

87 
52 

89 
59 

88 

59 

89 
62 

85 
67 

84 
62 

68 
63 

88 
63 

63 
66 

83 
61 

84 
61 

86 

63 

89 
64 

85 
66 

88 
54 

94 
55 

91 

64 

64 
65 

88.3 
63,7 

OZARK 

MAX 
MIN 

92 

74 

97 

72 

97 
75 

87 
71 

86 
67 

85 
69 

96 

72 

93 
71 

94 

75 

89 
69 

84 
65 

82 

53 

81 
52 

83 
55 

84 
61 

88 

65 

89 
65 

94 

70 

94 
63 

85 

63 

87 
62 

66 
66 

85 
64 

87 
65 

88 
64 

90 
67 

85 
66 

87 
54 

90 
55 

87 
68 

85 
64 

86.3 
65.2 

PARIS 

MAX 
MIN 

93 
70 

98 
69 

96 

70 

88 
66 

86 
66 

87 
63 

98 
69 

96 
69 

93 

70 

88 
67 

81 

60 

80 

49 

82 
48 

83 
50 

89 
54 

88 

59 

88 

60 

86 
59 

83 
61 

84 
60 

68 
60 

84 
62 

85 
60 

67 
61 

68 

60 

90 
62 

83 
59 

86 
48 

92 

50 

90 
63 

84 
53 

88.0 
60.5 

RUSSELLVILLE  *  N 

MAX 
MIN 

95 
69 

95 
72 

95 
68 

91 
67 

87 
65 

87 
60 

97 
66 

97 
69 

90 
70 

85 
66 

82 
61 

82 
49 

82 
48 

83 
50 

89 

88 
59 

88 
58 

87 
62 

65 
60 

64 
58 

90 

60 

67 
63 

86 
61 

85 
62 

89 

60 

89 

64 

86 
56 

87 
48 

91 
50 

90 
61 

84 
61 

88.2 
60.5 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

94 
72 

97 
71 

97 
72 

89 
68 

86 
68 

88 
66 

97 
70 

95 
68 

96 
72 

84 
68 

84 
61 

80 
52 

83 
52 

85 
54 

88 
56 

91 

60 

88 
64 

89 
64 

85 
62 

83 
64 

89 
62 

85 
64 

65 
62 

87 
64 

88 
63 

90 
65 

65 
64 

68 
52 

92 
55 

87 
65 

80 
62 

88.2 
63.3 

WALDRON 

MAX 
MIN 

97 
71 

99 
71 

98 
70 

87 
70 

89 
68 

93 
68 

100 
70 

99 
70 

101 

69 

99 
68 

83 

63 

79 
50 

82 
50 

85 

50 

90 
55 

87 
59 

90 
60 

86 
65 

83 
63 

88 
63 

90 
62 

85 
67 

85 
61 

86 
61 

89 
62 

90 
64 

87 
65 

87 
51 

93 
52 

93 
64 

66 
64 

89.9 
62.8 

WHITE  ROCK 

#     #     # 

MAX 
MIN 

85 
72 

88 
64 

88 
73 

87 
64 

82 
64 

89 
70 

89 
73 

85 
70 

81 
61 

74 
53 

78 
56 

79 
56 

82 
66 

82 
63 

83 
62 

83 
58 

80 
63 

82 
62 

79 

61 

64 
65 

83 
66 

80 
58 

62 
61 

86 
62 

83 
69 

75 

54 

82.7 
63.3 

CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

96 
73 

92 

74 

96 
74 

86 
69 

86 
69 

87 
64 

98 

72 

97 
75 

96 
72 

95 
67 

80 
63 

77 
55 

79 
52 

83 
53 

87]  87 
58!  63 

87 
62 

86 
67 

85 
63 

86 
63 

88 

64 

85 
66 

84 
63 

87 
67 

88 

64 

87 
68 

88 

65 

86 
53 

91 
55 

90 
63 

66 
61 

87.9 
64.4 

BENTON 

MAX 
MIN 

91 

70 

92 
74 

97 
72 

84 
67 

85 
65 

88 
60 

95 
71 

95 
71 

95 

66 

91 
67 

78 
61 

77 
49 

80 
48 

83 
50 

87 
55 

84 
61 

87 
57 

84 

6  6 

84 
64 

86 
62 

88 

64 

84 
66 

85 
69 

86 
66 

89 

64 

86 
61 

84 
66 

88 

49 

89 
49 

88 
55 

86 
61 

87.0 
62.3 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

97 

66 

97 
66 

96 
66 

98 

70 

82 
65 

86 
62 

86 
63 

97 
68 

96 
66 

97 
68 

82 

62 

79 
51 

79 
49 

81 
49 

84 
49 

87 
57 

85 
58 

86 
59 

86 
64 

85 
61 

86 

60 

90 
61 

87 
59 

85 
60 

87 
61 

88 
62 

87 
64 

85 

48 

68 
48 

93 

51 

87 
58 

88.1 
59.7 

CONWAY 

MAX 
MIN 

93 
69 

92 
76 

94 
74 

92 
71 

87 
70 

86 
63 

96 
72 

95 
71 

96 
72 

94 
70 

81 
65 

79 

54 

81 
53 

83 
53 

88 
57 

87 
63 

86 
62 

65 
65 

84 
64 

85 
64 

89 
64 

88 

66 

86 
60 

68 
64 

89 
63 

88 
66 

88 
68 

86 
52 

90 
50 

90 
62 

82 
63 

88.0 
64.1 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

88 

71 

91 

75 

94 
72 

82 

70 

88 

68 

87 
61 

96 
68 

95 
70 

94 

70 

84 
70 

79 
63 

80 
50 

82 
49 

85 

49 

89   88 
55   59 

89 
59 

86 
63 

83 
63 

86 
59 

90 
61 

90 
64 

86 

63 

90 
65 

91 
63 

89 

63 

86 

65 

68 
48 

91 

46 

92 

58 

76 
61 

87.6 
62.0 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

95 
76 

96 
77 

98 
75 

89 

70 

87 
68 

89 

67 

98 
74 

97 
77 

98 

77 

95 
67 

81 

64 

79 
53 

82 
53 

83 
53 

87 
61 

86 
63 

87 
63 

84 
69 

65 
64 

87 
65 

91 
66 

86 
69 

86 
63 

87 
66 

89 
65 

89 
69 

86 
66 

89 
55 

93 
59 

90 
66 

80 
63 

88.7 
65.9 

LEOLA 

MAX 
MIN 

94 
72 

95 
76 

96 
73 

88 

72 

87 
69 

89 
64 

98 

69 

97 
69 

97 
71 

91 
68 

79 
61 

78 
51 

47 

67 
66 

89 
61 

91 
62 

85 
67 

86 
59 

88 
63 

90 
63 

89 
66 

65 
66 

87 

48 

92 

50 

93 
56 

65 
65 

89.4 
63.6 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
74 

90 
76 

95 
75 

82 

71 

87 
68 

86 

63 

94 
72 

95 

74 

95 

73 

83 
68 

80 
61 

80 
58 

81 
55 

83 
55 

90 
61 

89 
65 

85 
62 

84 

68 

65 
66 

86 
64 

89 
65 

86 
64 

65 

63 

86 
68 

89 
65 

86 
67 

64 
57 

85 
52 

89 
52 

87 
59 

75 
57 

86.5 
64.5 

MALVERN 

MAX 
MIN 

94 
67 

94 
73 

97 
69 

92 

70 

87 
65 

89 
61 

95 
69 

96 
68 

96 
67 

93 
66 

80 
62 

78 
48 

80 
43 

81 

49 

87 
56 

86 

60 

86 
57 

84 
65 

86 

63 

88 
61 

89 
61 

84 
60 

87 
5T 

69 
60 

89 
61 

88 
64 

85 
61 

89 
47 

93 
48 

90 
53 

83 
61 

68.2 
60.4 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

94 
74 

95 
76 

96 

74 

93 
71 

87 
70 

88 
63 

97 
71 

97 
72 

96 
72 

92 
70 

81 
65 

80 
55 

82 

54 

82 
54 

88 

57 

88 
63 

87 
64 

R6 
65 

85 
63 

85 
60 

89 
64 

88 
65 

86 
64 

86 
66 

90 
65 

89 
68 

67 
66 

66 
54 

90 
53 

90 
63 

85 
63 

88.6 
64.6 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

95 
70 

90 
73 

94 
72 

95 
70 

87 
70 

84 
61 

86 

63 

95 

71 

94 
72 

94 
68 

81 

64 

79 
54 

76 
55 

79 
53 

80 

54 

86 

58 

84 
60 

85 

6? 

84 
63 

61 
61 

83 
62 

86 
63 

85 
63 

82 
63 

84 
64 

85 
62 

86 
63 

61 
53 

84 
53 

88 
57 

85 
62 

85.7 
62.6 

PERRY 

MAX 
MIN 

98 
73 

99 
74 

95 
73 

83 
68 

83 
72 

89 
64 

95 
71 

96 
72 

93 
72 

85 
70 

84 
68 

80 
50 

80 
56 

84 
58 

88 

61 

94 
62 

92 
63 

87 
63 

82 
65 

84 
61 

87 
63 

87 
64 

85 
63 

87 
64 

66 
64 

86 
63 

88 
63 

64 
51 

86 

51 

87 
64 

85 
61 

87.7 
64.1 

SHERIDAN  TOWER 

#      (t      # 

MAX 
MIN 

91 
71 

93 
73 

95 

73 

65 
69 

85 
66 

89 
62 

96 
70 

96 
71 

95 
69 

87 
66 

78 
60 

78 
50 

80 
51 

85 

52 

88 
59 

87 
64 

87 
60 

85 
65 

85 

68 

66 
63 

86 
65 

84 

67 

65 
62 

86 
65 

88 

64 

86 
66 

86 
66 

86 
53 

90 
53 

91 

57 

85 
61 

87.2 
63,3 

EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

91 
75 

90 
76 

95 

74 

95 
75 

88 

66 

89 
60 

97 

68 

97 
75 

94 
72 

94 
69 

80 

60 

80 
50 

84 
50 

88 

51 

90 
60 

90 
62 

88 
61 

87 
67 

68 
68 

69 
64 

90 
62 

64 

62 

86 
70 

86 
65 

87 
67 

89 

91 
50 

90 
52 

93 
56 

89 
63 

89.5 
63.8 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

93 
70 

88 

75 

87 
72 

95 
67 

79 
69 

86 
62 

86 
68 

95 

70 

95 
7* 

95 
70 

82 
60 

77 
54 

79 
52 

81 
53 

85 

55 

90 
63 

88 
61 

86 
62 

87 
65 

86 
63 

67 
61 

68 
62 

87 
60 

87 
63 

87 
66 

87 
67 

87 
66 

82 
52 

87 
51 

86 
53 

89 
58 

87,0 
62,7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    100    - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST 


CABOT  *  Sw 
CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTT6A3T 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

*      «      • 
SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  10A 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 
ft      »      ft 

SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MASNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  6 

PRESCOTT 

SPARkMAN  3  WSW 

WARREN 

•      «      « 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

OERMOTT  3  NE 

DUMAS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MUX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


91   S8 
72   73 


91   86 
73   70 


91   85 
75   75 


9*   87 

6B   72 


89   86 
71   73 


90   8* 
74   75 


9".   89 
72   75 


88   87 
75   74 


89   91 
76   70 


92   85 

76   72 


92   95 
73   73 


93   95 

70   72 


67   70   66 


97   90 
71   74 


98   95 
76   79 


85   84 
69   64 


87   86 
68   61 


88   86 
70   65 


66   87 
70   65 


82   85 
68   60 


65   85 
67   61 


86   85 
68   63 


83   86 
70   64 


87   87 
70   65 


83   85 
69   65 


83   86 
69   64 


85   86 
70   63 


88   91 
72   71 


91 

66 


89   95 
77   78 


MAX 
MIN 

94 
72 

94 

75 

95 
72 

93 

74 

89 
70 

88 
68 

MAX 
MIN 

94 
76 

95 
74 

96 

73 

95 

73 

91 

70 

90 
71 

MAX 
MIN 

91 
76 

95 
78 

95 
76 

95 

74 

94 
72 

95 
74 

MAX 
MIN 

93 
74 

95 
76 

96 
74 

93 

75 

91 
71 

89 
70 

MAX 
MIN 

93 
72 

96 
73 

98 
71 

95 
71 

91 
68 

95 

69 

MAX 
MIN 

95 

74 

94 

75 

94 
73 

98 
72 

93 

70 

93 
69 

MAX 

MIN 

91 
73 

95 

76 

97 
72 

90 

73 

91 
72 

91 
69 

MAX 
MIN 

89 

70 

94 
76 

95 
70 

94 
71 

90 

70 

89 
69 

MAX 
MIN 

94 
72 

93 
75 

92 
73 

96 
73 

87 
71 

91 
67 

76   78   74 


92   90   94 
75   77   73 


93   89   95 
75   77   75 


99   93   93 
67   66   69 


96   96 
70   71 


93   93 
67   74 


96   96 
71   77 


93   94   92 
70   75   74 


86   93 
68   68 


93   92 
69   71 


92 
75 


95 
76 


93   91 
67   76 


97   95 
73   71 


96   96   98 
67   68   68 


93 

98 

98 

72 

74 

77 

96 

99 

98 

71 

72 

73 

94 

98 

98 

73 

76 

77 

92   96 
68   72 


96   95 
69   69 


93   98   99 
68   66   67 


97 
70 


II   12 


96   96   95 
72   71   71 


99   98   96 
73   74   74 


95   97   96 
74   74   74 


98   96   95 
71   73   74 


99 
72 


93   92   89 
74   71   71 


92   89   89 
73   70   62 


90   91   90 
71   70   65 


99   99   97 
73   73   74 


69   69   69 

89   96   96 
71   71   74 


97   96   97 
71   74   75 


70   75   74 


80   78 
59   51 


78   79 
62   55 


79   81 
60   51 


82   77 
59   52 


7B   78 
61   51 


81   80 

60   54 


81   82 
62   55 


78   79 
64   54 


81   76 
63   53 


80   77 
59   53 


80   80 
60   51 


91   83 
73   64 


96   82 

70   60 


96   80 
73   63 


93   80 
70   62 


99   82 
68   61 


97   82 
72   65 


99   82 
68   63 


84   81 
68   60 


85   83 
69   61 


79   84 
68   58 


91   82   80 


82  83 

52  53 

80  84 
54  57 

83  85 
51  54 

78  80 

54  49 

78  81 
51  S3 

81  84 
50  52 

82  82 

55  55 

81  84 

54  56 

77  79 

55  55 

79  84 

53  57 

81  82 

49  51 


83   86 
50   52 


90   79 
70   62 


87   88   92 

46   48   55 


79   81 

50   50 


81   83   88 

47   48   53 


82 
54 


84   87 
49   53 


61   59   64 


86   88 
64   72 


84   87 
64   68 


60 

83 
59 


89   86 
64   66 


66   64   70 


85   85 
66   67 


90 
65 


92   95 
57   60 


61 

ee 

58 

88 

57 

85 


65 

88   69   85 

63  64   70 

88   86   82 

64  63   70 


89  91 
63!  65 


83   87 
52   61 


65   86 
62   64 


69   92 

50   66 


67   88 
54   62 


68   89 
51   61 


87   89 
50   53 


86   86 
55   62 


85   87 
49   59 


83   87 
53   55 


86   90   90 

57   57   66 


S3   66 
52   51 


84   88   90 
54   56   63 


88   87   86 
63   65   67 


87   83 
65   70 


64   63   70 


86   64 
59   67 


64   64   67 


88   89   86 
67   66   70 


88   86 
61   63 


90   68   84 


84   84 
65   62 


85   85 
65   62 


68   66   87 
66   64   63 


62   84   86 
64   60   64 


86   87 
67   64 


66   88 
69   67 


65   86 
68   67 


85   84   86 
69   67   67 


85 
63 


84   83 
67   64 


68   89 
66   65 


90   92 
63   60 


65   88 
65   65 


85   89 
63   61 


89   69 
60   60 


85   86 
68   67 


67   92 
66   66 


69   93 
65   63 


91   93 
69   68 


23   24   25 


84   88 
65   65 


86   68 
66   65 


89   89 
70   65 


88   90 
68   66 


86   90 
63   63 


65   90 
68   65 


88   67 
66   67 


86   89 
66   62 


85   90 
70   66 


68   92   92 
71   68   67 


86   89   88 
68   67   64 


84   86 
66   66 


85   86 
60   65 


64   87 
64   62 


87   87 
62   69 


86   86 
60   62 


64   85 
60   64 


89   89 
61   64 


89   67 
64   64 


66   88 
63   67 


85   86 
63   65 


86   85 
66   66 


87   64 
71   66 


84   65 
69   68 


66   84 
62   66 


68   87 
63   63 


65   66   69   70   69   66 


87   88 
66   65 


65   87 
64   61 


92   65 
65   65 


66   66 
64   61 


92   83 
62   60 


91   64 
65   67 


84   86 
67   66 


84   90 
67   63 


90 

66 

85  85  82 

69  69  68 

67  86  85 

69  69  68 

85  86  84 

71  72  65 

87  68  86 

67  69  66 


89   87   86 
66   66   67 


90   90   89 
63   65   64 


86   90 
63 


91   88 
66   66 


90   65 
64   63 


62   63   64 


!  66 


69   69   66 


88   87 
70   64 


90   86 
66   65 


84   89 
70   66 


66   88 
70   65 


82   87 
66   65 


90   62 
65   61 


84   88 
71   65 


85   86 
68   62 


89   86 
62   65 


89   88   92 

70   69   65 


88   88   90 
68   67   66 


69   66   66 


90   84 
67   63 


91   86 
69   68 


69   69   66 
66   69   68 


84   82 
63   62 


68   68   66 


64   64   60 

91   86   68 
66   69   67 


86   83   80 
70   73   67 


85   65   83 
68   64   62 


89   87 
69   69 


87   90 
50   59 


86   88   88 
50   51   55 


68   66 
56   63 


88   87 
55   60 


85   87 
49   51 


85   87 
50   57 


90   89 
51   56 


87   88 
54   56 


86   90 
56   61 


66   68 
55   60 


85   87 
57   62 


86   88 
53   65 


87 
59 


88   94 
58   55 


90   95 
52   51 


85   87 
55   55 


87   93 
48   49 


88   90 
50   50 


85   87 
62   59 


86   92 
60   57 


89   93 
55   61 


89   96 
62   61 


87   90 
54   55 


87   90 
58   59 


89   93 
59   61 


90   94 
55   56 


89   93 
53   57 


83   86 

58   59 


90   95 
56   59 


84   89 
56   56 


95 
64 


92 

63 


93   86 
59   66 


95   93 
60   63 


95   90 
59   63 


97 
60 


54   55   53   66 

89   92   95   84 
56   56   58   64 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
AUGUST 

1967 

Station 

Day  Of  Month 

9 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  ,  16   17 

18 

„ 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 
> 

< 

EUDORA 

MAX 
MIN 

92 

74 

91 

77 

94 
73 

93 
72 

92 

74 

92 
72 

98 
68 

96 

76 

97 
75 

97 

73 

80 
64 

81 
55 

84 
59 

87   90 
58   67 

90  89 
69   66 

88 
68 

87 
69 

87 

67 

88 
68 

87 

69 

87 
68 

90 
67 

88 

66 

89 

68 

86 
67 

85 
63 

86 

59 

90 
58 

89 
67 

89.4 
67.6 

MONT  I  CELLO 

MAX 
MIN 

95 

72 

92 
75 

95 
74 

88 
72 

90 
72 

92 

70 

96 

64 

95 
75 

96 
75 

92 
71 

81 
62 

81 
55 

84 
55 

86   87 
54   55 

88  90 
64   62 

88 
63 

68 
68 

88 
66 

89 
66 

65 
68 

88 
66 

90 
69 

88 
69 

90 
70 

87 

90 

94 

86 

89.3 

66.6 

PINE  BLJFF 

MAX 
MIN 

95 

75 

91 
79 

95 

76 

91 
72 

97 
72 

90 
66 

97 
73 

98 

76 

94 

75 

92 
69 

82 
65 

82 

56 

82 
55 

95   95 
56   61 

92  89 
66   65 

90 
69 

87 
69 

89 
69 

87 
68 

65 
72 

88 

65 

69 
68 

86 
72 

88 

71 

87 
69 

87 
56 

89 
66 

90 
61 

90 
64 

90.0 
67,6 

PINE  BLJFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 

76 

90 
77 

95 
76 

84 
73 

87 
71 

88 

66 

97 
72 

95 
75 

95 

74 

80 
68 

78 
62 

78 
57 

80 

55 

85   88 
56   64 

89  86 
67   64 

85 
72 

87 
70 

88 

69 

87 
68 

85 

70 

86 
65 

67 
69 

85 
70 

85 
69 

82 

61 

85 
54 

90 
56 

91 
60 

73 
60 

86.5 
66,6 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

89 

74 

87 
76 

90 
73 

86 
73 

88 

74 

85 
69 

93 
71 

92 
75 

94 
74 

86 
68 

78 
63 

80 
56 

82 
58 

80   85 
58   66 

85  86 
67   66 

81 
69 

85 
69 

86 
68 

86 
67 

83 
70 

84 
67 

88 
68 

85 
68 

81 
70 

78 
66 

85 
62 

es 
60 

91 
59 

69 

85,6 
67,5 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

92 

74 

89 
76 

88 
73 

93 

70 

86 
71 

87 
63 

89 
65 

95 
65 

95 
74 

95 

74 

77 
62 

78 
55 

78 
52 

81   85 
55   60 

89  89 
64   62 

87 
67 

88 
64 

89 
64 

85 

67 

88 

68 

88 

65 

88 
65 

89 
67 

89 
68 

84 
63 

85 
53 

87 
52 

87 
53 

93 
55 

87,5 
64.1 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 
MIN 

93 

75 

90 
76 

95 
74 

89 
71 

88 
69 

89 
62 

95 
69 

95 

75 

95 
74 

91 
69 

78 
63 

78 
51 

81 
51 

87 
50 

88 
59 

88  87 
61   59 

85 
68 

88 
69 

90 
64 

90 

61 

86 
66 

87 
63 

88 

64 

86 
68 

86 
68 

85 
69 

87 

50 

91 
50 

94 
55 

85 
64 

88.2 
64.1 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


August  was  extremely  cool  in  Arkansas,  especially 
in  the  northeastern  two-thirds. 

It  was  one  of  the  coolest  on  record  in  Little  Rock, 
averaging  75.5°  or  5.8°  below  normal.  August 
1915  averaged  0.2°  cooler. 

Record  low  temperatures  (both  maximum  and 
minimum)  were  established  on  several  different 
days  in  all  areas,  especially  during  the  last 
3  weeks. 


Fort    Smith    averaged 
Texarkana  3.6°  below. 


5.6°    below   normal   and 


Much  of  the  State  received  only  40  to  60  percent 
of  its  normal  rainfall  during  the  month,  with  a 
few  areas  receiving  near  normal  amounts.  The 
driest  areas  were  extreme  southeast,  extreme 
northwest,  and  southwest. 


Clifton  W.  Green 

Acting  Meteorologist  in  Charge 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas    72202 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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I 

:vj 

\P< 

Dh 

A'J 

L'lL 

>JM 

AJ 

ND 

V 

vir 

ID 

ARKANSAS 
AUGUST     1967 

Day  Ot  Month 

~i  „  a 

H   < 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL       02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 
10 
92 
72 

.20 
10 
89 
72 

.21 

5 

96 

72 

.17 
15 
93 

73 

.25 
17 
96 
67 

.26 

8 

95 

67 

.15 
10 

86 
68 

.19 
11 
97 
69 

.18 
11 
92 
75 

.13 

10 
86 
66 

.29 
35 

87 
62 

.25 

31 
82 
55 

.24 
23 
85 
55 

.22 
8 

89 
58 

.22 
12 
90 
58 

.19 

8 

89 

61 

.22 

15 
91 

64 

.23 
U 
92 

60 

.08 

4 

90 

64 

.17 

10 
91 

60 

.17 

10 
96 
60 

.18 

0 

99 

64 

.17 
10 
96 
67 

.12 
0 

90 
66 

.23 

0 
99 
65 

.16 
10 

97 
65 

.23 
10 
98 
62 

.25 
10 
97 
55 

.24 
10 
95 
55 

.22 

5 

98 

57 

.18 
23 

91 
60 

4.16 
355 

92.4 
63.7 

•    •    • 

WEST  CENTRAL        0* 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.27 
2* 

.11 
18 

.23 
15 

.25 
15 

.03 
12 

.20 
31 

.14 
26 

.25 
13 

.26 
15 

28 

.24 
33 

.22 
22 

.23 
23 

.25 
15 

.20 
24 

.20 
20 

.20 
31 

.20 
27 

.12 

32 

.16 
17 

.18 
33 

.19 
19 

.07 
15 

.18 
21 

.23 
21 

.20 
23 

.18 
19 

.24 
21 

.25 
15 

.18 
19 

.16 
33 

6.01B 
680 

RU5SELLVILLE  4  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.17 
10 
99 
75 

.14 

7 
100 
77 

.18 
10 
97 

75 

.15 
11 

97 
73 

.16 
16 
93 

70 

.14 
18 
90 
68 

.13 

6 

99 

73 

.19 
10 
90 
68 

.19 
18 

98 

74 

.25 

9 
95 
74 

.24 

ft 

91 

66 

.28 
39 
91 
66 

.12 
27 
90 
55 

.23 
24 
90 
57 

.11 
33 

92 
58 

.20 
29 
92 
64 

.21 
22 
95 
64 

.14 
19 
92 

67 

.06 
14 
89 
64 

.24 

13 
89 
67 

.15 
25 
96 
66 

.20 
3 

93 
69 

.14 
30 
91 
64 

.14 

ft 

89 

65 

.11 
39 
91 
64 

.06 

1 

91 

64 

.24 
12 
92 

66 

.21 
30 
92 
54 

.15 
27 
93 
55 

.19 
10 
93 
66 

.19 
11 
88 
65 

5.31 
523 

92.8 
66.2 

»    »    • 
CENTRAL             05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

WIND 

.28 
19 

.20 
16 

.14 
19 

.21 

21 

.07 

7 

.16 

IT 

.09 
11 

.23 
21 

.31 
21 

36 

.28 
29 

.25 

41 

.25 
3S 

.20 
21 

.19 

17 

.16 
16 

.18 

20 

.20 
17 

.14 
31 

.18 

24 

.13 
15 

.19 
16 

.14 
13 

.18 
25 

.20 
22 

.16 
18 

.14 

15 

.21 
30 

.22 
19 

.20 
18 

.09 
27 

5.77B 
697 

•    •    ft 
EAST  CENTRAL        06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 
72 
98 
76 

.12 
53 

87 
77 

.12 
62 

89 
76 

.28 
82 

100 
74 

.08 
30 
86 
73 

.24 
23 
98 
69 

.22 
29 

99 

69 

.25 
55 

102 
74 

.27 
66 

102 
76 

.19 
48 
97 
75 

.13 
53 

84 
65 

.27 

69 
85 
56 

.25 
53 

87 
57 

.23 

15 
91 
58 

.22 
13 
95 
63 

.26 
34 
92 
67 

.20 
21 
90 
68 

.19 
32 
93 
68 

.14 
58 
90 
Tl 

.21 
30 
96 
71 

.23 
26 
99 
71 

.23 
15 
99 
71 

.19 
26 
90 
67 

.19 
34 
91 
66 

.23 

34 
94 

70 

.12 
26 
91 
72 

.20 
38 

92 

70 

.23 

32 
93 
62 

.25 
17 

93 
63 

.22 
17 
96 
63 

.21 
53 

94 
65 

6.43 
1218 
93.3 

68.5 

*    ft    11 
SOUTHWEST           07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.28 
63 

.08 
29 

.28 
44 

.22 
33 

.20 
69 

.11 
44 

.16 
21 

.29 
46 

.26 

60 

.22 
55 

.19 
83 

.28 
108 

.22 

85 

.14 
36 

.21 

18 

.22 

4 

.17 

18 

.ie 

14 

.11 
61 

.13 
43 

.02 
15 

.28 
22 

.09 
18 

.24 

102 

.21 
82 

.16 
45 

.16 
55 

.19 

108 

.18 
56 

.22 

37 

.16 

58 

5.86 
1532 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.28 
17 

100 
70 

.12 
12 

90 
73 

.28 
18 

100 
73 

.22 
17 

101 
72 

.11 
12 

100 
74 

.16 

9 

93 

74 

.18 
13 
97 
72 

.30 
20 

102 
74 

.22 
21 

100 
73 

.28 
29 

100 
74 

.17 
19 
84 
68 

.19 
16 
88 

58 

.20 
18 
89 
58 

.18 
12 
89 
57 

.17 

9 

92 

62 

.14 

9 

88 

64 

.18 
13 
90 
65 

.IE 
12 

9C 
6E 

.15 
19 

86 
69 

.14 

8 

92 

69 

.11 

10 
89 
68 

.11 

e 

90 
67 

.06 
4 

80 
66 

.18 
18 
92 
65 

.12 

10 
86 
67 

.12 
10 
85 
71 

.13 
6 
90 
71 

.23 

16 
95 

1  « 

.21 
13 

94 
60 

.16 
12 
93 

60 

.20 
19 
94 
61 

5.48 

429 

92.2 

67.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


«_» 

g 

1 

OBSERVATION 

6 

Z 

u 

W 

ITME  and 

STATION 

Z 

0 

COUNTY 

O 
< 

| 

| 

5 

I 

TABLES 

OBSERVER 

y  i 

3 

o 

3 

1 

1 

a. 

5 

s 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

33  04 

94  12 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

006* 

03 

LAWRENCE 

35  54 

91  03 

25« 

5S 

TA 

: 

RUBY  B.  OWENS 

ALUM  FORK 

0130 

05 

SALINE 

1 

34  48 

92  52 

76{ 

5P 

5P 

: 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

ALY 

0136 

04 

YELL 

3 

93  29 

85* 

7* 

: 

REBA  Y.  SWAIM 

AMITY  3  NE 

0130 

CLARK 

3 

34  17 

7A 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 

oi7a 

07 

PIKE 

5 

34  02 

93  25 

26' 

BA 

: 

OWEN  B.  HENORIX 

APLIN  1  W 

0188 

PERRY 

1 

34  58 

93  00 

6P 

ARKADELPHIA 

0220 

08 

3 

34  07 

93  03 

20i 

7A 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

0  2  34 

DESHA 

2 

33  37 

91  12 

14« 

7A 

CLARENCE  L. WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34  02 

91  21 

176 

SS 

SS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

34  19 

93  5B 

96C 

7A 

PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUSTA 

0326 

06 

WOODRUFF 

35  IS 

91  22 

21E 

6A 

: 

TOMMIE  D.  PEEBLES 

BALD  KNOB  5  N 

0355 

0  3 

WHITE 

35  23 

91  34 

58C 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

35  49 

91  47 

571 

5P 

SP 

: 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

0463 

0  3 

INDEPENDENCE 

35  45 

91  3B 

271 

5P 

7A 

:  h 

DONNIE  BRYANT 

BEEBE 

0530 

03 

WHITE 

35  04 

91  53 

2SC 

: 

D.  C.  HENRY 

BEECH  GROVE 

0534 

0  3 

GREENE 

36  11 

90  38 

298 

Be 

B*  B.  HAMMOND 

BEEOEVILLE 

0536 

03 

JACKSON 

35  26 

91  06 

221 

6P 

6P 

P.  M.  6RECKENRIDGE 

BENTON 

0582 

OS 

SALINE 

6 

34  33 

92  37 

285 

5P 

6A 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONVILLE  5  WSW 

0586 

01 

BENTON 

1 

36  21 

94  17 

1264 

5P 

7A 

CENTERTON  STATE  HTCHRY 

BERRYVILLE  ft  NW 

0616 

01 

CARROLL 

36  24 

93  37 

116C 

7* 

: 

EDWIN  L*  CHAMPLIN 

BIG  FORK 

POLK 

34  29 

93  5B 

hoc 

7A 

ANNA  M.  LILES 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34  18 

93  09 

500 

7A 

MRS.  LOUISE  H.  YATES 

BLACK  ROCK 

03 

LAWRENCE 

36  07 

91  06 

259 

7A 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0764 

05 

GARLAND 

': 

34  36 

93  11 

426 

8* 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

YELL 

35  06 

93  39 

BA 

8A 

BA 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

0  B  00 

OS 

NEVADA 

3 

33  41 

93  09 

R.  P.  PLYLER 

6LYTHEVILLE 

0606 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35  55 

89  54 

252 

5P 

J.  HAROLD  HAMBY 

BONNER DALE 

0B20 

05 

HOT  SPRING 

3 

34  23 

93  23 

1000 

7A 

0.  E.  KETCHUH 

600NEVILLE  6  NW 

0625 

04 

LOGAN 

35  12 

93  59 

600 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  7  NE 

0826 

LOGAN 

35  13 

93  50 

730 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEV1LLE  6  NNE 

0827 

04 

LOGAN 

35  13 

93  54 

610 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE 

04 

LOGAN 

93  55 

311 

7A 

c 

CLEO  E.  YANDELL 

BOTKINBURG  2  S 

0842 

02 

VAN  BUREN 

35  39 

92  26 

1200 

c 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGHTON 

084  8 

08 

NEVADA 

93  20 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BRANCH  4  NW 

0  B  8  7 

04 

FRANKLIN 

33  21 

470 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

IB  88 

FRANKLIN 

35  16 

93  59 

500 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRINKLEY 

MONROE 

34  33 

91  12 

205 

7A 

7A 

C  H 

RICHARD  K.  WIES 

BUFFALO  TOWER 

1010 

01 

NEWTON 

35  52 

93  30 

2578 

7A 

WILLIAM  R.  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

02 

BAXTER 

36  22 

92  34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDETTE 

1092 

MISSISSIPPI 

B9  57 

6P 

G.  A.  HALE 

CABOT  4  SW 

1102 

06 

PULASKI 

34  57 

92  04 

289 

6P 

6F 

8.  M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1132 

0  2 

I2ARD 

36  07 

92  08 

400 

7A 

AUSTIN  0.  HARRIS 

CAMDEN  1 

1  152 

08 

OUACHITA 

33  36 

92  49 

116 

5P 

7A 

C  H 

MIXON  M.  BAILEY 

CARLISLE  1  SW 

1224 

06 

LONOKE 

34  47 

91  45 

235 

8A 

JOHN  L.  TAIT 

CARPENTER  DAM 

1236 

05 

GARLAND 

34  27 

93  01 

405 

7A 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

1442 

MONROE 

34  41 

91  IB 

172 

5P 

7A 

JOE  V.  HAVENER 

CLARKSV1LLE 

1455 

JOHNSON 

35  28 

93  28 

436 

6P 

DR.  IRVING  T.  BEACH 

CLARKSVJLLE  6  NNE 

1457 

04 

JOHNSON 

35  32 

93  25 

840 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1492 

0  2 

VAN  BUREN 

35  35 

92  28 

510 

7A 

EARL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1574 

01 

MADISON 

35  48 

93  48 

1400 

c 

OTTO  DAVIS 

COMPTON 

15B2 

01 

NEWTON 

36  05 

93  18 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

35  05 

92  28 

316 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

03 

CLAY 

36  24 

90  35 

293 

7A 

C  H 

WINFRED  0.  POLK 

COVE 

POLK 

34  26 

94  25 

1050 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  7  S 

ASHLEY 

33  02 

91  56 

175 

5P 

5P 

U  5  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

17^0 

05 

PULASKI 

34  42 

92  27 

350 

7A 

WALTER  C.  T1MMING 

DAISY  1  E 

1814 

07 

PIKE 

34  15 

93  43 

650 

7A 

: 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1829 

05 

FAULKNER 

33  22 

92  25 

705 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

35  03 

93  24 

370 

7A 

JOSEPH  A.  MOUDY.  JR. 

DANVILLE  SCS 

18  3  5 

04 

YELL 

35  04 

93  24 

370 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

0* 

YELL 

35  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

JACK  E.  BURKS 

DE  QUEEN 

1948 

SEVIER 

34  02 

94  21 

420 

5P 

0.  TUCKER  VASSER 

DERMOTT  3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

91  23 

143 

6P 

7* 

RAOIO  STATION  KVSA 

OES  ARC 

1968 

06 

PRAIRIE 

91  30 

204 

7A 

C.  J.  RISTER 

DEVILS  KNOB 

1082 

JOHNSON 

35  43 

93  24 

2350 

5P 

7A 

MRS.  GLORIA  M.  V1CKERS 

OIERKS 

20  15 

HOWARD 

34  07 

94  02 

422 

5P 

7A 

THOMAS  F.  HINSLEY 

OUMAS 

2  1<ie 

09 

DESHA 

2 

33  53 

91  29 

162 

6P 

7A 

:  h 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300 

08 

UNION 

3 

33  13 

92  48 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33  07 

91  16 

135 

5P 

5P 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

01 

CARROLL 

36  24 

93  44 

1465 

7A 

:  h 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE  1  NE 

0  2 

SHARP 

36  05 

91  37 

490 

SS 

7A 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

01 

WASHINGTON 

36  00 

94  10 

1251 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

WASHINGTON 

36  06 

1270 

SP 

: 

FORDYCE 

08 

DALLAS 

33  49 

92  25 

264 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

07 

LITTLE  RIVER 

94  2ft 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

:504 

ST  FRANCIS 

35  01 

90  47 

261 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

2574 

SEBASTIAN 

1 

35  20 

94  22 

447 

MID 

M  I  C 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

257B 

04 

CRAWFORD 

1 

35  39 

94  09 

793 

5P 

7A 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

2670 

07 

HEMPSTEAD 

4 

33  37 

93  48 

260 

8A 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2  7  60 

01 

WHITE 

35  08 

91  27 

200 

7A 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

2794 

SEARCY 

35  59 

92  43 

5P 

7A 

MRS  IDA  A  KILLION 

GILLHAM  DAM 

2B10 

07 

SEVIER 

34  07 

94  14 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GLENWOOD 

2842 

07 

PIKE 

3 

34  20 

93  32 

547 

E.  J.  THORNTON 

GRAVELLY  4  E 

2922 

04 

YELL 

34  53 

93  38 

451 

7A 

GEORGE  W.  ODGEN 

GRAVETTE 

2930 

01 

BENTON 

1 

36  24 

94  26 

1250 

SS 

SS 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  ft  ESE 

2  9  46 

01 

CARROLL 

36  18 

93  22 

1300 

7A 

RALPH  L.  BANTA 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35  14 

92  23 

360 

7P 

7A 

H 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBASTIAN 

1 

35  13 

94  15 

51B 

7A 

OOROTHY  M,  BEEN 

GREERS  FERRY  OAM 

297B 

CLEBURNE 

7 

35  31 

92  00 

527 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GURDON 

3074 

3 

33  55 

93  09 

210 

7A 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

JOB  8 

09 

ASHLEY 

3 

33  14 

91  48 

6P 

ALLEN  J.  LINDER 

HARDY 

3132 

02 

SHARP 

36  19 

91  29 

362 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON 

3164 

01 

BOONE 

36  14 

1150 

6P 

7A 

BEA  GRAY  BEENE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3165 

01 

BOONE 

7 

36  16 

1370 

MID 

Min 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HECTOR 

3  2  35 

POPE 

35  28 

92  56 

555 

MRS.  ETTA  G.  LAUNIUS 

HELENA  5  NW 

3242 

06 

PHILLIPS 

2 

90  40 

220 

7A 

DURWOOD  E.  JOHNSTON,  JpJ 

HOPE  3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33  43 

93  33 

375 

B/i 

8A 

an 

UN IV  OF  ARK  SW  BR  EXP  STA 

HOPPER 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34  22 

9}  41 

700 

7a 

AVADELLE  WHISENHUNT 

HORATIO 

3442 

SEVIER 

33  56 

94  22 

337 

7A 

ELIZABETH  w.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

GARLAND 

34  31 

93  03 

680 

SP 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

3540 

MADISON 

36  05 

93  44 

1453 

7fl 

MAY  PEARL  MARKLEY 

HUTTIG  DAM 

UNION 

33  02 

92  05 

60 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

300 

W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 

360O 

01 

NEWTON 

36  01 

93  11 

857 

7  A 

JAMES  S.  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

93  04 

7A 

LUPA  B.  SYKES 

J0NES60RO 

?7  34 

CRAIGHEAD 

35  50 

90  42 

345 

SS 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 

KEISER 

582  1 

03 

MISSISSIPPI 

2 

33  41 

90  05 

232 

?« 

7A 

MAXSIE  TAYLOR 

-f+ 

U 

1 
< 

i 

OBSERVATION 

d 

Z 

| 

z 

U 

u 

TIME  AND 

STATION 

0 

5 

COUNTY 

O 
< 

0 

1 

3 

z 

o 

TABLES 

OBSERVER 

1 

a 

D 

i 

y  i 

KEO 

3662 

06 

LONOKE 

1 

3*  36 

92  00 

230 

7C 

R.  A.  WALLER 

KINGSLAND  3  SSE 

3904 

OB 

CLEVELAND 

3 

33  50 

92  16 

214 

: 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

3 

33  49 

230 

7J 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

401Q 

05 

PULASKI 

1 

34  51 

92  28 

305 

MIC 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

4060 

07 

PIKE 

3 

34  19 

93  51 

796 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4106 

BOONE 

36  25 

92  55 

810 

ssl  It 

ETHEL  PUMPHREY 

LEOLA 

4134 

05 

GRANT 

34  10 

92  35 

261 

ss 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

4248 

05 

PULASKI 

1 

34  44 

92  14 

257 

Mir 

Mil 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

4250 

05 

PULASKI 

34  46 

92  19 

512 

MIC 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON  2  NNE 

4366 

01 

NEWTON 

35  48 

93  04 

2000 

7A 

MRS  MARGARET  L.  DANIEL 

MADISON 

452B 

06 

ST  FRANCIS 

35  00 

90  43 

215 

7J 

JAMES  C.  HODGES 

MAGNOLIA  3  N 

4548 

OS 

COLUMBIA 

33  19 

93  1ft 

315 

7A 

EArlE  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA  NO  2 

*5  50 

08 

COLUMBIA 

33  16 

93  14 

294 

: 

ARKANSAS  P  +  L  CO. 

MALVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

34  23 

92  49 

311 

5P 

5F 

RAOIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

36  29 

91  32 

690 

SS 

JOHN  H.  MCKEE 

"6  38 

06 

LEE 

90  46 

234 

5P 

:  h 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MARKED  TREE 

4654 

POINSETT 

! 

35  32 

90  25 

229 

SS 

RADIO  STATION  KPCA 

MARSHALL 

4666 

02 

SEARCY 

35  54 

92  36 

1050 

SS 

MINNIE  HORTON 

MAUMEE 

02 

SEARCY 

1 

36  03 

92  39 

749 

c 

WHIT  DAVENPORT 

MELBOURNE  5  WNW 

474^, 

02 

IZARD 

7 

36  05 

91  59 

600 

7A 

MRS.  JUANITA  COOPER 

HENA 

4756 

04 

POLK 

3 

34  35 

94  15 

1207 

6P 

7A 

C  H 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

4-839 

LITTLE  RIVER 

33  41 

93  58 

316 

c 

U  S  ENGINEERS 

MONTICELLO 

4900 

09 

DREW 

< 

33  38 

91  47 

273 

5P 

5F 

RAOIO  STATION  KHBM 

MONTROSE 

ASHLEY 

3 

33  19 

91  29 

128 

c 

ARK  ROWER  AND  LIGHT  CO 

MOR06AY  LOCK  NO  8 

■"-8 

CALHOUN 

3 

33  19 

92  27 

85 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HORRILTON 

4038 

05 

CONWAY 

1 

35  08 

92  44 

280 

5P 

7A 

PERRY  0.  MALLETT 

MOUNT  IDA 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34  33 

93  36 

663 

C  H 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36  20 

92  23 

BOO 

7A 

7A 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

3038 

0  2 

BAXTER 

7 

36  20 

92  23 

BOO 

BA 

BA 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35  52 

92  06 

76B 

5P 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

FRANKLIN 

1 

35  34 

94  01 

500 

7A 

HENRY  G.  ARVIN 

NARROWS  DAM 

5110 

PIKE 

3 

34  09 

93  43 

425 

6A 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

51  12 

HOWARD 

34  00 

93  56 

550 

7A 

7fl 

: 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

51  58 

07 

HOWARD 

3 

34  07 

93  52 

550 

EDNA  J.  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

35  38 

9ft  23 

673 

7A 

MRS.  NONA  L.  HAILEY 

NEWHOPE  ?  E 

5174 

07 

PIKE 

34  14 

93  50 

850 

7A 

ELSIE  F.  WAPD 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

35  36 

91  17 

225 

6P 

7A 

LEVI  W.  TIMS 

NIMROD  DAM 

5  2  00 

05 

PERRY 

] 

34  57 

93  10 

480 

8A 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36  15 

92  15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL  3  H 

8154 

01 

WASHINGTON 

1 

35  48 

94  24 

1500 

7A 

MRS.  CLARA  W.  HURST 

OOEN  2  W 

5358 

MONTGOMERY 

3 

34  38 

93  4B 

BOO 

U  S  FOREST  SERVICE 

OKAY 

5376 

07 

33  46 

93  55 

300 

SP 

5P 

J,  T.  HARGIS 

OSCEOLA 

MISSISSIPPI 

2 

35  43 

89  59 

245 

ALLEN  HARMON 

OWENSVILLE 

5498 

OS 

SALINE 

3 

34  37 

92  49 

500 

BA 

MRS.  GUY  E.  COOK 

OZARK 

5508 

1 

35  29 

93  50 

396 

6P 

7A 

BURNS  WAKEFIELO 

OZONE 

5514 

JOHNSON 

1 

35  38 

93  27 

1900 

7A 

VIRGIL  D.  MELSON 

PARAGOULD  radio  kdrs 

5562 

GREENE 

3 

36  03 

90  29 

276 

RADIO  STATION  KDRS 

PARIS 

5576 

04 

1 

35  16 

93  43 

410 

6P 

6P 

VICTOR  SCHNEIDER 

PARIS  4  WSW 

5577 

04 

LOGAN 

1 

35  16 

93  46 

775 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN  2  W 

5586 

0  6 

CROSS 

5 

35  16 

90  35 

222 

7A 

INACTIVE  10/1/63 

PARKS 

8591 

04 

SCOTT 

I 

34  46 

93  57 

66B 

7A 

BOMAR  K.  HANSARD 

PARTHENON 

5602 

01 

NEWTON 

7 

35  57 

93  15 

925 

c 

ETHEL  CARLTON 

PERRY 

5691 

Os 

PERRY 

1 

35  03 

92  48 

330 

Si 

7A 

A.  0.  HOLBROOK 

PINE  BLUFF 

5734 

JEFFERSON 

34  13 

92  01 

215 

6P 

6P 

c 

HARRY  W.  WHITE 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

5758 

09 

JEFFERSON 

1 

34  10 

91  56 

206 

MID 

Mir 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

PINE  RIOGE 

5760 

07 

MONTGOMERY 

34  35 

93  54 

640 

7A 

MRS.  WILLIE  GARRETT 

PINEY  grove 

5770 

OB 

CLARK 

34  10 

93  12 

375 

7A 

MRS.  NORMA  T.  JONES 

POCAHONTAS  1 

5  821 

03 

RANDOLPH 

36  16 

90  59 

330 

6P 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

5866 

00 

ASHLEY 

3 

33  14 

91  30 

122 

SP 

7A 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

5908 

OB 

NEVADA 

3 

33  48 

93  23 

318 

6P 

6P 

H 

JOHN  W.  TEETER.  JR. 

PRESCOTT  SCS 

5910 

OB 

NEVADA 

3 

33  48 

93  23 

318 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

5  9  70 

02 

MARION 

7 

36  IS 

92  51 

BOO 

c 

EULICE  MARKLE 

RATCLIFF  2  S 

60  0  8 

LOGAN 

1 

35  17 

93  53 

450 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF  5  NE 

6006 

04 

FRANKLIN 

1 

35  21 

93  ft9 

420 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF  5  NNW 

6007 

FRANKLIN 

1 

33  22 

93  55 

460 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF 

6  0O8 

LOGAN 

1 

35  18 

93  53 

463 

LULA  M.  WEEKS 

RAVANA 

60  16 

07 

MILLER 

33  04 

94  02 

c 

ruth  terry 

REMMEL  OAM 

6102 

05 

HOT  SPRING 

34  26 

92  54 

315 

7A 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

ROGERS 

6248 

01 

BENTON 

7 

36  20 

94  07 

1387 

SS 

SS 

H 

HOWARD  FOWLER 

ROHWER  2  NNE 

6283 

09 

DESHA 

1 

33  48 

91  16 

ISO 

7A 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELLVILLE  4  N 

6352 

04 

1 

33  20 

93  09 

360 

SP 

5P 

J.  H.  FONDREN 

SAINT  CHARLES 

6376 

0  6 

ARKANSAS 

7 

34  23 

91  08 

200 

BA 

8A 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

6380 

CLAY 

36  27 

90  06 

300 

GILLIS  R.  NEELEY 

SALEM 

6403 

02 

FULTON 

7 

36  23 

91  50 

ALGER  8.  POMEROY 

6506 

0  3 

WHITE 

35  15 

91  45 

5P 

7A 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

6566 

05 

GRANT 

3 

34  27 

92  21 

290 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

6586 

02 

VAN  BUREN 

35  39 

92  19 

533 

7A, 

REEOIS  ALLEN 

SI  LOAM  SPRINGS 

6624 

01 

BENTON 

1 

36  11 

94  33 

1150 

7P 

OR.  IRVIN  A.  WILLS 

SPARKMAN  3  WSW 

6768 

08 

CLARK. 

3 

33  54 

92  54 

152 

SS 

7A 

MATTIE  D.  M1ZELL 

STAMPS 

6804 

07 

LAFAYETTE 

4 

33  22 

93  29 

270 

SS 

7A 

HUBERT  A  BAKER 

STAR  CITY  4  ENE 

6823 

09 

LINCOLN 

3 

33  57 

91  47 

182 

SS 

SS 

BURNICE  FRIZ2ELL 

STORY 

6  8  90 

MONTGOMERY 

3 

34  42 

93  31 

650 

7A 

NORA  L.  MAYBERRY 

STUTTGART 

6018 

06 

ARKANSAS 

1 

34  29 

91  32 

214 

SS 

SALLYE  HAYES  BORCHERT 

STUTTGART  9  ESE 

6  0  20 

ARKANSAS 

1 

34  28 

91  25 

196 

7A 

7A 

7A 

UNTVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUBIACO 

6928 

LOGAN 

35  18 

500 

7A 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

OB 

COLUMBIA 

33  06 

93  27 

247 

7A 

IDELLE  0.  NORWOOD 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

7048 

07 

MILLER 

33  27 

94  00 

391 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALDRON 

7488 

04 

SCOTT 

34  54 

94  06 

675 

5P 

WILLIAM  0.  BIVENS 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

7530 

03 

LAWRENCE 

7 

36  08 

90  56 

272 

MIO 

MIC 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7582 

OB 

BRADLEY 

3 

33  36 

92  04 

206 

7A 

7A 

CHARLEY  L.  SHARP 

WEST  MEMPHIS 

7712 

06 

CRITTENDEN 

2 

35  08 

90  11 

220 

5P 

5P 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

WHEELING 

7744 

02 

FULTON 

36  19 

91  52 

680 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

'772 

04 

FRANKLIN 

35  41 

93  57 

2285 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WING 

7980 

0  4 

YELL 

1 

34  57 

93  26 

350 

MILES  B  TURNEP 

WYNNE 

8032 

06 

CROSS 

5 

35  14 

90  47 

260 

SS 

SS 

RADIO  STATION  KWYN 

YELLVILLE 

8084 

MARION 

7 

36  13 

92  41 

760 

SS 

CARL  WALKER 

DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS    2-MISSTSSIPPI    3-OUACHITA    4-RED    5-SAINT  FRANCIS    6-SALINE    7-WHITE 


REFERENCE   NOTES 

ARKANSAS 
AUGUST  1967 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS-   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  DF,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Toese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  *R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  m>5ans  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D,  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL   DATA  SERVICE 


ARKANSAS 

SEPTEMBER  1961; 

Volume  72         No.  ! 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


S  J 
<  5 


Max.  Mlh 


Precipitation 


S    a 


NORTHWEST  01 

BENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  I  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

DIVISION 


NORTHEAST  0 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

DIVISION 


WEST  CENTRAL        0* 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT//R 

MALVERN 


79. 4M 
78.0 
77.1 
78.6 
79. 4M 

77.2 
75.4 
78.8 
79.7 
78.6 

79.4 


79.5 
79.2 
79.0 
77.5 
76.4 

78.0 
77.1 
77.2 
77.9 
79.0 


80.1 
77.5 
76.7 
81.0 
81.7 

81. 9M 

79.2 

79.9 

78.4 

80.2 

79.2 
79.2 
78.7 


BO. 

BO. 


BO. 
BO. 


81.0 
80.9 
80.1 


80.2 
80.8 
79.7 
81.3 
80.3 


81. 


55.  7M 
57. 4M 
54.1 
56.4 
56. OM 

53.3 
55.5 
52.7 
55.9 
56.6 

56.7 


54.0 
54. 7M 
53.2 
56.3 
55.3 

56.6 
55.9 
55.3 

55.7 
54.4 


57.2 
59.4 
55.9 
55.6 
57.3 

56.  8M 

55.6 

60.1 

58.5 

58.5 

58.3 
58.6 
57.6 
59.1 
57.5 


55.  8M 
57.4 
59.0 
59.0 
57. 5M 

59.2 
55.5 

54. 6M 

58.5 

60.2 

57.3 
57.6 
56.6 
57.3 

57.  8M 


59.7 
57.0 
57.0 
58.6 
57.4 

60.5 
58.2 
59.3 
55.5 


67. 6M 
67. 7M 
65.6 
67.5 
67. 7M 

65.3 
65.5 
65.6 
67,8 
67.6 

68,1 

66.9 


66.8 
67. OM 
66.1 
66.9 
65.9 

67.3 


68.7 
68.5 
67.3 
68.3 
69.5 

70.4M 

67.5 

70.0 

68.5 

69.4 


68.2 
69.6 
68.1 


67. 3M 
69.7 
69.8 
69.7 
64. 8M 

70.1 
67.8 
67. 1M 
69.3 
70.3 


70.0 
68.9 


70.9 
69.8 
69.0 


3.9 
3.9 


3.5 
3.9 


3.1 
5.2 
3.7 

3.4 

5.1 

4.6 
4.9 


5.3 
5.6 


4.8 
4.6 


5.4 
5.3 


29 
34    29 


38     0 


30 

0 

31 

0 

27 

0 

2  8 

0 

45 

0 

28 

0 

34 

1 

46 

0 

31 

1 

« 

0 

21 

0 

32 

2 

39 

0 

-0 

1 

3.65 
4.81 
4.26 
2.40 
3.35 

4.36 
3.22 
3.73 
4.72 

3.04 

4.71 
3.64 


4.61 
6.72 
4.99 
5.33 

5.29 

7.36 

3.38 
3 

9.72 
4.58 
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20 

38 
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3.97 

2.80 
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NIMROD  DAM 

77.1 
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67.6 
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22* 

39 

29 

44 

0 

0 

0 

0 

4.28 

1.65 

15 

.0 

0 
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PERRY 

80.2 

59.6 

69.9 

-  3.6 

88 

20 

35 

29 

39 

0 

0 

0 

0 

7.05 

3.73 

2.58 
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.0 

0 
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80.7 

58.9 

69.8 

91 

19 

36 

29 

32 

3 

0 

0 
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8.19 

3.78 
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.0 

0 
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57.0 

70.1 

92 

20 

32 

29 
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0 
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0 

2.49 

1.47 
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.0 
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4 

1 

BRINKLEY 

79.1 

57.2 

68.2 

-  5.9 

90 

21 

35 
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52 

1 

0 

0 

0 

2.52 

1.18 
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.0 

0 
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2 

CABOT  4  SW 

79. 6M 

59. 9M 

69. 8M 

89 

21 

37 

29 

34 

0 

0 

0 

0 

5.03 

2.62 
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.0 

0 
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3 
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80.1 

57.2 

68.7 

90 

20 

38 

29 

33 

1 

0 

0 

0 
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.53 

1,08 
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.0 

0 
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60.4 

70.5 

90 

21 

35 

29 

29 

1 

0 

0 

0 

1.86 

1.10 

8 

.0 

0 
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FORREST  CITY 

61.4 

59.8 

70.6 

91 

21* 

33 

29 

33 

3 

0 

0 

0 

2.83 

1.10 
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.0 

0 
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80.  4 
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30 

30 
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2.57 
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1.94 
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.0 
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3 

1 

KEO 
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57.6 

67.9 

86 
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34 

29 

39 

0 

0 

0 
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3.38 
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.0 

0 
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81.6 

57.5 

69,6 

-  4.2 
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1 
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GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
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17 

18 

19    1 

20 
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OwENSVILLE 

6.10 

T 

T 

.01 

•  64 

1.94 

1.21 

.02 

T           .04    1.52 

.45 

.02 

•  20 

T 

T 

T 

•  02 

•  03 

PERSY 

7.05 

.02 

T 

.79 

2.58 

T                     2.02 

•  62 

.40 

•  10 

.22 

.10 

REMMEL    DAM 

3.59 

.67 

1.00 

1.06 

.02 

.28 

.12 
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•  04 

.26 

.08 
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8.19 
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3.78 
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T 
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T 
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T 
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T 
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T 
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.14 

•06      .72 

.17 

.74 

T 

.22 

.21 

CARLISLE    1    Sw 

2.77 

.09 

2.00 

T 

.10 

.20 

.28 

.10 

CLARENDON 

3.35 

,03 

1.08 

.05      .60 

.87 

T 

.23 

•  49 

DES    ARC 

1.66 

T 

.03 

1.10 

.02 

T                        T 

T            T           T 

.36 

.18 

.17 

FORREST    CITY 

2. S3 

.03 

1.10 

.38 

.77 

.55 

HELENA    5    NW 

2.57 

T 

T 

1.94 

.05 

.12 

.04 

.42 

<EO 

3.3S 

T 

.07 

1.56 

.06 

.54       .27 

.26 

.08 

.05 

.05 

.40 

MADISON 

3.53 

1.32 

1.12 

.60 

.13 

.36 

MAR  I  ANNA    2    S 

2.  34 

1.36 

.42 

.02 

.52 

SAINT    CHARLES 

1.36 

.04 

.03 

.79 

.03 

.02 

.10 

.35 

STUTTGART 

4.33 

T 

T 

T 

.07 

,60 

1.03    1.06 

1.16 

.01 

.06 

.32 

STUTTGART    9    ESE 

4.13 

.02 

.73 

.02 

T         1.03    1.38 

.47 

T 

.04 

.15 

.29 

WEST    MEMPHIS 

2.21 

.07 

.60 

.27 

.16 

.18 

.93 

WYNNE 

6.05 

T 

T 

.60 

1.81 

T 

2.94 

T 

.70 

SOUTHWEST                          07 

ANTOINE 

1.98 

.14 

.05 

.28 

.14 

.35 

.30 

.12 

.46 

.10 

.04 

ATHENS 

2.98 

.03 

T 

T 

.26 

.21 

.37 

.87 

.02 

1.10 

.12 

T 

T 

DAISY    1    E 

2.17 

T 

T 

•  22 

.35 

.20 

T 

.51 

.02 

.45 

•  40 

.02 

T 

DE    QUEEN 

2.15 

•  89 

.27 

.30 

.59 

.05 

T 

.05 

D1ERKS 

.91 

.15 

.10 

.03 

.01 

.24 

.16 

.08 

.09 

T 

.01 

.03 

.01 

FULTON 

3.01 

.15 

.03 

,12 

.04 

.03 

T 

.75 

.22 

•  05 

1.40 

.12 

.10 

GLENwOOO 

4.36 

.17 

.36 

.65 

2.02 

.03 

.42 

.36 

.10 

.05 

HOPE    3    NE 

3.28 

.50 

.06 

.22 

.22 

.05 

.25 

•  58 

.06 

.04 

.95 

.10 

.10 

.15 

HOPPER 

3.43 

.26 

1.10 

T 

.50 

.23 

.60 

.41 

.13 

HORATIO 

2.07 

.20 

T 

.66 

.18 

.32 

.01 

.35 

.07 

.05 

.03 

INDEX 

4.72 

.70 

.05 

T 

.20 

.25 

.20 

T 

.10 

.90 

.60 

.75 

.65 

.12 

LANGLEY 

3.29 

.30 

.40 

.30 

.90 

.10 

.91 

•  30 

.08 

MOUNT    IDA 

2.89 

.2' 

.30 

.70 

1.22 

.05 

.27 

.03 

.05 

NARROWS    DAM 

1.43 

T 

.16 

.15 

•  26 

.18 

.16 

.38 

.12 

T 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

2.51 

.22 

T 

T 

T 

.56 

.09 

.03 

.37 

.14 

.23 

•  66 

T 

T 

T 

.04 

.15 

.02 

NATHAN    4    WNw 

1.83 

T 

.40 

T 

.65 

.16 

.45 

T 

.10 

.05 

NEWHOPE    3    E 

2.27 

.10 

•  83 

.50 

.58 

.14 

.02 

.05 

.05 

ODEN    2    w 

3.02 

.01 

.35 

.28 

.29 

1.92 

.05 

.02 

.01 

.02 

T 

.07 

OKAY 

1.89 

.08 

.12 

.06 

.12 

.95 

.12 

.23 

.12 

.02 

.07 

PINE    RIDGE 

2.09 

.35 

.25 

.40 

.10 

.60 

.13 

.06 

STAMPS 

2.68 

.24 

.41 

.29 

•  22 

.80 

.47 

.14 

.06 

.05 

STORY 

2.90 

.52 

.43 

1.95 

TEXARKANA    WB    AIRPORT       //R 

2.28 

T 

.19 

.06 

.17 

T 

.09      .72 

T 

.68 

.37 

SOUTH    CENTRAL                08 

AMITY    3    NE 

5.00 

.02 

.70 

.59 

1.31 

.03 

.47 

1.73 

.15 

7 

AHKADELPH1A 

3.33 

.05 

1.24 

.92 

•  12 

.45 

.24 

.07 

.09 

.15 

BLUFF    CITY    3    Sw 

2.32 

T 

T 

T 

T 

T 

1.10 

.87 

.35 

BOUGHTUN 

2.44 

T 

•  60 

.20 

.80 

.52 

•  09 

•  04 

.07 

.02 

.10 

CAMDEN    1 

5.03 

.02 

.08 

2.35 

.32 

.42 

.58 

.75 

.16 

.16 

.15 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

2.98 

T 

T 

.11 

•  28 

2.00 

T 

T 

.07      .35 

.06 

.11 

FOHDYCE 

4.46 

.09 

T 

.04 

T 

.65 

T 

T 

.39    1.25    1.19 

T 

.53 

.32 

GORDON 

4.00 

T 

T 

.02 

.03 

.93 

.32 

.17 

1.26 

.96 

.06 

.02 

.04 

.15 

MAGNOLIA    3    N 

1.98 

.34 

.09 

T 

.13 

.29 

.11 

.07 

.40 

.02 

.35 

.03 

.15 

MOROBAY    LOCK    NO    8 

6.09 

T 

T 

•  04 

.54 

•  20 

T 

.39 

T            .45 

2.98 

1.40 

.09 

PINEY    GROVE 

2.80 

T 

T 

.14 

1.37 

.43 

.45 

.16 

T 

.13 

T 

.02 

.10 

PRESCOTT 

1.81 

.03 

.02 

.50 

.01 

T            .80 

•  04 

T 

.02 

.12 

.02 

•  01 

.24 

SPARKMAN     3     WSW 

4.25 

.07 

.04 

.15 

2.23 

.62 

.39 

.41 

•  06 

.26 

TAYLOR 

2.33 

T 

T 

T 

.10 

.21 

.62 

.04 

.14 

•  06 

.81 

T 

.15 

WARREN 

2.58 

.10 

.05 

.03 

.21 

.02 

.01 

.01 

T 

.79 

.95 

.01 

.05 

.15 

.02 

.16 

SOUTHEAST                             09 

ARKANSAS    CITY 

1.96 

.06 

.06 

T 

.04 

.06 

.82 

.60 

T 

.13 

.19 

CROSSETT    7    S 

1.71 

.12 

.20 

T           T 

T            .68 

.15 

.06 

.28 

UERMOTT    3    NE 

2.26 

.15 

.03 

.30 

.10 

1.20 

.28 

.20 

DUMAS 

1.44 

.05 

.09 

,35 

.06 

T 

.32 

T 

.02 

.41 

.12 

EUDORA 

1.16 

T 

T 

.11 

.10 

.44 

.45 

.06 

HAMBURG 

1.15 

•  14 

.17 

.20 

.29 

.09 

.04 

.22 

MONT ICELLO 

PINE    BLUFF 

3.68 

T 

.07 

.95 

.14 

.73    1.25 

.04 

.15 

•  35 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

3.03 

T 

T 

.24 

.09 

.51 

T 

T 

.04      .69      .92 

.01 

T 

T 

•  53 

PORTLAND 

1.62 

T 

T 

.07 

.10 

.05 

.20 

.95 

T 

T 

.10 

.15 

ROHWER    2    NNE 

1.32 

.23 

,32 

T 

.28 

.02 

.13 

•  25 

.09 

STAR    CITY    4    ENE 

1.65 

T 

.20 

T 

.66 

T 

.24 

.55 

( 

Wl 
Speed    - 

Id 
EQ.p.h. 

) 

R»l«tiv©    humidity    averages 
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Number  of  days  with  precipitation 
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0 
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8 
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i 

B 

3 

0 

3 

o>   >   « 
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FORT     SMITH    WR    AIRPORT 

f> 

3.1 

6.2 

23 

N 

27 

82 

87 

54 

57 

5 

4 

4 

0 

i 

0 

14 

49 

6.4 

LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

6 

2.4 

7.9 

28 

W 

21 

84 

88 

62 

66 

4 

4 

5 

1 

0 

i 

15 

61 

6.6 
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in 

1.9 

4.9 

- 

- 

" 

81 

86 

57 

60 

3 

2 

3 

2 

0 

0 

10 

" 
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lea  following  Station    Inc. 
110    - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEK 


NORTHWEST  01 

BENTONVILLE  5  WSW 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

NORTH  CENTRAL      02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 


03 


NORTHEAST 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESV1LLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KORS 


Day  Of  Month 


MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


9   10   11   12   13   14   15  16   17   18   19   20   21   22 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


75   76 
48   55 


74  75 
48  54 

75  77 
47  55 

75  72 

40  47 

73  73 

44  51 

73  73 

38  47 

78  75 

45  50 

80  74 

50  55 

77  76 

50  55 


77   78 
39   45 


78   80 
43   46 


75   75 
41   46 


75   76 
52   52 


74   74 
45   47 


75   70 
43   49 


76   75 
48   48 


75   75 
49   50 


74   76 
42   42 


81   75 
40   47 


79   82 
53   64 


78   74 
57   59 


76   73 
60   62 


79   74 
53   57 


72 
60 

79   72   75 
46   56   60 

75   67   76 
51   57   62 


72   80 
56   63 


76   74 
55 |  59   62 


79  I  77 
62   63 


80  ;  72 
60   59 


78   70 
63   61 


77  I  75 
62  !  61 


77   78 
62   61 


80   73 
56   60 


79   67 
60   60 


79   75 
56   56 


30   84   84 
60   53   50 


70   80   80 
57   56   55 


76   83 
57   52 


76   83 
59   51 


83   86 
53   57 


79   85 
54   60 


81   83 
51   55 


81   84 
54   58 


24   25   26   27   28   29   30   31 


81   74 
64   65 


83   81   74 
70   65   67 


83   77   75 
64   65   65 


84   86   75 
69   65   65 


77 
47 

81 
51 

74 

51 

76 
53 

77 

48 

79 
48 

78 

45 

80 

47 

78 
50 

85 
51 

77 

50 

82 
52 

76 

46 

77 

49 

75 

52 

78 

55 

75 
50 

76 
51 

76 
51 

81 
54 

78 
51 

82 
52 

75 

51 

78 
54 

73   72 
60   61 


72   84 
59   61 


75   83 
57   60 


73   79 
57   62 


79   68 
58   56 


75   81 
58   60 


78   71 
58   59 


79   70 
56   61 


72   80 
59   58 


70   79 
59   63 


77   84 
58   61 


75   79 
59   62 


70   81 
56   60 


76   84 
56   62 


79   88 
57   58 


80   86 
60   61 


74   85 
56   61 


75   82 
59   63 


78   72 
61   60 


75   73 
64   62 


80   84 
59   51 


70   80 
59   57 


72   81 
55   48 


73   82 

60   57 


74   83 
58   56 


79   82 
61   54 


73   82 
59   58 


79   84 
59   64 


83   85 
55   58 


85 
47 

80  80  84 

52  51  52 

78  79  81 

56  56  56 

80  81  85 

45  46  53 


71   82 
57   55 


69   82 
59   60 


82   77 
56   61 


70 

60 


81   83 
54   57 


82   86 
56   59 


83   86 
57   60 


81   83 
51   53 


80   81   79 


85   81 
65   66 


81   75   77 
65   62   63 


80   81   75 
67   65   64 


82   85   78 
65   65   65 


83   83   72 
68   65   62 


87   82   75 
67   66   65 


80   84 
61   65 


75   82 
64   63 


72   82 
65   63 


75   82 
65   64 


75   84 
63   63 


70   80 
65   63 


70   80 
66   63 


75   82 
65   60 


73   80 
62   63 


80   78   82 
67   49   46 


79   79   82 
68   52   48 


83 

65 


82  84  83 

67  64  65 

85  B6  79 

65  63  64 

80  85  87 

64  60  62 

80  83  85 

65  63  65 


81 

80 

83 

68 

47 

45 

81 

77 

83 

65 

48 

46 

80 

80 

79 

65 

48 

43 

79 

73 

81 

57 

52 

47 

83;  78   83 


64   62   62 


64   65   67 


80   83 
53   53 


76   78 

68   64 


81   82 
66   61 


85   76|  83 
65   63   64 


74   79 
65   68 


83   61 
67   64 


84   66   86 
63   63   67 


79   79 
52   54 


61   79 
54   54 


80   61   81 
68   69   67 


791  84 
63:  62 


86   86 
65   65 


78,  84 
64!  63 


85   82 
56   60 


72 
58 

83 
62 

73 

60 

83 
61 

74 

56 

82 
63 

77   73   79 
64   62   65 


73 
60 


77   79 
65   66 


61   59   64 


83   81 
67   66 


82   75 
66   67 


77   76 

57   64 


79 
52 

81 
52 

62 
56 

81 


80   78 
53   56 


78 
68 


80   84   80 
66   64   67 


75   85   78i  82 


67   68   66   65   67 


77   84|  83 
66   66   64 


76   85 

67   65 


60   80 
65   64 


84   81 
67   65 


86   75   80 
63   64   65 


78   78 
64   65 


77   75 
60   64 


73   78 
56   66 


79   76 
58   66 


78   78   76 
62   57   61 


80   82 
65   66 


78   80 
63   67 


78   60 
66   65 


61   80 
67   65 


81   84 
65   62 


34   85 
63   64 


76   82 
65   63 


77   82 
65   66 


77   82 
64   65 


80   83 
64   65 


79   82 
65   66 


79   82 
64   65 


79   84 
66   65 


74   80 
66   68 


65   65   67 


89 
62 


67   66'  67   66   67 


73   82 
65   66 


78   8 
66 

79 


66   66   64 


66 


79  63 

66  68 

63  73 

65  65 

85 

65!  62 

74 


84   89   87 
67   67   66 


65   67   68   68 


89 
67 

60 


77   82 
49   46 


60   85 
51   48 


77   84 
46   47 


82   81 
46   46 


79   60 
48   45 


76   83 
48   44 


85   76 
52   51 


77   82 
49   46 


82   77 
55   51 


83   77 
52   46 


81   80 
47   45 


77   62 
46   43 


82   82   78 
55   58   46 


83   82   78 
57   57   48 


61   62   60 
55   56   42| 


82   82   76 
58   62   48 


84   83   74 
57   61   46 


77   84   76 
50   50   47 


79   82   57 
52   55   44 


85   85   76 
56   53   45 


82   87   78 
51   55   47 


84   64   76 
56   58   45 


86   85   73 
56   60   47 


59   66   81 
37   33   41 


56  68   81 
3  8      43 


60   69   80 
35   31   39 


58   68   60 
36   34   42 


61 

36   31 


55   67   80 
37   30   38 


57   67   80 
36   34   42 


60   70   64 
33   31   41 


59   68   85 
39   32   42 


55   66   81 
35   36   45 


60   72   82 
36   33   45 


69   81 
31   35 


78   75 
50   55 


77   76 
52   56 


79   78 
46   54 


81   85 
44   48 


80   86 
46   46 


79   79 
49   51 


75   85 
46   47 


78   84 
53   56 


79   77 
53   53 


77   77 
49   51 


80   84 
47   53 


79   86 
46   50 


80   85 
47   52 


79   82 
55   58 


79   64 
47   51 


69   62   70   69 


88 
67 

86 

69 

68'  57 


80   80 
46   52 


80   79 
50   54 


80   85 

54   57 


81   88 
46   49 


83   85 
47   50 


62   86 
52   52 


75   60 
50   38 


79   62 

51   40 


80   58 
501  41 


72   58 
4B|  39 


67   79 
31   36 


70   64 
29   34 


59   67 
35   35 


64   77 
30   36 


66   79 
32   45 


57   66 
32   32 


58   67 
32   32 


66   78 
30   46 


49   55,  45   48 


84   87   87 
66   66,  68 


70 


68 

8B   89  87 

68   67  69 

86   87  85 

67   66  68 


84   78 
55   59 


78   76 
52   54 


78   77 
52   50 


82   78   77 


65   62   67   67   68   68   66   57   54   56 


60   66 
53   54 


75   80 
48   52 


81   86 
46   52 


79   84 
50   52 


78   85 
51   53 


81   60 

54   44 


73   60 
50   40 


63   59 

51   43 


85   63 
57   45 


85   61 
51,  45 


69   82 
29   37 


67   78 
33   42 


64   76 
36   44 


67   83 
34   45 


68   80 
31   39 


67   78 
33   39 


65   76 
38   44 


67   77 
32   41 


64   77 
39   47 


58   63 
36   42 


65   78 
36   41 


78   60 
50   42 


66   78 
36   43 


64   76 
39   43 


79.4 
55.7 


78.0 
57.4 


77.1 
54.1 


78.6 
56,4 


79.4 
56.0 


77.2 
53.3 


75.4 
55.5 


78.8 
52.7 


79.7 
55.9 


78.6 
56.6 


79.4 
56.7 


79.5 
54.0 


79.2 
54.7 


79.0 
53.2 


77.5 
56.3 


76.4 
55.3 


78.0 
56.6 


77.1 
55.9 


77.2 
55.3 


77,9 
55.7 


79.0 
54.4 


80.1 
57.2 


77.5 
59.4 


78.7 
55.9 


81.0 
55.6 


81.7 
57.3 


61.9 
58.8 


79.2 
55.8 


79.9 
60.1 


78.4 
56.5 


80.2 
56.5 


79.2 
58,3 


79.2 
58.6 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    Ill    - 


Station 


POCAHONTAS     1 

SEARCY 

WALNUT  3IDGE  FAA  AP 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

SEPTEMBER  1967 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


76   77   80 
50   54   59 


74   82   84 
59   62   61 


Day  Of  Month 
11       12       13       14       15      16       17 


19       20       21       22       23       24       25       26       27       28       29       30      31 


31       77       82       78       78       78       78       81       79 


85   83   86 


79   76   76   77   83   78   59   65   76 


63   65   65   62   55   60   67   64   67   67   67   66   67   65   68   54   51   56   48   49   46   37   35   39 


74   78   78   76   81   62   80 
52   53   66   60   63   63   65 


79   80   81   76   82   86   86 


85   81   79 


66   63   58   59   67   68   67 


68   67   67   67   72   55   50   54   50   52   54 


85   82   60   67   79 


77   78   81   73   84   85   81   71   82   77   80   78   78   81   74   83   85   85   85   87   86   79   77   77 
48   52   58   57   62   59   61   66   66   61   55   62   68   66   66   68   68   66   68   67   61   53   50   54 


78   84   68   60   66   78 
48   52   47   39   34   43 


78.7 
57.6 


80.1 
59.1 


78.6 
57.5 


WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

DAR0ANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  wB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUS5ELLVILLE  4  N 

SUBIACO 

WALDRON 


ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 

PERRY 

SHERIDAN  TOWER 

#     »     » 
EAST  CENTRAL       06 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
Mill 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


76   77 
48   51 


79   77 
45   44 


80   75 
49   51 


67   68 
49   53 


79   75 
49   57 


75   80   69 
56  I  59   59 


85   76   70 
55   61   64 


83   76   73 
60  I  62   66 


60   61   64 


72   68   68 
57   55   58 


84   70   72 
57   64   66 


64   62   62   56 


76   78 
62   62 


A3 

73 

78 

64 

63 

63 

72 

69 

64 

59 

56 

56 

60 

73 

61 

6  6 

65 

63 

81   76 
53   61 


73   79   76   77 
63   62 .  61   59 


77  78 

52  51 

77  77 

52  50 

80  77 

50  55 

80  77 

44  50-  58 

79  76 

46  50 


78   78 
55   62 


83 !  76   65 
60   61   62 


78   78 
50   53 


85   79 
45   51 


71   69 
52   53 


76   76 
54   52 


72   75 
47   46 


77   80 
46   49 


77   81 
50   50 


77   81 
53   52 


78   81 
49   46 


76   79 
52   54 


79   81 
47   44 


77   79 
52   52 


72   74 
50   52 


76   82 
47   54 


76   80 
50   50 


50   48   62 


75   73 
62   65 


78   72 
59   63 


79   75 
58   61 


73   72 
60   64 


75   67 
61   63 


71   67 
55   59 


60 
57 


72   81 
61   64 


82   69   73 
63   62   65 


79   82 
64   64 


81   84 
62   61 


71   84 
63   65 


76   82 
63   64 


78   81 
64   64 


76   81 
60   62 


78   79   83 
60   63   64 


66   72 
60   62 


72 

60 


78   81 
64   64 


76   85 
61   63 


78   72   82 
59   61   62 


78   80   82 
59   59   59 


72   75 
62   61 


78   80 
65   62 


78   78 
62   60 


81   75 
60   59 


71   77 
62   61 


74   76 
62   61 


70   68 
58   56 


78   76 
62   62 


78   77 
62   63 


82   70 
64   62 


81   78 
63   63 


74   78 
63   63 


74   76 
63   63 


73   78 
64   63 


70   75 
64   64 


75   76 
61   61 


81   80 
63   62 


78   73 
62   62 


75   78   81 
65   64   64 


75   76 
64   63 


65   66   60 


83   77   77 
63   65   65 


85   82 
55   55 


86   64 
55   58 


84   64 
57   57 


83   81 
60   57 


73   73 
59   55 


85   84 
52   59 


84   83 
50   54 


82   82 
57   57 


82   81 
57   56 


84   82 
56   57 


83   82 
54   54 


84   83 
57   55 


82   82 
56   58 


83   83 
57   56 


77   78 
63   61 


89   88 
60   67 


86   83 
61   68 


85   84 
60   67 


78   74 
60   65 


89   89 
62   68 


86   85 
57   67 


84   82 
62   67 


86   83 
64   69 


87   82 
57   66 


84  |  64 
56   66 


85   88 
60   60 


85   82 
66   64 


64   79 
69   67 


81   78 
68   67 


84   78 
68   69 


80   78 
65   64 


60   78 
66   66 


82   80 
65   65 


83   78 
69   68 


86   79 
61   65 


83   78 
69   68 


85   79 
68   66 


85   80 
62   67 


77   85 
61   65 


75   86   82 
66   66   67 


75   86   78 
69   69   67 


61   86   63 
69   68   68 


81   85   87   87   82   84 


85   87   86 
47   53   59 


67   67   69 


82  83  83  80 

52  49  52  59 

87   88   88   82  83  82  79 

67   67   71   55  49  56  56 


81 
55 

85 
54 

66 
41 

65 
35 

70 
39 

88 
58 

75 

55 

66 
37 

73 
32 

88 
43 

87 

58 

80 

55 

64 
38 

69 
35 

82 
43 

66 
56 

69 

53 

66 
41 

70 
35 

82 
41 

75   78   78   78.  75   78 
65   64   68   65   55   57 


74   86 
69   67 


70   68   69   63 


58 
83 


65   63   63   66   47   44   55,   55 


64,  84   80   81'  78 


63   64   64   65   53   47   45 


79   86   83 
66   67   66 


74   86   79 
70   68   69 


77   85   60 
66   70   68 


79   84   60 
69   66   67 


73   85   78 
67   66   65 


89 
70 


83   84   89 
60   50   55 


63  85  89  82  82 

68  67  69  54  50  59|  62 

82  87  88  82  84  831  63 

67  67  69  53  49  56  58 


86 

68 

66 

72 

88 

61 

47 

39 

33 

46 

84 

79 

62 

69 

81 

55 

51 

35 

32 

40 

85 

80 

62 

68 

80 

50 

48 

35 

31 

38 

83 

77 

65 

70 

61 

57 

53 

42 

34 

46 

85 

74 

67 

69 

84 

60 

56 

40 

38 

46 

84   88   88 
67   67   69 


66   66   68 


82   82   79 
49   56   57 


67   67   67   66   66 


75   78   73 
63   63   65 


80   84   83 


58   57   59 

77   81   82 
62   60   59 


62   84 
59   60 


81 
67 

8lj 
66 

7,| 
67 

78   85   86 
67   69   67 

76   83   88 
67   67   67 


85   83 
67   67 


70 

78   77   79 
65   65   65 


88   87 
66   72 


82  83  84  84 

64  49  56  58 

85  85  85!  85 

53  47  53,  52 

75  76  75 

56  56  58 


86   87   88 
65   68   64 


84   86 
67   67! 


83   82   83   84   87   65   88 
69   69   68,  68   68   67   66 


85   82   78,  67   87   89   87 
67   66   67:  66   67   67 


77 

64 

83 
70 

81 


74 
67 


84   81   80 
64,  69   69   66 


80   85 
59   62 


86   82   76   84 
66   69   62   66 


85   85 
66   68 


86   84 
63   63 


81   82 
67   67 


85   85 
69   65 


68   90   91 
68   67   67 


89   89 
65   66 


88   89 
65   68 


89   90i 
68   72 


91   90 
68   73 


89   87 
66   65 


65   68 
90   89 


84   86 
66   66 


88   86 
69   70 


90   88 
65   71 


66   66   67 


67   90   91 
63   60   62 


80   84   84   77 
63   66   66   66 


86 
65 


89   68   90 


66   83 
59   50 


90   82 
54   47 


89   83 
54   48 


88   84 
53   49 


61   61 
51   49 


88   84 
57   53 


86   82 
59   48 


81   81 
56   53 


85   63 
52   46 


87   62 
56   52 


86   78 
56   53 


80   84 
52   49 


82   81 
56   52 


81   81 
57   57 


83   84 

57!  59 


86 


60 

79 
55   57 


87   80 
57   55 


87   82 
56   54 


86   78 
58   54 


86   84 
56   54 


79   70 
61   44 


85   84 
56   52 


85   77 
52   50 


81   86 
53   53 


82   78 
54   52 


86   69 
51   51 


85   72 
59   53 


87   80 
54   52 


84   68 
55   48 


85   61 
50   51 


87   60 
55   57 


78   83 
55   55 


85   60 
60   58 


68   80 
55   56 


83   84   66   87   89   85 
56   47   50   49   53   50 


65   71   86 
36   34   42 


63   68   82 
40   35   43 


66   71   79 
41   36   42 


64   72   86 
37   32   41 


70   70 
38   50 


69   79 
36   45 


69   79 
32   37 


65   64   70 
47   33   34 


68   80 
36   44 


66   60 
32   38 


66   71   82 


69   61 
32   40 


66   78 
38   42 


63   68   79 
39   31   36 


41   38   44 


62 

67 

39 

40 

62 

73 

35 

45 

68 

80 

36 

41 

64   67   80 
41   32   42 


81.9 
57.4 


80.6 
59.0 


80   78   79   83   84!  61 
65   65   65   69   54   49   51,  46   49   55   42 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

SEPTEMBER  1967 


CABOT  *  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

*     «     » 
SOUTHWEST  07 

DE  OUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MO1 'NT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
OKAY 
STAMPS 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SOUTH  CENTRAL      06 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 

WARREN 

»      #      # 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

DERMOTT  3  NE 


Day  01  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


75   77 
50   52 


74   79 
54   54 


76   81 
49   53 


72   76 
49   50 


74   78 
50   49 


77   82 
47   51 


72   76 
53   53 


75   81 
53   53 


73   75 
52   53 


78   80 
50   52 


76   84 
48   50 


80   82 
52   50 


82   85 
48   49 


73   79 
54   50 


76   79 

44   48 


76   85 
51   46 


72   76 
56   52 


79   61 
55   52 


SO 

54   48 


60   60 
57   53 


78   80 
52   53 


78   82 

50   46 


61   62 
56   51 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

79 
54 

83 
51 

82 
64 

MAX 
MIN 

78 
55 

80 
49 

84 
60 

MAX 
MIN 

75 
54 

80 
46 

85 
54 

MAX 
MIN 

80 
54 

84 
53 

85 
62 

80   61 
62   64 


72 

56 

75 

61 

71 
61 

79 
55 

74 
59 

73 

60 

81 
61 

71   80   84 
61   64   65 


77   82 
50   46 


78   80 
51   50 


81   82 
57   54 


80   80 
60   60 


81   80 
62   63 


63   62 
63   64 


76   83 
54   61 


77   76 
61   62 


84   83 
60   61 


71   83 
62   63 


72   82 
62   64 


7- 

82 

83 

82 

81 

63 

62 

61 

65 

67 

73 

82 

82 

82 

78 

61 

61 

62 

63 

65 

69   78 
65   65 


72   83   75 
65   66   64 


75   77 
64   64 


80   77 
63   64 


79   77 
64   66 


79   79 
65   66 


81   78 
63   65 


76   75 
63   62 


83   71 
64   66 


75   76 
67   66 


83   72 
65   66 


85   74 
64   66 


79   74 
62   65 


72   80 
58   62 


72   74 
63   66 


82   72 
60   66 


72   77 
63   66 


76   77 

64   64 


74   77 
68   67 


77   65 
62   59 


76   65 
60   56 


72   75 
63   62 


76   82 
62   56 


74   81 
64   56 


71   75 
62   61 


76   83 
64   62 


80   83 
64   61 


76  74  82 

62  64  64  |  64 

62  79  78 I  77 

64  66  65  I  65 

72  78  77  j  73 

65  67  66 |  68 


78   76   76 
64   65   64 


83   75 
63   66 


78   70   60 
62   62   64 


77   75   76   74   76   81 
64   65   67   65   68   68 


78   83 
67   65 


74   81 
63   64 


78   80 

64   60 


78   84 
67   64 


77   82 
65   65 


77   80 
65   63 


74   80 
66   64 


76   83 
64   63 


75   80 
62   65 


86   86 
62   50 


60   60 
63   62 


79   72 
65   63 


80   81 
61   63 


82   60 
57   59 


79   81 
60   63 


82   77 
59   65 


78   83 
59   59 


78   81 
57   60 


83   79 
59   63 


82   83 
60   63 


73   81 
60   62 


63 

76 

64   59   65  i  66 


13   14   15  16  |  17   18   19 


79   84 

63   66   67 


66   67 
58   60 


86   88 
55   58 


82   82 
55   55 


85   87 
56   61 


82   85   83 


85   84 
60   60 


84   82   67 


86   84 
64   62 


81   76 
69   69 


84   77 
65   64 


81   79 
69   68 


84   76 
69   70 


64   84 
64   64 


79   76 
65   66 


84   80 
67   67 


86   87 
66   66 


83   77 
67   68 


84   82 
67   66 


84   81 
66   69 


80   85 
66   67 


84   79 
69   68 


64   65 
69   68 


85   87 
65   63 


83   88 
68   70 


86   69 
69   66 


82   86 
65   62 


80   83 
65   66 


86   86 
68   64 


88   90 
66   65 


87   88 
67   68 


77   65 
67   67 


85   86 
68   63 


66   68 
65   66 


85   87 
68   67 


68   85 
64;  62 


88   89 
67!  67 


88   89   80 

68   73   55 


90   87   84 
65   70   54 


27   28 


79   79 
54   55 


89   88 
67   65 


86   87 
68   66 


68   91 
64   67 


88   82 
64   69 


89   90 
70   73 


86   91 
70   72 


69   89 
60   65 


86   65 
66   70 


89   68 
67   69 


90   91 
65   63 


90   86 
70   72 


86   88 
67   72 


90   89 
69   73 


88   89 
69   72 


79   82   86 
52'  49   50 

86 


66  60  79 

56  52  57]  51  56 

82  80  80;  83  87 

54  52  55  52  56 


54   51   53 


87 
65 


64   68!  67   67 


88  89  85 

59  64  69 

87  87  69 

66  69  70 

86  86 

69  69 


82  85 

67  66 

79  84 

66  69 

83   85  88 

70,      69  69 


81   85 
60   61 


83   87 
62   68 


83   87 
62   63 


62  60  63 

82  81  88 
57  60  63 

80  83  85 

59  60  63 

83  85  88 

61  61  63 

79  83  86 

57  59  60 

84  83  86 

62  60  60 


67   69   69i   67   66 


88   82 
69   71 


85   86   91   92 
67|  67   70   71 


65|  90   92   92 
68   64   69   69 


88   91   69 
67   63   63 


85   86   88   89 

66   65   66   68 


87'  87   91   91 
66   63   64   67 


86   B7   87   88 
68|  66   70   71 


88   89   90   90 

69i  66   70   73 


89!  85   87   90 
65   62   70   72 


89   86   68   90 
69   65   72   72 


79   81 
50   51 


83   63 
50   51 


80   80 
52   55 


79   76 
52   54 


79   79 
51   56 


84   85 
49   50 


69 
54 


87 
54 


71   65 
52   42 


80   62   66 
49   41   38 


84   62   67 
52   42   35 


82   60   67 
51i  44   33 


65   60 
42   34 


61   66 
40   34 


61   66 
43   31 


66   61 
44   34 


84   87   75   62   67   80 
57   57   52   43   36   45 


48   55   50 


65   61 
43   35 


59   64 
47   38 


59   64 
40   32 


84   85   78'  68 
62   60   57 


69   81 
55   58 


89   85   85 


84   66 
58   58 


85   601  63 
53   54;  40 


84   88   71 
54   54   44 


81   85 
59   60 


86   89   71 
60   59;  39 


87   77l  67 

60   56|  37 


87 1  85   87   74   68 
57   63   66   48   41 


83   81   77   84   85 
68   67   68i  66   67 


86   86 
69   70 


87   85   81 


86 

86 

87 

87 

81 

6  7 

63 

65 

69 

59 

66 

87 

88 

90 

89 

62 

66 

72 

72 

62 

7l!  68   66   62|  60   72   72 


85   77:  86   68 


69   69   70   67   67 


87   90   86   65   68 
69   72   70;  65   65 


89   87 
65   62 


70   68   68 


BO 
71 


86   88   90 
68   68   68 


85  86  80;  86  66  87 

67  66  65  66  67  64 

88  68  87  84  86  69 

65  66  69;  65  65  63 


89   90 
71   72 


89   90 
65   72 


87   68 
65   70 


91   91 
70   72 


89   89 
66   69 


89   89 
61   71 


84   76   65 
57   53!  42 


72   86 
35   44 


72   86 
31   40 


66   70 
35   35 


70   64 
31   37 


69   72 
32   35 


66   71 
36   45 


71   83 
36   51 


71   84 
33   45 


71   86 
39   53 


70   83 
41   42 


84   65   66   80 
53,  37   34   45 


87   70,  66 
59   46,  41 


71   83 
35   43 


87   80 
58   54 


86   88   86 
58   58   57 


64   68 
43   38 


67   72   84 


70   65 
56   58i  43   36 


69   88   68   72   85 
59   57   41   36   44 


84   75 
55   54 


69   80 
34   40 


86   88   68   67   69 
56   57   43   37   36 


81   66   87   89   87   87   89 
64   62   65   66   71   70   70 


90   911  89 
71   73   68 


78   82   80   70   80 
53   49   60   62   63 


85   63   78   70   61 
52   53   63   61   64 


73   83 
66   67 


61!  81   65   86   89 
56   59   57   57 1  67 


85   82   88   69   89   90   91 
65   6si  64   60   661  57   65 


67   68   90   91   80 
54   52   61   57   56 


31   86   92   91   83 


67   71   63 


73   81   82   78   85   67   87 
67   67   63   61   61   62   67 


85       79      88 
65       68      64 


62 

50 

55 

56 

59 

52 

42 

32 

85 

83 

88 

86 

89 

79 

64 

68 

60 

51 

52 

55 

56 

53 

43 

39 

79.6 
59.9 


80.1 
57.2 


80.6 
60.4 


81.4 
59.8 


60.4 
55.8 


78.2 
57.6 


81.6 
57.5 


81.2 

56.2 


80.2 
60.3 


78.6 
59,6 


80.6 
59.7 


81.7 
58.2 


82.5 

60.0 


84.6 
57.7 


81.6 
58.0 


81.1 
56.4 


83.3 
57.0 


81.2 
60.6 


83.4 
61.5 


82.9 
59.6 


82.5 
62.5 


80.4 
59.6 


82.4 
60.0 


62.1 
60.6 


81.6 
60.6 


82.6 
60.2 


82.1 
59.1 


63.5 
60.7 


80.7 
56.5 


82.3 

58.3 


83.9 
61.6 


82.7 
58.1 


62.' 
59. 


a  Noles  Following  Slatioa  index 
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DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 

SEPTEMBER  1967 

Continued 

Day  Of  Month 

0 
01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11   12 

13 

14   15 

18   17 

1 

18 

19 

20 

21 

22 

23; 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

> 

< 

EUDORA 

MAX 
MIN 

81 

52 

79 

54 

77 
53 

81 

62 

77 

65 

76 
64 

75 

65 

83   85 
62   61 

85   66   90 
62   63   64 

90   86   91 

68   67   66 

88  89 
63   62 

92 

63 

92 

66 

94 

71 

90 
69 

89 

66 

87 

56 

67 
52 

66 
53 

91 
61 

67 
5* 

65 

43 

69 

38 

64 

48 

84.5 
59.6 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

PINE  BLJFF 

MAX 
MIN 

72 

54 

81 
54 

83 
64 

74 
64 

82 
64 

65 
64 

79 
64 

77   80 
64   65 

79   82   86 
64   61   64 

87   85   BO',  67   89 
68   69   69   67 

90 

88 

92 

94 

82 
62 

84 
55 

63 
54 

84 

86 
58 

83 
54 

64 
44 

69 
36 

60 
47 

82.2 
59.3 

PINE  BLJFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

76 

55 

80 
53 

78 
65 

70 
63 

80 
65 

81 

66 

71 
67 

77   78 
66   64 

73   81   85 
64   62   64 

86   83   76   87   86 
68   68   69   67   69 

87 
69 

87 
65 

89 
72 

90 

70 

80 
60 

80 
57 

80 
5  6 

83 
60 

86 
58 

70 
49 

62 
44 

68 
38 

80 
46 

79.7 
61.3 

P0RTLAN3 

MAX 
MIN 

77 

55 

81 

54 

71 
54 

72 

64 

76 
66 

75 
64 

74 
65 

84   78 
65   61 

81   84   86 
62   63   65 

86   83   85 
68   67   68 

86   87 

65   64 

89 

65 

87 
64 

68 

63 

89 
72 

83 
65 

82 
55 

66 
54 

87 
60 

89 
58 

6- 
54 

64 
45 

70 
38 

44 

61.5 
60.2 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

74 
52 

77 
52 

78 
53 

77 

63 

80 
61 

83 

64 

81 
66 

73   80 
65   59 

77   80   84   84   88   83 
60   59   61  j  63   67   68 

82  84 
65   60 

90 
61 

90 
56 

91 
59 

90 

69 

92 
58 

82 
48 

67 
49 

64 
51 

S3 
56 

69 
61 

68 

44 

66 
34 

61 
35 

81.3 
57.4 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 
MIN 

76 
48 

62 

48 

79 
63 

75 
62 

79 
64 

85 
64 

79 
67 

80 
66 

77 
61 

75 
59 

82   86 
60   61 

88 
66 

85   77 
65   67 

68   89 

64   64 

90 
62 

89 
58 

89 
69 

90 

66 

82 
59 

80 
47 

84 
56 

64 
50 

88 
53 

67 
52 

62 

44 

68 
32 

81.9 
58.6 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


September  1967  was  a  record  breaking  cool 
month  for  most  Arkansas  sections.  As  an 
example,  Little  Rock's  69.0°  average  tempera- 
ture was  5.3°  below  normal.  The  same  identical 
average  temperature  was  reached  in  September  of 
1918.  Otherwise,  no  September  has  been  as 
cool  since  the  beginning  of  records  back  in  1879. 

Except  for  a  short  5-  or  6-day  balmy  spell  in 
mid-month,  daily  temperatures  consistently  fell 
below  normal. 

The  coolest  for  the  month  was  the  29th  when  early 


morning  temperatures  set  records  for  most  re- 
porting points.  All  three  Weather  Bureau  offices, 
Little  Rock,  Texarkana,  and  Fort  Smith,  set  new 
record  low  temperatures  for  the  date.  Gilbert 
dropped  to  29°  and  frost  was  reported  as  far 
south  as  Camden.  These  reports  were  well  over 
a  month  ahead  of  the  normal  first  occurrence  of 
frost. 

Precipitation  ran  2  to  4  inches  above  normal  for 
the  month  in  some  central  and  northern  counties. 


R.  O.  Reinhold 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas    72202 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ARKANSAS 
SEPTEMBER  1967 

Day  CM  Month 

*«  N  bS 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£    < 

NORTH  CENTRAL 
MOUNTAIN  HOME  C  OF 

02 
ENC- 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.24 
25 
69 
52 

.19 
10 
77 

52 

.11 

5 
76 
55 

.18 
20 
62 
59 

.09 
20 
66 
60 

.14 

20 
81 
62 

.16 
20 
81 
62 

.19 
15 
69 
61 

( 

.02 

5 
70 
61 

.14 

10 
65 
61 

.16 
10 
86 
60 

.17 
10 
81 
60 

.15 
20 
85 
62 

.07 
10 
79 
68 

.15 
15 
85 
68 

.06 

5 

60 

69 

.04 

2 

76 

72 

.12 

2 

88 

59 

.09 

8 

80 

60 

.14 

7 

87 

67 

.14 
10 
85 
66 

.24 
18 
88 
56 

.19 
11 
82 
55 

.15 

7 
83 
54 

.20 
10 
83 
56 

.12 
12 
79 
56 

.20 
25 
85 
57 

.12 
42 
62 

42 

.17 
34 
67 
36 

.10 
12 
79 

40 

4.26 

420 

79.9 

58.5 

WEST  CENTRAL 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

04 

EVAP 
WIND 

.14 
23 

.20 
19 

.11 
17 

.14 
51 

.07 
55 

.01 
23 

.06 
22 

.13 
25 

.04 
6 

.19 
12 

.16 
25 

.15 
29 

.16 
35 

.12 
29 

.11 
25 

.03 
13 

14 

.07 
18 

.07 
14 

.07 
16 

.10 
9 

.20 
13 

.16 

9 

.16 

11 

.14 
20 

.17 
27 

.11 

16 

.19 
35 

.14 
18 

.13 
14 

3.71B 
645 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 
22 
83 
51 

.13 
24 
81 

54 

.13 
17 
76 
62 

.11 
»9 
78 
62 

.02 
11 
71 
63 

.10 
20 

83 
64 

12 
79 
61 

.06 

7 

82 

63 

.09 
19 
87 
62 

.16 
17 
87 

64 

.14 
22 

87 
62 

.14 

4 
65 
63 

.10 
31 
83 
70 

.08 

5 

81 

70 

10 
79 

68 

.09 

6 
77 
70 

.06 

3 

86 

69 

.06 

4 

84 
69 

.05 

6 

83 

69 

.08 
14 
87 
68 

.12 
19 

69 
70 

.17 
21 
69 
57 

.16 
19 
85 
53 

.11 

15 
90 
57 

.14 

13 
82 
61 

.13 
23 
66 
58 

.18 
34 
85 

60 

.11 
24 
64 
47 

.10 
20 
73 
40 

.10 
27 
60 
45 

3.26B 

518 
82.1 
61.1 

CENTRAL             05 

blakelv  mountain  dam 

EVAP 
WIND 

.14 
36 

.17 
32 

.12 
24 

.16 
43 

.07 
51 

.04 
34 

.17 
46 

.05 
43 

.10 
30 

.16 
31 

.10 
28 

.11 
13 

.11 
6 

.06 
16 

.04 

8 

.06 
11 

.05 
14 

.10 
15 

.09 
10 

.15 
12 

.10 
12 

.13 
21 

.22 

19 

.06 

19 

.08 
21 

.14 

11 

.12 
33 

.18 
85 

.16 

45 

.10 
22 

3.36 

793 

«   •   » 

EAST  CENTRAL 
STUTTGART  9  ESE 

06 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 
70 
62 
55 

.23 
59 

81 
54 

.16 
32 

66 
57 

.18 
41 
B« 
64 

.05 
45 
72 
64 

.14 

29 
S3 
65 

.16 
39 
66 
66 

.03 
36 
73 
69 

.13 
40 
83 
69 

.10 
39 
82 
65 

.06 
35 
76 
63 

.18 
29 
89 
63 

.12 

59 
86 
67 

.16 
57 
86 
69 

.25 
54 
84 
69 

.06 
44 
77 
69 

.15 
29 

87 
70 

.18 
9 
93 

72 

.20 
19 
92 
72 

.12 

7 
90 
71 

.21 
55 
92 

73 

.13 
50 
82 
63 

.20 
20 
88 
60 

.17 

16 
87 
60 

.15 
2  9 
87 

59 

.19 

1  18 
68 
58 

.19 
54 
87 
61 

.06 

119 

65 

1  43 

.U 

68 

67 

1   41 

.14 
36 
74 

41 

4.42 
1245 
83.0 
62.4 

SOUTHWEST 
HOPE  3  NE 

07 

EVAP 
WINC 

.14 

102 

.20 
89 

.20 
41 

.11 

.05 
12 

.03 
15 

.12 

40 

.00 
64 

.04 

33 

.20 
173 

.16 
132 

.12 

1  " 

.14 

7 

.17 

4 

.01 

4 

.00 

c 

.12 

6 

.151  .18 

8    2 

.08 

7 

.17 

1 

.20 
7 

.20 
4 

i  •l9 
5 

.22 
2 

.211  .20 
i   31  13 

\ .07  .20 
105'   80 

.06 
10 

4.03 
991 

NARROWS  DAM 

EVAF 
WINC 
MAX 
MIN 

.12 
22 
91 
56 

.19 
21 
9C 
5« 

.19 
19 
65 

1  58 

.If 
I' 
8- 
6! 

.10 

18 

1  70 

I  65 

.07 
19 
72 
65 

* 

25 

1  83 

58 

.05 
10 
74 
66 

.05 

4 

78 

64 

.11 
11 

84 
63 

.21 

30 
68 
64 

.10 

9 

64 

64 

.14 
17 
87 
65 

.14 
16 
88 

70 

.06 
11 
84 
68 

.06  .08 

3    4 

821  82 

71   61 

.12  .09 
22    4 
88   76 
69   7C 

.12 

'   6 

90 

1  71 

.12 

12 
i  93 

!  73 

.17 

1   14 
1  91 

1  " 

1  "2i 

1   31 

89 

5E 

1.17 

3 

89 

1  58 

.11 

e: 

5< 

.14 

1 

64 

1   56 

.16 
22 

i  83 
62 

1.17 
!  36 

- 

1  .15 
20 

:  7* 

45 

.17 
13 
74 
45 

3.77 
443 
83.6 
62.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


ABBOTT 
AUCIA 
ALUM  FORK 


MIT 


NE 


ANTOINE 

A  PL  IN  1  W 
ARKADELPH1A 
ARKANSAS  CITY 
ARKANSAS  POST 


8ALD  KNOB  5  N 

8ATESVILLE  LIVESTOCK 

8ATESVILLE  l.  AND  0  1 

BEEBE 

BEECH  GROVE 

8EEDEV1LLE 

BENTON 


sen 


LE  5  I 


VILLE  ' 
BIG  FORK 
BISMARCK  2  SE 
BLACK  ROCK 

•  MOUNTAIN 
SLUE  MOUNTAIN  OAF 
BLUfF  CITY  3  SW 
8LYTHEVILLE 
80NNERDALE 

BOONEVILLE  6  NW 
VILLE  7  NE 
BOONEVILLE  6  NNE 
BOONEVILLE 
BOTKINBURG  2  5 
BOUGHT ON 
BRANCH  4  NW 
BRANCH  3  SW 

RINKLEY 
BUFFALO  TOWER 

SHOALS  DAM 
BUfiDETTE 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLARKSVILLE  6  NNl 

CLINTON 
COMBS  3  SE 

COMPTON 
CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 


DAIS 


1  E 


DAMASCUS 

DANVILLE 

LLE  SCS 
OAROANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT  3  NE 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 
DUMAS 

.  DORADO  FAA 


RPORT 


EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 

FAYETTEV1LLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FOROYCE 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 


FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 
GRAVELLY  4  E 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 

GREENWOOD 
GREERS  FERRY 
GURDON 

HAMBURG 


R1SON  i 
HECTOR 

HELENA  5 
HOPE  3  NE 


HOT  SPRINGS  1 
HUNTSVILLE 
HUTTIG  DAM 
INDEX 

I  AS  PER 

IESSIEV1LLE 
JONESBORO 
KEISEft 


HOT  SPRING 

LAWRENCE 

GARLAND 

YELL 

NEVADA 

MISSISSIPPI 

HOT  SPRING 

LOGAN 
LOGAN 

LOGAN 


MONROE 
JOHNSON 
JOHNSON 

VAN  BUREN 

MADISON 

NEWTON 


YELL 
YELL 
SEVIER 
CHICOT 


HEMPSTEAD 


BOONE 

BOONE 
POPE 


GARLAND 

CRAIGHEAD 

MISSISSIPP 


35  04 
>6  11 
35  26 


34  18 
36  07 

34  36 

35  06 


33  07 
36  24 

36  05 


94  17 
93  37 
93  58 
93  09 
91  06 
93  II 
93  39 
93  09 


34  53 

91 

12 

35  52 

93 

30 

36  22 

92 

34 

3S  49 

89 

67 

34  57 

92 

14 

36  07 

92 

33  36 

92 

49 

34  47 

91 

45 

34  27 

93 

01 

90  47 
94  22 
94  C  9 


92  58 
90  40 

93  33 


36 

05 

93 

4* 

33 

02 

92 

05 

33 

35 

01 

11 

4? 

04 

35 

so 

90 

47 

35 

41 

90 

05 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


1264 
1160; 
1100, 


ti 


UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
OONNIE  BRYANT 


STATE  HTCHRY  I 


IRS.  LOUISE  H.  YATES 
IILLIAM  R.  WILLIAMS 
J  S  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 
I    S  CORPS  OF  ENGINEERS  I 


U  S  SOIL  CONS  SERVICE   i 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE   | 
CLEO  E.  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE   ! 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WIES 
WILLIAM  R.  WYATT 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  HALE 
8.  M.  WALTHER 


JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO  I 

JOE  V.  HAVENER 

DR.  IRVING  T.  BEACH 


UNI\ 


RSITY  OF 

RIDD1C 


EARL  I 

OTTO  DAVIS 
JONAH  LEE  SIMS 
BILL  JOHNSON 
WINFRFD  D.  POLK 
MARVIN  WALKER 
U  S  FOREST  SERV1CI 

WALTER  C.  TIMMING 
FERNA  JONES  TEDDEI 


JOSEPH  A.  MOUDY.  JR. 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
JACK  E,  BURKS 
O.  TUCKER  VASSER 


THOMAS  A.  MOORE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

JAMES  L.  CR1STEE 


U  S  CORPS  OF  ENC 
E.  J.  THORNTON 
GEORGE  W.  ODGEN 


DOROTHY  M,  BEEN 
U  S  CORPS  OF  EN 
ROY  S.  ROBBS 


KINGSLAND  3  SSI 
LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 
LAN6LEY 


LITTLE  ROCK  FIL' 
LURTON  2  NNE 

MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  NO  2 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 


ALL 


MENA 

WOOD  DAM 
MONTICELLO 
MONTROSE 
MOROBAY  LOCK  I 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 


JLBERRY  6 
ARROWS  OA! 
ASHVILLE  I 


EWHOPE  3  E 
EWPORT 
IIMROD  0AM 
NORFORK  DAM 


OSCEOLA 
OWENSV1LLE 
02ARK 
OZONE 

iGOULD  I 


4528 

06 

ST  FRANCIS 

4540 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

4562 

115 

HOT  SPRING 

4572 

0? 

FULTON 

06 

LEE 

POINSETT 

4666 

0? 

SEARCY 

4696 

02 

SEARCY 

COUNTY 


LONOKE 

CLEVELAND 
CRAIGHEAD 


ASHLEY 
CALHOUN 
CONWAY 
MONTGOMERY 


PARTHENON 
PERRY 
PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  F, 
PINE  RIOGF 
PINEY  GROVE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 


RATCLIFF  2  : 
RATCLIFF  5  I 
RATCLIFF  5  I 
RATCLIFF 


ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE  4  t 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  3  WSW 


STUTTGART 
STUTTGART  9  E: 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  i 
WALDRON 
WALNUT  RIDGE  I 

WARREN 

WEST  MEMPHIS 
WHEELING 
WHITE  ROCK 


IF  ARK  SW  BR  EXP  STA 

Lt  WHISENHUNT 


BENEDICTINE  SISTE 


WASHINGTON 

MONTGOMERY 

HOWARD 

MISSISSIPP 

SALINE 

FRANKLIN 

JOHNSON 

GREENE 


JEFFERSON 
JEFFERSON 

MONTGOMERY 


LOGAN 
MILLER 

HOT  SPRIN 
BENTON 


BRADLEY 

CRITTENDEN 

FULTON 


35  54 

36  03 
it    05 


3 

34 

37 

1  35 

1 

35 

38 

5 
l 
1 

36 

35 

03 
IP 
16 

16 

1 
1 

31 

4B 
5  7 
Oi 

1 
1 

34 
34 

13 
10 

3 

3 

34 

3* 

10 

3 

36 

16 
14 

3 
3 

33 
33 

1! 

92  16 
90  26 
92  28 


91 

29 

92 

93 

;; 

92 

92 

23 

23 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


33  04 

94  02 

34  26 

if.    ?c 

94  07 

33  48 

91  16 

35  20 

93  09 

34  23 

91  08 

36  27 

90  08 

36  23 

91  *0 

35  15 

34  27 

92  21 

35  39 

92  19 

36  11 

94  33 

33  54 

92  S4 

o? 

54 

«  = 

1? 

90 

91 

30 

93 

23 

93 

23 

92 

51 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWOI 
MABEL  L.  FORRESTER 
ETHEL  PUMPHREY 
PIERCE  A.  REEDER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LITTLE  ROCK  WATERWOI 
MRS  MARGARET  L.  DAN 

JAMES  C.  HODGES 
EARLE  E.  GRAHAM 
ARKANSAS  P  ♦  L  CO. 
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JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
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TFRRY 
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HOWARD  FOWLER 
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H.  FONOREN 
FISH    ANO    WILDLIFE 

LIS    R.    NEELEY 
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ANSAS    FORESTRY    COMM 
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IRVIN    A.    WILL! 
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NEW  SUBIACO  ABBEY 
IDELLE  0.  NORWOOD 
U  S  WEATHER  BUREAU 
WILLIA*  0.  81VEN5 
U    S    FED    AVIATION    AGENCY 

CHARLEY    L.    SHARP 

W    MEMPHIS    UTIL     COMM 
THOMAS    W.    CONE 
U    s    FOREST    SERVICE 
MILES    9    TURNER 
RADIO    STATION    KWYN 
CARL    WALKER 
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REFERENCE       NOTES  ARKANSAS 

SEPTEMBER  1967 

v.    k„(„„j  i,„  .,.lti„,  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologlst  at 
Additional  information  ^"^the^llmate  of^um-  ..ay^obtalned  by^ wrl  ting  t^th^Envlron  ^^  ^   ^    Addltl„nal  precipitation  data  are  contained 

in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS        Unless   otherwise    -dicated^dimensionai    units   used    in  tbls   bulletin  are:      J^S^1J-t^JJ3^*gr.S.^KS4?,,S:t?d 
?aS?en«™c?Lns   enured    Tf igures"5*"    tensTf Oegrels'"^^! ^nS"? V the   vector    sum   of   wind   directions    and   speeds   divided    by    the   number    of    observations. 

n™    ,i.«    in    local    standard    time        During   the   summer   months   some   observers    take   the   observations   on   daylight 
OBSERVATION   TIME:      The    Station    Index    shows    observation    times    in    1°™1    ** *2    at Observation    time    for    all    except    Weather   Bureau    and    FAA   stations.      For    these 
saving    time.       Snow    on    ground    in    the       Snowfall    and    Snow    on    G, ound       'f  .^^I^™1"^    ly    precipitation"    table,     "Daily    Temperature"    table.     "Evaporation 
a^riind-^abie"   ^snowf  alf  iHhe^owf  alT    anS '  Low   on^ound^tabfTwn-en   published,    are    for    the   24   hours    ending   at    time    of    observation. 

*    a    f„„t    diameter   unless    otherwise   shown   by    footnote    following   the   "Evaporation   and   Wind" 
EVA^ATION    |;|<i-in"nd^aPora?londand   5^".5r™f2'VE«££* llV^ltllrTlrUTr    in   pan   as    recorded    during   24   hours   ending   at    time   of   observation. 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL    Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

j^TIONJAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
SEASONAL  TABLES.   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 

Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

«  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated',  using 


itlo  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 


M  one  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Tnese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 
THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  afte*  rain. 

C   ^"bulletin  °*!f  W^SrS.-5fifiS?S  -ii::tologlcarDatt.'^l!^ii1heyrarrtrora  sepa^e^ riding  ~  T^SSKffii- 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  table. 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  m-5ans  observation  made  near  sunset. 
VAR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

«   Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

s-ssjssr  v^x^z^z^^^kjsx  a  Do^i-^rn:^i:r^^^E^aSL^M^^ DATA  ™* SUffl,ARY" 

History^fVtntTstate^lcr^ 

Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price-   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  Payable  to  tne  Superintendent  of  Documents.'  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402.  
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NORTHWEST           01 

BENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

72.0 
72.9 
70.2 
72.* 
71.8 

46.2 
48.9 
45.8 
49. 5M 
47.4 

59.1 

60.9 

56.0 

61.0M 

59.6 

-  1.1 

.0 

-  1.0 

86 
87 
66 
65 
68 

5 

5 

5. 
5* 
5 

31 
33 
28 
32 
29 

27. 

19 

28 

19 

25 

223 

183 
245 
189 
216 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

0 
3 

1 

i 

0 

0 
0 
0 
0 

6.25 
10.92 
6.54 
6.07 
6.86 

7.21 

4.52 

3.15 

2.45 
3.44 
2.56 
3.80 
3.37 

30 
30 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
6 
6 

3 

5 

4 
3 

2 
4 
4 
4 

2 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

70.9 
69.3 
73.0 
74.4 
72.6 

44, 2M 

47.7 

44.8 

46.6 

47.9 

57, 6M 

58.5 

58.9 

60.5 

60.3 

-  2.6 

.4 

-  .9 

67 
85 
89 
90 
88 

5 

5* 

5 

4 
5 

27 
33 
27 
29 
34 

26 
28 
28 
28 
19 

253 
242 
228 
188 
200 

0 
0 
0 

l 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

0 

•> 
z 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

9.42 

10.36 
10.40 
8.63 
6.89 

5.84 
3.12 

3.47 
2.91 
4.00 
3.07 
3.75 

30 
30 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

6 
7 
8 
6 

4 
5 

4 

3 
4 

3 
5 
4 
3 
2 

SI  LOAM  SPRINGS 

72.7 

47.8 

60.3 

69 

5 

33 

19 

198 

0 

0 

0 

0 

7.27 

3.13 

30 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

59.5 

-  1.3 

8.53 

4.96 

.0 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

73. 8M 
7*. 3 
7*. 7 
74.0 
72. 3M 

44.0 
44.2 
42.5 
45.3 
44. 9M 

58. 9M 
59.3 
58.6 
59.7 
58. 6M 

-  1.6 

92 
90 
91 
86 
89 

4 

5 

5 

6. 

5. 

27 
28 
24 
32 
28 

28 
28 
26 
29 
28 

226 
219 
226 
206 
231 

2 
1 
I 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

5 
5 
9 
1 
5 

0 
0 
0 

0 
0 

8.21 
4.19 
7.94 
5.85 
5.53 

4.68 

2.17 
1.50 
2.06 
2.40 
2.11 

18 
17 
30 
30 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
6 

5 

4 
5 

4 
1 

1 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

73.3 
72.0 
72.1 
73.9 
73.6 

49.0 
46.4 
44.3 
48, 6M 
44.1 

61.2 
59.2 

58.2 
61. 3M 
58.9 

-  2.2 

89 
68 
69 
90 
89 

5 

6. 

6. 

5 

5. 

30 
34 
30 
30 
26 

28 

29. 

29 

28 

28 

188 
222 
248 
181 
227 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

1 
0 
3 
2 
5 

0 
0 

0 
0 
0 

7.65 
8.88 
8.98 
6.69 
6.73 

5.97 

1.95 
2.21 
2.17 
2.19 
2.60 

30 
30 
30 
16 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

6 

7 
7 
6 
7 

5 
5 
5 
5 

4 

4 
4 
4 
3 

3 

DIVISION 

59.4 

-  1.7 

7.27 

4.10 

.0 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

74.6 
73.5 
72.9 
76.0 
76.5 

47.6 
50.7 
46. 7M 
45.8 
47.6 

61.1 
62.1 
59. 8M 
60.9 
62.1 

90 
87 
69 
91 
91 

5. 

5 

4 

5. 

5 

31 
38 
30 
29 
33 

28 
26 
28 
28 
26 

176 
148 
206 
180 
155 

2 
0 

0 
3 

2 

0 
0 
0 
0 

0 

1 
0 
1 
3 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.89 
2.62 
5.62 
4.10 
2.96 

.83 

1.06 
1.43 

1.03 
1.68 

17 
16 

30 
16 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 

6 
5 

2 
1 

5 

2 

blytheville 

corning 

jonesboro 

KEISER 
MARKED  TREE 

76.5 
7*. 7 
74.7 
73.6 
75.1 

50.  5M 

46.9 

52.1 

47.7 

48.6 

63. 5M 

60.8 

63.4 

60.7 

61.9 

.4 

-  .8 
.3 

-  .1 

90 
90 
90 
88 
90 

5 
5 
5 
6 

5 

38 
30 
39 
33 

36 

28 
28 
28 
28 
28. 

126 

184 
135 
193 
152 

1 
1 

1 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.71 
2.94 
2.84 
3.30 
2.88 

.91 

-  .49 

-  .59 

-  .14 

2.09 
1.20 
1.32 

1.96 
1.82 

17 
17 
17 
17 
16 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

5 
5 

1 

2 
3 
2 

2 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

74.8 
74.3 
72.5 
76.0 
73.1 

48.7 
49,4 
47.3 
48.5 
48.3 

61.8 
61.9 
59.9 
62.3 

60.7 

-  1.4 

-  2.4 

-  1.3 

89 
89 
86 
89 

89 

5 
5 
5 
5 
5 

35 
35 
31 
34 
33 

28 
28 
28 
28 
26 

155 
164 
194 
138 
191 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.79 
2.56 
3.31 
2.96 
3.18 

.35 

.   .07 
-   .57 

1.26 
1.54 
1.54 
1.33 
1.45 

16 
16 
16 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
6 
6 

7 

3 
2 

2 
2 

2 

DIVISION 

61.5 

-   .9 

3.31 

.11 

.0 

WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

74.5 
77.0 
74.0 
75.3 
67. 9M 

47.1 
46.4 
48.8 
47.4 
49. OM 

60.6 
61.7 
61.4 
61.4 
58. 5M 

-  2.5 

-  2.9 

90 
93 
89 
90 

82 

6 
5 
5 
5 
5 

33 
28 
33 
31 
33 

28 
28 
28 
28 
27 

178 
158 
157 
159 
235 

1 

5 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

7.53 
7.96 
6.57 
6.25 
7.93 

4.79 
3.05 

3.17 
2.35 
3.36 
2.25 

3.24 

30 
30 
30 
16 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
6 
6 

7 

4 
4 
4 
4 
5 

3 
4 
2 
3 
2 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

76.0 
74.5 
73. 6M 
74.9 
75.4 

48.1 
46.1 
44. 3M 
49.6 
51.0 

62.1 
60.3 
59. OM 
62.3 
63.2 

-  1.7 

-  1.7 

-  .4 

91 
87 
69 
86 
69 

5. 

5. 

5 

4 

5. 

32 
30 
30 
35 
35 

28 

28 

28 

26. 

28 

158 

160 

142 
134 

4 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.96 
9.30 
7.45 
9.45 
7.54 

3.51 

5.65 
4.23 

2.20 
3.22 
2.42 
3.69 

2.60 

30 
30 
16 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
8 
5 
5 

5 
4 
4 
3 

4 

4 
4 
3 
3 

4 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

76.5 
76.2 
75.3 
77.4 
69. 3M 

47.8 
47.3 
48. 7M 
46.6 
49. 2M 

62.2 

61.8 
62. OM 
62.0 
59. 3M 

-  2.4 

91 
90 
91 
90 
62 

5 

5 

6 

5* 

5 

31 
33 
33 
28 
33 

26 
28 

28 

28 
27 

149 
149 
158 
153 
216 

2 
1 
3 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
2 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

6.93 
7.30 
7.34 
8.16 
12.01 

3.84 

3.30 
1.75 
3.30 
3.20 

4.05 

30 
17 

30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
6 

5 

6 

3 

4 
4 

4 
4 

3 

4 
4 
3 
4 

DIVISION 

61.2 

-  2.2 

7.91 

4.36 

.0 

CENTRAL             05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

76.0 
75.1 
76.0 
76.5 
75.3 

50.5 
45. OM 
43.6 
48.9 
46.1 

63.3 
60. 1M 
59.8 
62.7 
60.7 

-  1.7 

88 
67 
89 
90 
91 

6 
4 
6 
5 
5 

35 
30 
32 
32 

30 

28 
28 
28 
26 
26 

117 
185 
189 
138 
175 

0 
0 
0 

1 

2 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 
1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

5.08 
3.95 

4,79 
4.92 
5.05 

1.70 

2.37 
1.45 
1.97 
1.84 
1.51 

30 
16 
16 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
b 
7 
5 
5 

3 
2 

4 
4 

4 

3 
2 

1 
2 
3 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 

76.5 
76.7 
73.5 

77.2 

52.2 
46,9 
48.3 
45.4 

64.4 
61.8 
60.9 
61.3 

-  1.7 

-  2.2 

89 
89 
67 
89 

6* 
5 
5 
5 

38 
29 
33 
32 

26. 
28 
26 
28 

102 
153 
162 
148 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 
0 
1 

0 
0 

0 
0 

4.95 
3.56 
4.96 
4.08 

1.49 
2.08 

2.48 
1.32 
2.65 
1.68 

30 
16 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
5 
5 
4 

3 
3 

2 
2 

2 
1 
2 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
OCTOBER 


Temperature 


<  S 


<  s 


Precipitation 


el 


No.  of  Doys 


MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DES  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

DIVISION 


SOUTHWEST  07 

DE  OUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 


08 


ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

DIVISION 


SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

DIVISION 


76.8 
73.7 
74.8 
77.0 


79.3 
75.2 
74.9 
76. 6M 
77.4 

76.4 
76.0 
75.8 
76.9 
77.0 

77.0 
75.4 
76. 5M 
77. 1M 


77.9 
78.8 
78.1 
77. 1M 
78.9 

77.0 
78.9 
78.1 
78.4 


77,6 
78.7 
78.4 
77.2 
79.9 

78.7 
79. 9M 
76.2 
78.8 


81. 3M 

79.2 

78.1 

81.0 

77.1 

79.0 
75.5 
80.  5M 
77.9 
78. 1M 


49.6 
45.5 
47.1 
48.6 


47.5 
45.7 
49.6 
46.  OM 
51.3 

51.2 

47.0 
47.6 
48.5 
47.1 

50.9 
48.1 
50.8 
51. OM 


48.7 
45.0 
45.9 
45.7 
42.2 

48.9 
51.2 
49.0 
53.5 


48,8 
49. 7M 
47.3 
49.8 

48. 2M 

44.7 
50.5 
44.8 
46.9 


50.5 
47.2 
49.5 
51.1 

48.3 

50.  3M 
50.8 
50.  3M 
46.9 
46. 6M 


63.2 
59.6 
61.0 
62.8 

61.7 


63.4 
60.5 
62.3 

61. 3M 
64.4 

63.8 
61.5 
61.7 
62.7 
62.1 

64.0 
61.8 
63. 7M 
64.  IM 

62.7 


63.3 
61.9 
62.0 
61. 4M 
60.6 

63.0 
65.1 
63.6 

66.0 

63.0 


63.2 
64.  2M 
62.9 
63.5 

64.  IM 

61.7 
65. 2M 
60.5 
62.9 

63.1 


65. 9M 

63.2 

63.8 

66.1 

62.7 

64. 7M 
63.2 
65. 4M 
62.4 
62. 4M 

64.0 


-  2.2 


2.9 


2.9 
.6 


-  .9 

-  .1 


.7 
3.3 


2.6 


.3 

1.4 


1.6 

.4 


125 
199 
157 
133 


127 
169 
133 
154 
111 

126 
170 
145 
135 
157 

107 
155 
132 
118 


120 
146 
148 
153 
174 

119 

90 

119 

83 


113 
103 
128 
115 

114 


28  158 

28  84 

28  169 

28  140 


75 
118 
105 

71 
147 

111 
130 
78 
144 
156 


5.49 
4.01 
5.64 
5.09 

4.74 


1.79 
2.87 
4.44 
2.77 
3.23 

2.98 
2.26 
3.05 
2.73 
2.14 

2.62 
2.34 
2.41 
2.96 

2.76 


3.30 
2.96 
3.52 
5.30 
4.51 

3.55 
2.95 
2.57 

4.30 

3.66 


4.98 
3.50 
2.35 
3.80 
2.08 

2.65 
3.16 
2.97 
1.17 

2.96 


1.11 
1.10 
1.36 
1.44 
1.02 

2.92 

2.48 

.75 

1.49 

1.48 

1.52 


2.59 
2.64 


.32 


.35 
1.68 


1.32 
.30 

1.54 
.41 

.60 

.71 
.26 

.13 

1.60 
1.32 

.36 
2.08 

1.31 


1.79 
1.17 
2.00 
2.36 


.74 
1.35 
2.28 

.80 
1.70 

1.72 
.73 

1.80 

1.57 

.59 

.87 

.85 

1.37 

1.85 


1.70 
1.14 
1.10 
2.05 
1.71 

1.29 

1.40 
1.01 
1.43 


2.00 
1.05 
1.19 
2.55 
.71 

1.61 

1.33 

.97 

.36 


.33 
.65 
.67 
.32 

1.47 

1.18 

.25 

.45 

.76 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE 
GILBERT 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
WHITE  ROCK 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
PORTLAND 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
ABBOTT 


93 

DATE 

05* 

24 

DATE 

28 

12.01 

.75 

5.08 

DATE 

30 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NW 


NORTHWEST 

BENTONVILLE  5 
BERRYVlLLE 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  *  ESE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON  2  NNE 
ODELL  3  N 


NORTH  CENTRAL        02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


MOUNTAIN 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVILLE 


NORTHEAST 


'IEW 


10 

to 

e 

32 

a 

92 

9 

97 

e 

78 

6 

80 

7 

27 

Day  of  Month 


6.69 
6.97 
6.61 
8,73 


ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
8LYTHEVILLE 
BUROETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
J0NES80R0 
REISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL 


BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVlLLE 
COVE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRP 
FORT  SMITH  WATER  P 
GRAVELLY  t,    E 
GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 
OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  *.  N 

SUBJACO 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
APLIN  1  W 

BENTON 

bISMARCK    2    SE 
BLAKELY    MOUNTAIN    DAM 

BONNERDALE 
CARPENTER    DAM 
CONWAY 

CRYSTAL    VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT    SPRINGS    1    NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE    MAUMELLE 
LEOLA 

LITTLE    ROCK    WB    A1RP0RT//R 
LITTLE    ROCK     FILT    PLANT 
MALVERN 
MORRILTON 

NIMROD    DAM 


10 

B3 

7 

Z6 

5 

70 

7 

53 

7 

96 

6 

57 

6 

68 

6 

11 

6 

25 

7 

93 

6 

96 

9 

30 

5.06 
4.55 
3.95 


4.92 
4.43 
5.85 


16      17      18 


1.20  .97 
3.17  1.17 
2.00    1.60 


2.50  1.70  .25 
2.20  1.17 
1.32  .30 
3.20  1.30  1.20 
2.92      .50 


1.10  2.16  2.17 

.97  .80  1.56 

.74  1.50  .85 

2.06  1.63  1.36 

.93  .70 

.72  .93  2.11 
1.61  1.61  1.7 
,62    1.66    2.3 

2.06  2.15    1.46 
2.09    2.04    1.63| 

.74    1.43    2.19 
1.34    1.67 
.84    1.14 

2.07  2.20 


1.68  .67 
.53  1.27 
.40   2.09 


.50    1.67  .061 

.61    1.32  .07 

.43    1.96  .13 

•           •  2.00 

.10 


1.82 


1.26  .87 

.43  1.B3 

1.54  .11 

1.54  .65 

.26  2.78 

1.33      .45 


2.60  2.50      .07 
1.52    1.82 
2.16      .74 

1.61  1.70 
1.85    1.67 

1.03  .94 

2.39  .55 

1.68  1.30 

2.25  1. 10 
2.00  .69 

.85    1.19 

2.62  1.41 

1.80  1.34 
1.51    1.26   ; 
2.42    1.18 

2.11  3.01 

2.20  1.00 

•  1.91 

1.81  1-10 
2.60  1.16 

1.54  1.45 

1.35  1.65 

1.94  1.54 

1.64  1.75 

1.26  1.17 


1.64  .38      .18 

1.32  .68      .74 

1.61  .36 

.98  1.05     1.54 

1.36  .62    1 

1.52  .64 

1.59  .49 

1.71  .34 

1.32  .30 


1.61  .37 
1.35  1.14 
1.17    1.14 


22      23       24 


25       26       27 


.03    3.37|     .15 


3.42 

1.09 

3.47 

.95 

.97    2.91 

.37 

4.00 

1.70 

3.21 

.52 

T         3.07 

.40 

2.52 

.57 

3.50 

.62 

3.75 

.20 

3.13 

.62 

.58 


5.061 

1.3»|  .90 

.97  1.05 

3.171  .51 

2.351  1.31 


1.55 
1.37 
3.2* 


4 

70 

1.06 

? 

9fl 

.70 

2 

HO 

1.51 

3 

9C 

.65 

3 

.30 

.03 

.*5 

2.00 

I 

94 

•  89 

1 

.7*. 

.16 

3 

,3C 

1.09 

3 

.20 

.99 

* 

.05 

2.<t0 

1.51 
2.<>8i 
1.05 
2.00 
.951 


1.66 

1.791 
1  .001 


See  Reference  Noles  Following  Station  Inde: 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

ARKANSAS 
OCTOBER 

1967 

— 

Day  of  Month 

Station 

O 

1J2|3 

4        5         6 

7        8        9 

10   |   11   ]   12 

13   |   14   |   15 

16  1 

17     | 

18 

19      20   |  21 

22   |  23   |   24 

25      26 

27 

28       29    |  30 

31 

OWENSVILLE 

A.3A 

.10 

.07 

2.00 

.10 

T 

T                     2.01 

T         , 

PERRY 

5.6* 

.05 

1.40 

1.12 

.91 

2.00 

.16    . 
•  46    • 

.06    . 

REMMEL    DAM 

A. 61 

.10 

1.63 

.40 

.13 

.20 

SHERIDAN    TOWER 

5.09 

.40 

1.64 

•  50 

•  04 

.09 

2.3< 

EAST    CENTRAL                   06 

ARKANSA5    POST 

1.79 

.74 

.39 

.25 

T 

.36 

T 

.04 

.05    . 

AUGUSTA 

2.42 

.28      T 

.92 

1.22 

T 

BRINKLEY 

2. 87 

.41      T 

1.35 

,67 

.08 

•  04 

•  28    • 

CABOT    A    Sw 

A.AA 

.15 

1.83 

.18 

T 

T 

2.28 

CARLISLE    1    Sw 

2.61 

.19 

1.49 

.22 

.05 

.03 

.28 

.35    '. 

CLARENDON 

2.77 

.67 

.67 

.80 

.13 

.09 

T 

.05 

.36    . 

DES    ARC 

3.23 

.38 

1.70 

.45 

.09 

•  09      • 

53 

.08 

•  41    . 

FORREST    CITY 

2.98 

.76 

1.72 

.21 

.03 

.15 

•  11    • 

HELENA    5    Nw 

2.26 

.32      T 

.21 

.68 

.09 

.23 

T 

•  73   . 

KEO 

3.05 

.39 

1.80 

.18 

.05 

.03 

.56 

•  04    . 

MADISON 

2.78 

.86 

1.10 

.46 

.05 

•  31    • 

MARIANNA    2    S 

2.73 

.55 

1.57 

.14 

.02 

T 

■  33 

•  12    • 

SAINT    CHARLES 

2.1A 

.59 

.50 

.33 

.12 

.08 

.07 

•  45    • 

STUTTGART 

2.62 

.54 

T 

.87 

.53 

.10 

.26 

.12 

•  20    • 

STUTTGART    9    ESE 

2.34 

.67 

.85 

.19 

.06 

.21 

.13 

.23    . 

WEST    MEMPHIS 

2.A1 

.38 

1.37 

.17 

.07 

.08 

.22 

.12    • 

WYNNE 

2.96 

.65 

T           T 

1.85 

.15 

.05 

.12 

.14    . 

SOUTHWEST                          OT 

ANTOINE 

3.77 

.22 

1.28 

.38 

.04 

.78 

1.07    . 

ATHENS 

A. 01 

.33 

T            .04 

1.43 

.51 

.07 

.02 

1.28 

.33    • 

DAISY    1    E 

**14 

.32 

.35 

1.62 

.37 

T 

.06 

1.02 

•  40    • 

DE    QUEEN 

3.30 

.10 

1.10 

.30 

1.70 

•  10    . 

OIERKS 

2.96 

.09 

I            .15 

.93 

.45 

T 

T 

1.14 

.20    . 

FULTON 

3.60 

.22 

.07 

.98 

.12 

T         1.78 

.43    • 

GLENWOOD 

4.17 

.33 

.48 

1.64 

.35 

.07 

.08 

.82 

•  40    , 

HOPE    3    NE 

3.52 

.51 

T 

1.00 

.13 

.78 

1.10    . 

HOPPER 

5.07 

.29 

.20 

2.40 

.59 

1.34 

•  25    • 

HORATIO 

3.28 

.17 

.87 

.17 

T 

1.95 

.12    . 

INDEX 

3.60 

.50 

.20 

.90 

.10 

T 

l.BO 

.10    . 

LANGLEY 

3.70 

.23 

.23 

1.40 

.54 

T 

.05 

1.10 

•  15    . 

MOUNT    IDA 

5.30 

.45 

.31 

2.05 

.60 

.03 

.19 

1.25 

•  42    • 

NARROWS    DAM 

4.51 

.27 

.69 

1.71 

.58 

•  06 

1.00 

•  20    • 

NASHVILLE    PEACH    SUBSTA 

3.55 

.08 

.33 

1.29 

.45 

T 

T         1.20 

.20   . 

NATHAN    A     WNW 

3.63 

.38 

.30 

1.30 

•  40 

.95 

.30    . 

NEwHOPE    3    E 

4.12 

.29 

2.-3 

1.40    . 

ODEN    2    w 

5.49 

.42 

.01 

2.20 

.78 

.10 

.01 

1.32 

.65    . 

OKAY 

2.95 

.07      T 

.30 

1.05 

.12 

1.40 

.01    • 

PINE    RIDGE 

5.13 

.51 

2.00 

.80 

.12 

1.05 

.65    . 

STAMPS 

2.57 

.4B 

1.01 

.20 

.56 

.32    . 

STORY 

5.76 

1.45 

1.50 

1.15 

.13 

.10 

.83 

.60   . 

TEXARkANA    WB    AIRPORT       //R 

4.30 

.39 

.66 

.46 

.05 

1.31    1.43 

T         . 

SOUTH    CENTRAL                08 

AMITY    3    NE 

4.71 

.35 

.36 

1.40 

.66 

.1! 

.10 

.70 

.99    . 

ARkADELPHIA 

4.98 

.60 

1.25 

.55 

.08 

2.00 

.50    . 

BLUFF    CITY    3    SW 

3.21 

•  76 

T 

.97 

.22 

T 

.46 

.80    . 

BOUGHTON 

CAMDEN    1 

3.50 

.57 

.90 

.10 

.03 

1.05 

•  85    . 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

2.35 

.18      T 

T 

.44 

.11 

.43    1.19 

T         . 

FORDYCE 

3.80 

.17 

.94 

.12 

T 

2.55 

.02    . 

GURDON 

4.37 

.59 

1.08 

.30 

.06 

1.57 

•  77    • 

MAGNOLIA    3    N 

2.08 

.19 

.71 

.12 

.44 

.62    . 

MOROBAY    LOCK    NO    B 

2.65 

.38 

.14 

.12 

T 

1.61 

.40    . 

PINEY    GROVE 

4.60 

.27 

1.50 

.45 

.08 

.22 

1.70 

.38    . 

PRESCOTT 

3.16 

.45      .12 

.02 

1.11 

.12 

1.33 

.01    , 

SPARKMAN    3    WSW 

2,97 

.42 

.97 

.30 

.07 

.01 

.90 

.30    . 

TAYLOR 

1.66 

T 

.25 

T 

.67 

.10 

.30 

.34    . 

wARREN 

1.17 

.36       T 

.15 

.16 

.01 

.27 

.22    , 

SOUTHEAST                           09 

ARKANSAS    CITY 

1,40 

.12       .01 

.10 

.42 

.04 

.10 

.61     . 

CROSSETT    7    S 

1.11 

.30 

.30 

.46 

•  OS    . 

OEWMOTT    3    NE 

1.10 

•33      .02 

.08 

.18 

.28 

•  21    . 

DUMAS 

1.36 

.65 

.12 

.21 

.01 

T 

.10 

.27    . 

EUDORA 

1.44 

.21 

.56 

T 

.67 

HAMBURG 

1.48 

.37 

.38 

.08 

.58 

.07    . 

MONTICELLO 

1.02 

.32 

.25 

.11 

T 

.28 

.06    . 

PINE    BLUFF 

2.92 

.22 

1.47 

.15 

.14 

.06 

•  88    • 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

2.48 

T            .29 

.05 

LIB 

.09 

.08 

.05 

.72 

.02    . 

PORTLAND 

.75 

.20 

.05 

.25 

•  25    . 

HOHWER    2    NNE 

1.49 

.41 

.19 

.36 

•  08 

.45    . 

STAR    CITY    A    ENE 

1.48 

.31 

.76 

.10 

T 

.31 

T         . 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed    -  m.p.h.) 

Relative    humidity    average! 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s;  8  s 

I 

Station 

■p  0 
a  0 
a  -h 
*»  ♦* 

r-f    W 

3    O 
CO    U 

Q)  -rl 

KP 

c 

i-<  © 

0  0, 

W   CO 

V 
OS 

* 
i 
« 

> 
< 

£     • 

0) 

g   1 
1  0? 

a    1 

_  a 
0  ~ 
•  • 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID             6    AM          NOON          6     PM 

8 

3 

CO 

i 

8 

A 

en 

8 

i 

S3 

H 

CM    9 

3 
0 

H 

»   S  B 

?  0  S 
2   0  5 

►  £l 

<  -i,  2 

FORT    SMITH    WB    AIRPORT 
LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 

TEXARKANA    WB    AIRPORT 

29 

21 
21 

1.0 
2.8 

3.2 

7.7 
9.0 
7.2 

30 
35 
23 

NW 
SE 
25 

24 
30 
29  + 

76 
80 
64 

83 
84 
77 

44 
51 
48 

52 
62 
51 

0 
1 

1 
5 
1 

1 

3 
2 

1 

0 

1 

3 
1 
2 

1 
1 
0 

9 

10 
7 

63 

73 

5.3 
4.8 
4.1 

See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
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DAILY  TEMPERAT  URES 


ARKANSAS 
OCTOBER 


NORTHWEST  01 

BENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HUNTSVILLE 
LEAD  HILL 
ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

*     «     • 
NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 


NORTHEAST 
ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEEDEVILLE 
BLYTHEVILLE 

CORNING 

J0NES80R0 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 


03 


Day  CM  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


81   83 
55   60 


8  A   82 
61   60 


83   85 
55   53 


85   82 
54   58 


85   89 
58   54 


84   87 
57   58 


87   81 

48   49 


85   84 
45   47 


86   84 
41   46 


79   82 
40   51 


84   82 
47   50 


86   82 
59   60 


79   85 
45   54 


80   86 
40   49 


83   82 
56   61 


86   87 
44   50 


84   86 
60   60 


85   87 
64   65 


86   86 
61   57 


85   85 
64   71 


87   88 
63   63 


86   87 
56   55 


84   85 
62   61 


87   89 
60   58 


90   88 
61   63 


85   88 
60   60 


87   89 
63   63 


80   60 
57   43 


82   62 
61   45 


73   58 
54   42 


83   63   71 
59   44   34 


76   58 
57   43 


76   65   70 
50   46   36 


90   84 
58   60 


90   91   84 


78  63 

54  44 

81  71 

56  50   39 


70 
35 

55 
38 

75 
40 

74 
42 

82 
52 

70 

38 

52 
37 

76 
42 

75 
58 

81 

56 

58 
36 

53 

38 

73 
38 

75 
55 

82 
53 

70 
37 

55 
38 

75 
42 

76 
59 

83 
56 

65   50   74 
34   36   37 


76   70 
52   37 


51  57  60 

89  89  74 

55  59  61 

88  89  84 

67  64  63 


58   61   62 


89   89 
59   59 


MAX 
MIN 


87   87 
49   49 


84   64 
52   55 


84 

55 


84   84 
55   60 


83 

52 


84 

81 

59 

58 

57 

39 

82 

75 

66 

63 

55 

43 

80 

73 

72 

52   73 
36   41 


53 

40 


17 


57   52   54 


76   80 
56   51 


58   75 
31   37 


65   59   71 
39   33   35 


63   49   39 


90   86 
63   61 


87   85 
65   63 


86   86 
59   61 


91   87 
58   58 


91   90 
61   59 


90   89 
62   62 


90   87 
61   63 


90   87 
66   66 


86   88 
58   58 


84 
51 

83 
51 

87 
54 

88 

54 

90 
59 

87 

59 

83 

50 

81 
52 

86 

55 

87 
57 

89 
62 

87 
61 

84 

52 

83 
56 

67 
55 

87 
60 

89 
62 

87 
6  3 

82   60 
51   41 


82   60 
52   40 


70 

50 


60 
35 


59 
35 


76   84   74 
59   54   54 


87   82   75 
55   54   56 


59   67 

48   46 


65   65 
48   44 


52   67 

47   45 


63   66 
48   45 


54   69 
47   44 


60   64 
47   43 


53   64 
46   44 


60   64 
48   43 


68   67 

49   47 


60   66 
48   43 


55   68 

48   46 


31   44   42  I  46 


65   70   70   78 

44   33   48   45 


32   50   43 


71   72   78 
31   43   42 


71 

39 


36   43   44 


70 
49 


70 
45 


72 
43 


49  58  48 

77  77  72 

52  59  54 

79  75  68 

49  54  52 


72   68 
54   46 


82   77   73 


SO 
75 


62   85 
52   56 


72   68 
56   43 


78   66 
54   42 


74   69 
51   39 


79   68 
54   38 


76   69 
57   42 


57   72 
35   37 


64   60   69 


76   67 
55   47 


81   66 
58   50 


84   62 
58   45 


75   67 
56   42 


79   64 
54   47 


44   54   56 


71   80   83 
43   43   58 


84   75 
57   65 


66   53   65 
50   47   36 


52   49   39 


65   53   61  i  64 

52   46   40 1  30 


77   74 
34   32 


74   72 
35   33 


68   55   59 


69   56 
51   50 


62   74 
35   40 


63 
39 


57 
34 


65 

60 

46 

36 

63 

60 

48 

37 

65 

60 

44 

38 

64 

60 

43 

42 

82  84  84 

49  59  60 

80  83  82 

53  63  62 

77  84  76 

49  58  60 

82  85  83 

47  56  58 


84   86   85 
49   60   58 


82   84   85 


60 
83 


81   85   85 
52   63   62 


73  52 

51  47 

70  63 

51  48 


78   56 
53   52 


78   55 
52   49 


72   54 
51   49 


76   55 

53   50 


80   69 
62   52 


83   71 
60   53 


76   58 
53   52 


60   61 
55   54 


74   75 
35   41 


50   55   50 


80   76   67 
47   57   52 


64   69 
38   43 


62   70 
36   47 


64   70 
35 


64   71 
29   51 


62   65 
31   39 


61   68 
41   43 


66   70 
32   42 


63   71 

36   40 


65   68 
36   45 


67   72 
34   47 


66   67   65 
35   34   52 


68   65   53 
53   41   45 


69   57 
45   46 


69 
33 


69   56   51 

58   45   40 


66   53 

43   45 


62  i  66 
33   32 


70   64 
55   41 


67 i  66   69 


65   59 
52   45 


72.0 
46.2 


72.9 
48.9 


70.2 
45.8 


72.4 
49.5 


71.8 
47.4 


70.9 
44.2 


73 
59 

66 
29 

71 
32 

68 
34 

72 
56 

64 
32 

72 
32 

67 
36 

71 
59 

67 
27 

72 
30 

66 

32 

79 
47 

74 
40 

68 
37 

72 
38 

73   79 
41   41 


77   77   70  I  62   72   66 
36   41   56 |  32   32 


73   70   65;  65   71   66 

45   49   56  I  35   44   35   30 


67   59   59 
56   54   40 


66   57 
46   45 


64   73   70   60 


69.3 
47.7 


73.0 
44.8 


67 

64 

54 

72 

6 

55 

42 

45 

47 

9 

68 

64 

55 

72 

7 

56 

42 

44 

47 

8 

75   73   62 
50   52   46 


76   72   62 

43   53   44 


72   71 
43   56 


78   74   63 
32   55   47 


75 
50 


69  I  61 

36'  34 


71   71 

54   53 


73   71   60 
56   55   47 


34   58   56 


71   79   75  I  70   63   70   61   65   71   61 


66  76  75 

34  41  40 

64  75  71 

40  44  48 


75   72   72 


70 

82 

85 

84 

65 

44 

57 

57 

61 

53 

84 

85 

85 

77 

58 

49 

57 

57 

56 

51 

8? 

84 

82 

78 

58 

50 

61 

59 

53 

50 

84 |  80   56 
59  1  52   52 


60 I  63   64   75 

45   35   38   42 


64'  66   75   72 
37   41   46 


65   76   72 


64   65   71   73 
43   39   43   41 


36  42  47 

79  76  72 

46  52  55 

81  75  73 

34  43  61 


78   78 
39   43 


66   71   68 
37   42   37 


78   77 
53   53 


71   76 
44   45 


82   77 
36   42 


79   75 
42   41 


79   78 
48   47 


79   79 

38   42 


79   78 
46   48 


71   77 

43   47 


77   76 
42   46 


80   78 
41   46 


73   65   66 
36   39   31 


31   30   58   53 


71   61 

53   48 


72   71   61 
45   55   48 


73 

55  i  40 


75   67 
62  ;  32 


77  |  69 
56   37 


72   66 

45   39 


71   63 
39   36 


76   66 
48   53 


73.8 

44.0 


74.7 
42.5 

74.0 
45.3 


73.3 
49.0 

72.0 
46.4 

72.1 
44.3 

73.9 
48.6 

73.6 
44.1 


74.6 
47.6 


73.5 

50.7 


70 

39 


71   71   68 
34   40  i  29 


73   67 I  69 

40   39   33 


77,  66   73 


68  |  66 
41  j  38 


62 
48 

77  72   63 
49   55   49 

78  72 

48   54 

76   71 


74  |  65 
55   37 


73  '  66 
62   45 


79   77 
50,  37 


77  |  66 
56  j  36 


75  I  66 

58  I  39 


73   66 
35   37 


76   70 
53   54 


72.9 
46.7 


76.0 
45.8 


76.5 
50.5 


74.7 
46.9 


74   68   65   76   74   61   74.7 
42   43   39   51   59   55  I  52.1 


65   73   61   69   77 


39   41   33   35   60 


73   70 
39   41 


72   71 
42   41 


67   77   70 
36   49   57 


67   77   72 
35   48   54 


74   68   64   75   72 
39   40   35   51   55 


65 

73 

6 

57 

47 

7 

62 

75 

1 

53 

48 

6 

63 

74.8 

47 

48 

7 

6  0 

74 

,3 

52 

49 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
OCTOBER 


Station 


POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
«     »     • 

WEST  CENTRAL        04 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
HECTOR 
MENA 
OZARK 
PARIS 

RU5SELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 
GREENBRIER 
HOT  SPRINGS  1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
MALVERN 
MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

«     •     « 
EAST  CENTRAL        06 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


81   80   85 
50   51   52 


82   82   87 
49   49   55 


86   82 
53   54 


83   82 
46   54 


90   87 
48   50 


86   83 
52   56 


87   84 
51   50 


76 
56 


88   87 
50   50 


85   84 
46   48 


84   83 
47   49 


84   83 
54   52 


87   86 
53   55 


88   85 
50   51 


85   83 
49   51 


87   86 
55 


88   88 
50   49 


79   77 
60   58 


83   82 
56   54 


82   84 
49   44 


82   84 
39   46 


84   83 
55   51 


85   84 
48   47 


86   84 
60   58 


84   83 
54   46 


81   81 
51   49 


86   88   82 
57   61   61 


89   87 
60   60 


88   89   84 
59   64   63 


88  88  90 

61  59  58 

92  93  91 

60  56  54 


89   87 
60   59 


90   88 
57   57 


82   79 
64   64 


63   60   57 

89   89   87 
65   60   60 


90   91 
60   58 


87   88   89 
54   55   52 


Day  Of  Month 


81   76 
63   53 


84   79   70 


83   66   67 
62   49   47 


77   62 
50   41 


66   76 
45   35 


66   71 
49   38 


67   72 
52   40 


64   65 
42   39 


80   66   75 
57   44   39 


66   71 
45   37 


68   68 
36   35 


68   74 
49   38 


66   59   67 
41   34   36 


66   59 
41   42 


61   82 
39   44 


62   70 
41   45 


81   61   81   74   56   62 
45   60   57   53   51   45 


82   85   83 
48   58   60 


81   83   84 
49   60   63 


84   84 
53   63 


85   7* 
52   64 


83   77   69 


52 

74  i  83 


45   38   42 


54   64 
39   42 


60   82 
42   45 


60   72 
37   39 


75  77 

55  60 

85  87 

54  59   55 


80 

48  I  51 


66   72 
51   40 


72   73 .  71 
50   39   43 


72   71 
51   39 


67   72   67 
47   41   44 


68   73   72 

51   34   46 


65   64 

40   40   37 


63   77 
41   47 


64   77 
40   43 


65   73 
40   43 


60   75 
41   43 


83   77 
54   62 


77   76 
56   63 


84   81 
52   62 


63   82  i  85 
39   41   54 


53   66   74 
38   42   56 


78   57   67 
55   50   46 


74  59 

53  46 

66  72 

53  44 

65  69 
52  47 

66  66 
50  47 

60  60 

45  39 

58  73 

50  48 

64  69 

48  45 


64   70   70 
40   40   40 


79 
38 


65   76   71 
36   44   40 


68   62   66 


63   68 
47   41 


68   71 
51   46 


72   70 
50   46 


72   64 
53   48 


64   68 
47   44 


67   70 
50   44 


60   62 
43   39 


90   88 
60   58 


91   87 
57   57 


89   89 
63   62 


75   71 
53   44 


67   69 
53   46 


84   64 
54   38 


79   70 
56   43 


68   70 
54   38 


72   64 
47   42 


67   65 
38   37 


70   66   73 
48   38   43 


79   80 
59   63 


75   57 
52   46 


82   82   80   75   59 


45   37   42   47 


71   67   78  ,  80 


55   56   54 


80 
48 

79 
42 

85 
51 

84 
53 

8  0 
41 

83 
50 

79 
50 

61 
55 

63   53   43   50 


68   71 
54   40 


80   80 
48   53 


83   81 
58   63 


85   77 
57   58 


82   79 
60   64 


77   85   84 
42 '  54   61 


e5 

56 

87 
61 

86 
56 

81 
57 

66 

54 

69 

88 

52 

89 

52 

65 
49 

86 

50 

70 
48 

70 

36 

89 
59 

92 

60 

89 

59 

84 
58 

80 
55 

7? 
43 

66 

58 

87 
58 

86 
56 

85 
55 

81 
52 

61 
43 

85 
57 

84 
58 

84 
58 

81 
57 

80 
52 

74 
42 

85   84 
51   50 


90   89 
56   58 


85   85   89 
54   49   54 


90   90   89 
55   57   56 


41   49   50  i  53   56   57 


79   71 
55   41 


89   83   70 
56   58   42 


86   78   68 
60   56   44 


65   62   72 
50   41   44 


72   66   78 


69   65   75 

47   39   44 


72   73   80 

36   41   46 


64   64   77 


70   65   76 
45   35   42 


66   63   63 
46   35   38 


81   81   80 
48   54   60 


80   57 
55   46 


80   55 
53   47 


69   53 
51   47 


72   65 
52   45 


74   58 
46   46 


63   55 
51   47 


68   80 
36   44 


80   77 
41   42 


78   73 
41   44 


77   75 
39   42 


73   72 
49   49 


79   80 
41   46 


79   77 

38   40 


78 

37   40 


81   79 
46   47 


78   72 
43   47 


77   76 
40   44 


78   75 
39   42 


76   74 
38   48 


82   32 
38   41 


73   71 
50   52 


82   82 
37   52 


69   80 
36   43 


65'  68  69  84 

43!  34  34  37 

68  68  78  78 

401  35  41  42 

68  69  79  74 

39j  31  36  40 

70  70  84  78 

471  38  48  51 


45   42   34 


32   36   43 


78   74 
40   48 


82   82 
55   58 


65   79 
59   62 


80   81 
53   58 


82   79 
50   60 


83   82 
57   60 


75   67   72   71 

54   46   40   34 


74   58 
53   49 


76   55 
52   46 


75   60 
54   51 


77   54 
52   41 


82   82 
36   44 


79   77 

40   43 


69   80 
36   41 


71   73 
40   39 


39   36   43   47 


85   67   87 
52   60   57 


75   84   86 
42   54   56 


85   59   71 
55   46   43 


86   59   57   68   68   79 


72   83   82 
31   38   41 


76   80   80  1  79 
56   46   41   33   36   43   44   46   5l!  35 


76   76   71 
39   43   56 


75   81 
45   47 


84   79 
46   50 


80   77 
47   51 


25   26   27   28   29   30   31 


64   71   66   63   73   71   62 
38   34   39   31   45   54   51 


64   72 
39   37 


77   75  1  68 


82 

41   48 


74   70   65 


48   50   53 


80   80 
40   47 


82   78 
59   53 


82   78 
43   50 


68   74 
41   39 


79   71 
39   33 


75   70 
42   37 


74   67 

38   42 


67   62 
47   33 


78   63 
42   34 


73   71 
36   32 


73   69 

36   36 


74   71 
45   35 


77   74 
43   39 


71   72 
39   38 


76   76 |  69 


83   82   731  71 
41   49   62  1  33 


74   71 
54   54 


74   72 
39   36 


76   71 
41   37 


77   72 
39   35 


69   63 
47   33 


80   76 
51   64 


77   78 
45   58 


82   77 
41   46 


80   75 
50   62 


80   76 
45   56 


75   76 

48   64 


80   81 
43   60 


79   76 
44   54 


77   79 

45   60 


79   76 
52   63 


79   77 
42   52 


76   75 
40   58 


80   77 
50   62 


77   72 
35   35 


36 

70  74   71 
38   40   40 

67  75   67 

35  36   35 

73  76   72 
44   47   41 

71  76   67 

36  36   43 

68  72   65 
41   40   39 

74  76   75 
34   35   37 

72 

42 


70   74 
42   41 


73   66   74 


68   77   74 
34   SO   55 


65   74   68   65 
33   53   56   42 


70   74 
36   51 


75   73 
57   50 


69   68 
57   57 


61   60   63   58 
42   51   51   41 


72   77   56   51 
32   56   50   45 


69   69   68 
30   60   48 


65   65   61 


69   70   70   54 


60   54   46 


76   74 
56   52 


70   74   74   63 
33   51   57   47 


39 

65  i  69 


84   84   82 
44   45   59 


70   76   70 
35   40   42 


76   72 
53   60 


69   74 
35   59 


77   74 
53   55 


74   73 
57   54 


74   73 
57   57 


79   75 
53   57 


79   70 
52   54 


77   75 
54   60 


76   74 
56   50 


67   75 
35   60 


73   70 
45   57 


80   75 
53   56 


72.5 
47.3 


73.1 
48.3 


74.5 
47.1 


77.0 
46.4 


74.0 
48.8 


75.3 

47.4 


67.9 
49,0 


76.0 
48.1 


74.5 
46.1 


73.6 
44.3 


74.9 
49.6 


51.0 

76.5 
47.8 

76.2 
47.3 

75.3 
48.7 

77. 4 
46,6 

69.3 

49.2 


62  1  76.0 
44   50.5 


75.1 

45,0 


76,0 
43.6 


76.5 

48.9 


75.3 
46.1 


76.5 
52.2 


76.7 
46.9 


73.5 
48.3 


77.2 
45.4 


76.8 
49.6 


73.7 
45.5 


74.8 
47.1 


65   77.0 
44   48.6 


73   81   78   67 
30   50   54   47 


74   65   70   78   64 

41  I  31   36   54   47 


79.3 
47.5 


75.2 
45.7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
OCTOBER 


CABOT  *  SW 

CLARENDON 

OES  ARC 

FORREST  CITY 

HELENA  5  NW 

KEO 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

»     •     » 
SOUTHWEST  07 

DE  OUEEN 

DIERKS 

HOPE  3  NE 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SOUTH  CENTRAL       08 
ARKADELPHIA 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FORDYCE 
MAGNOLIA  3  N 
MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 

WARREN 

•     »     • 
SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

DERMOTT  3  NE 

DUMAS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MJN 


82   81 
50   51 


84   84 
55   56 


87   88 
56   60 


88   88 
53   55 


89   90 
56   62 


89   90 
60   63 


84   84 
50   52 


S3   82 
56   58 


84   88 
57   58 


86   85 
50   51 


88   86 

45   48 


83   84 
47   49 


86   84 
46   49 


85   85 
39   43 


83   84 
52   49 


84   84 
57   52 


84   85 
54   48 


85   85 
59   56 


85   83 
52   49 


90   90 
56   57 


88   89 
59   62 


86   87 
58   59 


88   89 
60   63 


87   89 
61   63 


72   69 
58   42 


74   73 

55   40 


84   70 
58   45 


73   68   64 

57   44  J  47 


85   82 
56   42 


89   88 

58   54 


90   91 
54   50 


90   89 
61   53 


90   88 
55   52 


91   90 

54   50 


89   88 
57   54 


88   87 
63   55 


90   90 
58   54 


90   88 
64   61 


80   69 
55   42 


80   68 
58   43 


86   67 
59   46 


76   70 
57   44 


85   65 
59   46 


83   65 
59   45 


80   66 
58   41 


74   76 
48   36 


72   77 
43   34 


89   84   71 
52   52   41 


62   73 
42   46 


69   74 
35   38 


65   72 
39   43 


63   74 
39   43 


65   63 
36   39 


63   74 
38   41 


64   75 
35   42 


65   65 
39   40 


67   76 
42   46 


64   65 
41   42 


62   72 
37   41 


66   73 
37   38 


Day  O*  Monlh 

is  Tie  j  i7~ 


82   83   80 
50   58   63 


85   86 
55   58 


83   85   84 
58   60   63 


84   86   85 
57   60   62 


85   87 
58   63 


55   68 

48   45 


59   69 

50   45 


56   67 
51   43 


66   55 
46   44 


62   83 
52   54 


85   66   66 
53   55   57 


76   86   87 
44   56   55 


65   84 
55   60 


75   84 
45   55 


73   55 
52   46 


79   55   68 
55   49   41 


86   66   56 
50   48   46 


76   58   68 

54   48   45 


65   57 
48   45 


85   85 
62   62 


58   46   46 


66   77 
37   40 


68   79 
35   37 


69   79 
38   45 


6S   80 
35   44 


62   67 
34   38 


67   80 
35   41 


68   60 
33   42 


69   69 
36   36 


69   62 
38   45 


68   67 
35   36 


65   77 
37   43 


73   80 
51   50 


77  I  81 
49!  46 


26   27   28   29   30  I  31 


79  71   66 
47   62   39 


79   77   68 

49   57i  37 


60   79,  70 
55   59 I  42 


79   79  I  69 
51   59   38 


81  j  79 

56   36 


79   78  I  70 
46   60 I  40 


80   69 

58!  35 


82   82  |  60 
46   56!  36 


83   84   65   80   63   65 
59   60   63  I  55   51   43 


MAX 
MIN 


83 

83 

49 

85 

85 

51 

46 

B4 

83 

53 

50 

66   85 
54   45 


82   85 
43   46 


87   67 
55   50 


82   82 

40   45 


83   65 
43   49 


87   89 
52   49 


87   85 
56   45 


91   90   89 
59   58   57 


78   74 
49   35 


90   83   74 
50   49   35 


87   82   70 
55   50   40 


73   75 
53   41 


86   69   75 
54   52   39 


82   73   74 
64   52   46 


71 
,3 


60   58   45 


55   47   42 


76   70 
56   45 


74   74 
54   37 


73   71 
42   43 


76   75   70 
35   40   42 


75   74 
48   45 


74   71   81 
47   46   47 


72   66   77 
46   44   46 


64   53   45 


64   77 
57   68 


86   80 
53   63 


63   84 
59   62 


80   76 
51   65 


62   86 
49   55 


82   85 
58   67 


85   85 
61   68 


66   SO 
61   67 


71 

45 


62   57 
55   45 


79   57   69 


80   71 
54   46 


63   83 
39   42 


72 

35 


70   83 
32   35 


80   79 
52   59 


80!  78 
521  39 


76   66 

57   42 


74   65 
39   40 


75   71 
37   39 


74   72 
47   42 


73   66 
45   42 


66   74 
39   46 


74   68 
40   39 


75   66 
42   42 


69   75 
38   38 


74   68 
45   42 


68   75 
39   43 


73   72 

54   47 


74.9 
49.6 


70   79 
32   52 


80   76   67 
56   56   38 


73   70   67   77 


74   72 
44   41 


86   84 
66   65 


67   68   73 

53   47   411  33   43   42 


73,  72 
50'  41 


79   76 
48   61 


79   80 
45   59 


83   81 

44   46, 


76   75 
45   57 


83   79 
41   43 


61   77 
49   55 


82   82 
48   63 


84   81   83 
50   56   55 


72   79 
35   42 


73   78 
31   37 


81   71 
38   37 


71   75 
35   39 


79   73 
32   32 


79   71 
38   42 


76   76 
39   47 


72   77 
35   44 


73   79 
43   52 


76 

65 

76.6 

51 

45 

46.0 

77 

65 

77.4 

53 

49 

51.3 

73 

64 

76.4 

55 

50 

51.2 

74 

65 

76.0 

46 

46 

47.0 

73 

65 

75.8 

53 

45 

47.6 

73 

65 

76.9 

54 

48 

48.5 

SO 

65 

77.0 

56 

49 

47.1 

72 

65 

77.0 

54 

49 

50.9 

79 

65 

75.4 

54 

49 

46.1 

72 

64 

76,5 

56 

51 

50.8 

74 

67 

77.1 

52 

50 

51.0 

78   66 
42   31 


74   79 
30   58 

74   70 


51   77.9 
41   48.7 


54 I  78.8 
43   45.0 


65|  78.1 
41   45,9 


38  I  28   57   60 


73   78 


30   60   42 


77.1 
45.7 


76.9 
42.2 


70'  72   78   76 
39   36   57   52 


80   68 
61   46 


67   78 
41   46 


69   81 
43   46 


65   78 
41   45 


70   83 
42   45 


72   69 
39   40 


69   80 
44   46 


66   71 
40   41 


71   66 
39   40 


82   84 
54   57 


85   85 
56   62 


87   87 
53   60 


66   85 
55   61 


87   68 
57   62 


80   87 
45   53 


63   65 
58   61 


42   56   57 


79   67 
45   55 


53   59   59 


72   62 
53   45 


70   64 
50   44 


77   57 
54   46 


79   68 
54   46 


84   66 
65   48 


69   70 
45'  39 


69,  70 

46   35 


72   72 

421  35 


69   70 

46  I  38 


72,  71 
421  33 


61   70 
43,  32 


82   84 
40   46 


76   80 
39   44 


64   S3 
38   43 


79   75   77   76 
61  I  39   39   43 


64   77.0 
42   48.9 


54   76.9 
42;  51.2 


52   76.1 
42   49,0 


52'  78.4 
43   53.5 


60   77.6 
43,  48.8 


84 

84 

38 

41 

72 

83 

33 

36 

77   66   73,  72   63   80|  84 
52   46   46 1  37 


72   65 
54   45 


87   67 
65   46 


54   52   61 


45   42   50   59   56 


90   901  89   75   70   67   65   78   84 


56   571  57   55   47 


45   51   54   57 I  54 


59 

72 

74 

51 

45 

35 

55 

69 

70 

47 

45 

34 

57 

69 

70 

47 

47 

38 

40 

46 

75 

80 

35 

35 

71 

62 

37 

40 

85 

86 

40 

44 

78 

62 

36 

40 

62 

81 

41 

47 

81   61  82 

45   47  62 

83   61  82 

45  45  54 

81   79  80 

46  49  63 

64   62  63 
43   48 

64   84  82 

42   42  44 

80  82 

49  62 


74   79   78   69 
33   55   54   44 


79   69   75   80 
40   37   32   56 


76   70   72   79 


70 

51 


79 
42 


76   76   76 
34   42   42 

61   72   77 


72 
39 


69   75   75 
32   37   44 


35   55   55 


78,7 
49,7 


78,4 
47,3 


58   77,2 
44'  49,8 


75   79   79   53 
32   58   53   42 


75   80 
31   62 


79,9 
48.2 


78.7 
44,7 


72 
39 


75 
60 


79.9 
43  I  50.5 


76.2 

44,8 


86   64   65   81   77   74   77 


42   42   53   35   57   64   47 


81.3 
50.5 


84   82   80 
42   49   50 


48   50   61 


77   75   68;  79.2 
51   58   48   47.2 


75   68'  72   81   75   67 


78.1 
49.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
OCTOBER 

1967 

Day  Of  Month 

0 

01 

to 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  j  16  1  17  i 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

EUDORA 

MAX 
MIN 

85 
49 

87 
51 

90 
56 

88 
59 

89 

60 

87 

58 

90 
59 

85 
62 

72 
45 

73 

48 

70 
42 

79 
49 

89 

54 

90   88 
58   59 

86   58 
56   49 

70 
47 

70 

40 

82 

45 

84 
45 

85 
46 

85 
48 

85 
66 

82 

44 

77 
45 

78 
46 

76 
38 

62 
54 

79 
59 

69 
46 

81.0 
51.1 

M0NT1CELL0 

MAX 
MIN 

80 
52 

84 
52 

85 
5* 

88 
58 

88 
57 

87 
57 

89 
58 

85 
61 

70 
41 

69 
44 

68 

40 

66 
45 

78 

50 

85   86 
58   62 

85   67 
57   46 

55 

42 

68 
33 

71 
35 

81 
43 

81 
44 

82 

54 

81 
56 

80 
36 

70 
37 

75 

49 

66 
33 

72 
35 

80 
60 

69 

47 

77.1 
48.3 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

64 
56 

84 
52 

88 
58 

90 

58 

89 
62 

89 
59 

86 
62 

79 
58 

72 

46 

70 
51 

66 

44 

80 
44 

86 

69   90  1  84   56 
47 

68 

66 

68 

3B 

82 
42 

78 
51 

84 
47 

80 
50 

84 
65 

71 

41 

75 
46 

74 
46 

74 

36 

81 

79 
56 

69 
46 

79.0 
50.3 

PINE  tuUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 

56 

82 
52 

86 

57 

87 
58 

89 
61 

86 
60 

68 
61 

69 
56 

69 

47 

65 

48 

64 
43 

76 
48 

86 
55 

83   84 
61   63 

65   56 
51   48 

6  8 
44 

68 
39 

81 
42 

77 
49 

81 
48 

79 

50 

80 
54 

70 
40 

75 
45 

65 

41 

71 

36 

80 
60 

72 
54 

55 

47 

75.5 

50.8 

PORTLAND 

MAX 

MIN 

85 
53 

87 
52 

89 
55 

89 
57 

89 
58 

89 
58 

88 
57 

64 
51 

72 

46 

72 
48 

66 
42 

81 
49 

86 
54 

88   87 
59   59 

79   57 
49 

70 
46 

72 
40 

84 
40 

85 
46 

85 
46 

83 
51 

85 
61 

76 
45 

78 
42 

70 
55 

74 
34 

84 

45 

76 
60 

46 

80.5 
50.3 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

79 
45 

64 
51 

85 
52 

88 
54 

89 
54 

90 
56 

89 
55 

87 
59 

82 
45 

68 
45 

67 

36 

65 

37 

78 
47 

86   87 

55   57 

82   68 
60   47 

51 

46 

68 
34 

69 
35 

81 
45 

79 

46 

83 
50 

86 
57 

82 
46 

75 
36 

76 

44 

65 
31 

80 
32 

80 
46 

67 
46 

77.9 
46.9 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 
MIN 

85 
54 

85 
46 

89 
54 

90 
53 

90 
59 

90 
57 

66 

54 

70 
46 

66 
40 

64 
36 

78 
41 

86 
51 

86 
60 

78   56 
55   46 

68 
47 

69 
33 

82 

37 

83 

41 

81 
45 

81 
61 

70 

35 

75 
39 

69 
43 

73 
31 

80 

47 

78.1 

46.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Ol  Month 

3  x.  <■ 

H  < 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL        02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EvAp 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 
30 
85 
46 

.18 

40 
90 
54 

.15 

20 
88 
56 

.14 

20 
91 
57 

.17 
30 
95 
62 

.17 

5 

85 

64 

.07 

5 

88 

62 

.16 

40 
85 

57 

.09 

20 
68 
45 

.14 
20 
71 
45 

.12 

20 
67 
43 

.04 

4 

56 

43 

.12 
16 
68 

44 

.06 
30 
71 
51 

.13 

10 
78 
59 

25 
65 
55 

25 

56 
50 

.14 
15 
53 

43 

.17 
25 
63 
42 

.09 

10 
64 
41 

.11 
10 
69 

44 

.11 
15 

67 
45 

.12 

15 

70 
46 

.14 
70 
68 
51 

.12 
65 

64 
40 

.15 
25 
60 

40 

.09 
55 
59 

42 

.10 
22 

60 

39 

.14 
46 
59 
38 

72 
63 
49 

.02 
54 
61 
56 

3.76B 

859 
70.5 
48,7 

«    *    # 
WEST  CENTRAL       04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.15 
26 

.16 
16 

.17 
27 

.14 
21 

.13 
16 

.17 
12 

.18 

21 

.04 
31 

.14 
24 

.10 

14 

.14 

16 

.05 
26 

.09 
38 

.08 
13 

.12 

13 

34 

52 

.02 
25 

.14 

17 

.13 
23 

.04 
9 

.16 
37 

.13 

27 

.10 
39 

.14 
39 

.11 
21 

.14 
45 

.09 
14 

.16 
71 

60 

21 

3.70B 
648 

RUSSLLLVILLE  4  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 
15 
85 
53 

.13 
12 
84 
55 

.13 

9 

87 

59 

.12 
21 
89 
61 

.12 
14 
90 

60 

.16 
17 
90 
60 

.08 
20 
71 

58 

.13 
52 

70 
56 

.09 
18 
71 
45 

.13 
23 

71 
48 

.09 

8 

71 

47 

.07 
25 

68 

46 

.07 
19 
75 
52 

.10 
18 
80 
61 

14 
80 
64 

17 
67 
56 

45 
57 
48 

.09 
19 
66 
43 

.13 
29 

66 
39 

.09 
24 
69 
46 

.14 
31 
71 
42 

.09 
22 
72 

46 

.10 
19 
72 
50 

.09 

41 
70 
44 

.12 
26 
69 
42 

.16 
48 
65 

42 

.13 
32 

64 
39 

.09 
39 
62 
37 

.09 
44 
62 
52 

.08 
60 
64 
58 

.07 
45 
60 
51 

3.35B 

846 
72.2 
50.3 

«    #    * 
CENTHAL             05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAf., 

EVAP 
WIND 

.13 
25 

.15 
22 

.13 

19 

.11 
17 

.15 
19 

.16 
15 

.17 
17 

.15 
44 

.16 

58 

.17 
26 

.15 
33 

.10 
16 

.10 
18 

.08 

18 

.07 
16 

44 

.04 
73 

.07 
71 

.14 

41 

.10 
17 

.11 
6 

.11 
15 

.11 
15 

.07 
31 

.16 
56 

.10 
22 

.12 

58 

.12 
28 

.13 

41 

.07 
60 

.08 
41 

3.63B 
962 

*    »    » 
EAST  CENTRAL         06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 
89 

78 
47 

.19 
42 
84 
54 

.16 
33 
82 

57 

.19 
37 
87 
60 

.17 
17 
89 
62 

.19 
37 
89 
63 

.17 
27 
88 
62 

103 
81 
62 

.14 
74 
68 
50 

.14 
54 
72 
50 

.17 
47 
71 
47 

.11 
16 
71 
47 

.15 
41 
75 
50 

.19 
71 
81 
55 

.18 
70 
82 
60 

.29 
117 

80 
61 

# 
127 

64 
51 

.03 
94 
57 

46 

.20 
76 
69 
43 

.13 

20 

43 

.17 
49 
74 
47 

.12 

16 
79 
52 

.16 
23 
80 
53 

.16 
133 

75 
55 

.20 
129 
73 
44 

.16 
56 

69 
44 

.25 

172 
66 

*6 

.13 
50 
71 
42 

.21 

104 
69 

42 

.25 

217 

72 

50 

.03 
68 
62 
53 

5.01B 
2231 
75.2 
51.5 

SOUTHWEST          07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

WIND 

.18 
26 

.14 
9 

.19 

6 

.21 

3 

.11 

7 

.22 

10 

.16 
10 

.13 
24 

.23 

44 

.13 

18 

.15 
23 

.10 

4 

.11 

7 

.09 
20 

.11 
23 

.16 
32 

.05 
117 

.13 
174 

.20 
132 

.09 
6 

.13 
15 

.20 

3 

.10 
3 

.08 
21 

.12 
53 

.13 
13 

.19 
72 

.09 
49 

.15 

17 

.09 
35 

.23 

31 

4.40 
1007 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.17 
22 
75 
44 

.13 
19 
84 
45 

.15 
15 

83 
55 

.12 
13 
83 
61 

.16 
18 
68 
63 

.18 
15 
88 
53 

.19 
17 
85 
60 

.20 
27 
81 
54 

.10 
27 
73 
48 

.13 
12 
75 
47 

.17 
17 
76 
50 

.09 
11 

;: 

.0' 
14 
76 
50 

.04 
13 
73 
57 

.06 
23 
77 
60 

.02 
35 
75 
61 

.10 
31 
61 
48 

.05 
40 
62 
4f 

.21 
25 

70 
48 

•  1U 
12 
70 
48 

.12 

21 
74 
45 

.11 

7 

77 

49 

.08 
16 
77 
50 

.13 
29 

72 
52 

.16 
34 
76 

45 

.10 
14 

71 
45 

.16 
52 

69 
45 

.16 
U 
70 
42 

.18 
56 
66 
41 

.08 
53 
66 
56 

.04 
34 
65 
47 

3.76 
736 

74.5 
50.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


6 

Z 

bJ 

W 

U 

z 

o 

OBSERVATION 
TIME  AND 

■z. 

o 

u 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

1 

a 

COUNTY 

< 

0 

< 

0 

z 
o 

< 
w 

OBSERVER 

i 

u 

£ 

si 

ft 

ABBOTT 

0  0  06 

04 

SCOTT 

1 

35  Oft 

9ft  12 

624 

7  A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

0064 

03 

LAWRENCE 

35  34 

91  05 

ss 

: 

ruby  B.  Owens 

ALUM  FORK 

0130 

SALINE 

34  48 

92  52 

5P 

3P 

: 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

ALY 

01i6 

YELL 

3 

34  47 

93  29 

B5ft 

7A 

: 

AMI  TV  3  NE 

0190 

oe 

CLARK 

3 

34  17 

93  21 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 

017B 

07 

PIKE 

3 

34  02 

93  25 

285 

84 

: 

OWEN  B.  HENDRIX 

APLIN  1  W 

DISS 

05 

PERRY 

1 

34  58 

93  00 

ftOO 

6P 

HOBART  WATTS 

ARKADELPHIA 

or  ;o 

08 

CLARK 

3 

3ft  07 

93  03 

ftP 

7A 

: 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

0234 

09 

OESHA 

2 

33  37 

91  12 

145 

74 

CLARENCE  L. WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

I 

34  02 

91  21 

178 

SS 

SS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34  19 

93  59 

960 

7* 

PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUSTA 

03  26 

06 

WOODRUFF 

7 

34  IB 

91  22 

218 

6A 

: 

TOMMIE  D.  PEEBLES 

BALD  KN08  5  N 

0355 

03 

WHITE 

7 

35  23 

91  34 

580 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

0498 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35  49 

91  47 

571 

5P 

5P 

z 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  , 

BATESVlLLE  L  AND  0  1 

0463 

03 

INDEPENDENCE 

35  45 

91  38 

277 

5P 

7A 

C   H 

DONNIE  BRYANT 

BEEBE 

0S3Q 

03 

WHITE 

35  04 

91  53 

250 

C 

D.  C.  HENRY 

BEECH  GROVE 

053* 

03 

GREENE 

36  11 

90  38 

298 

8A 

B.  B.  HAMMOND 

BEEDEV1LLE 

0536 

03 

JACKSON 

7 

35  26 

91  06 

221 

6P 

6P 

P.  M.  BRECKENRIDGE 

BENTON 

0582 

05 

SALINE 

* 

34  33 

92  37 

2B5 

5P 

6A 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONVILLE  5  WSW 

0586 

01 

BENTON 

1 

36  21 

94  17 

1264 

5P 

7A 

CENTERTON  STATE  HTCHRY 

BERRVVILLE  4  NW 

0616 

01 

CARROLL         7 

36  24 

93  37 

1160 

7A 

c 

EDWIN  L.  CHAMPLIN 

BIG  FORK 

0664J  04 

polk                ;    3 

3ft  29 

93  58 

1100 

ANNA  M.  LILES 

BISMARCK  2  SE 

0724  05 

HOT  SPRING    ,   3 

34  18 

93  09 

500 

7A 

MRS.  LOUISE  H.  YATES    | 

BLACK  ROCK 

03 

LAWRENCE        T 

91  06 

259 

7A 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0764 

05 

GARLAND       1   3 

93  11 

426 

8A 

BA 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEER5 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

YELL 

1 

35  06 

93  39 

426 

BA 

8A 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33  41 

93  09 

360 

7A 

R.  P.  PLYLER 

BLYTHEVILLE 

OR  06 

03 

MISSISSIPPI 

35  55 

89  54 

252 

5P 

J.  HAROLD  HAMBy 

BONNERDALE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

3ft  23 

93  23 

1000 

7A 

BOONEVlLLE  6  NW 

0825J  04 

LOGAN 

1 

35  12 

93  59 

600 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  7  NE 

0826  04 

LOGAN 

1 

35  13 

93  50 

730 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE   ' 

BOONEVlLLE  6  NNE 

0827  04 

LOGAN 

1 

33  13 

93  54 

610 

- 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE   , 

BOONEVILLE 

0830'  04 

LOGAN 

1 

35  09 

93  55 

511 

7A 

' 

CLEO  E.  YANDELL 

BOTK1N8UPG  2  S 

08ft2l  02 

VAN  BUREN 

35  39 

92  28 

1200 

c 

MARY  C.  PEARSON 

0848J  08 

NEVADA 

3 

33  52 

93  20 

235 

7A 

EUNICE  IfJGERSOLL 

BRANCH  A  NW 

0887,  04 

1 

35  21 

470 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

0B88  04 

35  16 

93  59 

500 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRINKLEY 

0936i  06 

MONROE 

3ft  53 

91  12 

205 

74 

7A 

C  H 

RICHARD  K.  WIES 

BUFFALO  TOWER 

1010  01 

NEWTON 

7 

35  52 

93  30 

2578 

7A 

WILLIAM  R.  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020[  02 

BAXTER 

7 

36  22 

92  34 

480 

= 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SURDETTE 

1052 

MISSISSIPPI 

2 

35  49 

89  57 

240 

6P 

G.  A.  HALE 

CABOT  4  SW 

1102 

0  6 

PULASKI 

1 

34  57 

92  04 

289 

6P 

6P 

B.  M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1132 

02 

IZARD 

7 

36  07 

92  OP 

ftOO 

7A 

AUSTIN  D.  HARRIS 

CAMDEN  1 

1152 

08 

3 

3*  36 

92  49 

116 

5P 

7A 

C  H 

MIXON  M.  BAILEY 

CARLISLE  1  SW 

1224 

LONOKE 

1 

34  47 

91  ft5 

235 

JOHN  L.  TA1T 

CARPENTER  DAM 

1238 

GARLAND 

3 

34  27 

93  31 

ft05 

7A 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO  ' 

CLARENDON 

1442 

06 

MONROE 

34  41 

91  IB 

172 

5P 

7A 

JOE  V.  HAVENER 

CLARKSVILLE 

1455 

JOHNSON 

1 

35  28 

93  28 

6P 

DR.  IRVING  T.  BEACH 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1457 

041  JOHNSON 

1 

35  32 

93  25 

8ft0 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1492 

02  VAN  BUREN 

7 

35  35 

92  28 

510 

7A 

EARL  a.  RIODICK 

COMBS  3  SE 

1574 

Oil  MADISON 
01  NEWTON 

] 

35  48 

36  05 

93  ftB 

93  IB 

2166 

c 
c 

OTTO  DAVIS 
JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1596 

05j  FAULKNER 

3*  05 

92  28 

316 

SP 

7A 

CORNING 

1632 

03 

CLAY 

36  2ft 

90  35 

293 

6P 

C  H 

WINFRFD  D.  POLK 

COVE 

04 

34  26 

94  25 

1050 

7A 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  T  S 

1730 

ASHLEY 

3 

33  02 

91  56 

171 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

1  7  50 

05 

PULASKI 

1 

34  42 

92  27 

350 

7A 

WALTER  C.  TIMMING 

DAISY  1  E 

07 

PIKE 

34  11 

93  43 

650 

7A 

c 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1B29 

05 

FAULKNER 

1 

35  22 

92  25 

705 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

1  934 

04 

YELL 

1 

35  03 

93  24 

370 

7A 

JOSEPH  A.  MOUOY.  JR. 

OANVILLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

35  04 

93  24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1838 

04 

YELL 

1 

35  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

JACK  E.  BURKS 

DE  QUEEN 

SEVIER 

34  02 

9ft  21 

ft20 

5P 

7A 

0.  TUCKER  VASSER 

OERMOTT  3  NE 

05-  CHICOT 

33  33 

lft3 

RADIO  STATION  KVSA 

OES  ARC 

1968  06J  PRAIRIE 

3ft  58 

91  30 

20ft 

C.  J.  RISTER 

DEVILS  KNOB 

1982  04 

JOHNSON 

1 

31  43 

93  2ft 

2350 

7A 

f*RS.  GLORIA  M.  VICKERS  ' 

D1ERKS 

2015  07 

HOWARD 

3ft  07 

9ft  02 

422 

SP 

THOMAS  F.  HINSLEY 

DUMAS 

2148|  09 

DESHA 

2 

33  53 

91  29 

162 

C  H 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300|  OB 

UNION 

3 

33  13 

92  ftB 

252 

MID 

MID 

H 

U  5  FED  AVIATION  AGENCY 

EUOORA 

2355  09 

CHICOT 

2 

33  07 

91  16 

135 

5P 

5P 

CITY  OF  EUOORA 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

01 

CARROLL 

36  24 

93  44 

1465 

6P 

7A 

:  h 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE  1  NE 

2366 

02 

SHARP 

91  37 

490 

OPHA  WOLFF 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2443 

01 

WASHINGTON 

94  10 

1251 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

71  36  06 

94  10 

1270 

5P 

: 

FOROYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3.  33  49 

92  25 

264 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4  33  43 

9ft  24 

ftOO 

: 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35  01 

90  47 

261 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

2574 

04 

SEBASTIAN 

31  20 

94  22 

MID 

MID 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35  39 

94  09 

793 

5P 

7A 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

2670 

07 

HEMPSTEAD 

4 

33  37 

93  48 

260 

8A 

IN*  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2760 

31  08 

91  27 

200 

7A 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

02 

SEARCY 

7 

35  59 

92  43 

595 

IP 

7A 

:  h 

MRS  IDA  A  KILL  ION 

GILLHAM  DAM 

;ft!^ 

SEVIER 

34  07 

94  14 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GLENWOOD 

2842 

PIKE 

34  20 

93  32 

547 

E.  J.  THORNTON 

GRAVELLY  *  E 

2922 

04 

YELL            1 

3ft  53 

93  38 

451 

GEORGE  W.  ODGEN 

GRAVETTE 

2930 

01 

BENTON          1 

36  24 

9ft  28 

1250 

SS 

SS 

GLFNN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

2946 

01 

CARROLL 

36  18 

93  22 

1300 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

I 

35  14 

92  23 

360 

7P 

H 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBASTIAN 

1 

3*  13 

94  15 

518 

7A 

DOROTHY  M.  BEEN 

GREERS  FERRY  DAM 

2976 

o; 

CLEBURNE 

7 

92  00 

527 

7A 

7A 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GUROON 

3074 

OB 

3 

33  55 

93  09 

210 

ROY  S.  ROB8S 

HAMBURG 

3088 

ASHLEY 

33  14 

91  48 

177 

6P 

ALLEN  J.  LINDER 

HARDY 

3132 

02 

36  19 

91  29 

362 

: 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON 

3164 

01 

BOONE 

36  14 

93  07 

1150 

6P 

BEA  GRAY  8EENE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3165 

01 

BOONE 

36  16 

93  09 

1370 

MIO 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HECTOR 

32  35 

1 

35  28 

92  58 

5P 

: 

HELENA  S  NW 

3242 

PHILLIPS 

2 

34  34 

90  40 

220 

OURWOQD  E.  JOHNSTON.  JR 

HOPE  3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33  43 

93  33 

375 

8A 

8A 

8A 

:  h 

UNIV  OF  ARK  BR  EXP  STA 

HOPPER 

3438 

07'  MONTGOMERY 

3 

34  22 

93  41 

700 

7A 

AVADELLt  WHISENHUNT 

HORATIO 

3442 

07  SEVIER 

94  22 

337 

7A 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

05(  GARLAND 

< 

3ft  31 

93  03 

680 

5P 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

3540 

Oil  MADISON 

36  05 

93  44 

1453 

7A 

: 

MAY  PEARL  MARKLEY 

HUTTIG  DAM 

3556 

08  UNION 

33  02 

92  05 

60 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

3584 

07  LITTLE  RIVER 

33  35 

300 

W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 

3600 

01  NEWTON 

36  01 

93  11 

857 

JAMES  S.  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

3704 

05  GARLAND 

34  42 

93  Oft 

730 

LUPA  B.  SYKES 

JONESBORO 

S734 

03  CRAIGHEAD 

7 

35  50 

90  ft2 

345 

SS 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 

KEISER 

)S2] 

03  MISSISSIPPI 

2 

35  41 

90  05 

232 

7/1 

7A 

,_, 

1 

OBSERVATION 

6 

Z 

W 

U 

z 

o 

TIME  AND 

Z 

o 

< 

1 

§ 

P 

TABLES 

STATION 

a 

Q 

COUNTY 

§ 

3 

z 

2 

< 

OBSERVER 

gj 

u 

£ 

| 

If 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

l 

34  36 

92  00 

230 

7P 

7P 

P.  A.  WALLER 

KINGSLAND  3  SSE 

CLEVELAND 

3 

33  50 

92  16 

214 

: 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35  49 

90  26 

230 

TflESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

PULASKI 

1 

34  51 

92  28 

305 

MfD 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

PIKE 

3 

3ft  19 

93  51 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

ftl06  01 

BOONE 

36  25 

92  55 

810 

SS 

7A 

ETHEL  PUMPHREY 

LEOLA 

ftl34!  05 

GRANT 

3 

3ft  10 

92  35 

261 

SS 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

4248  05 

1 

92  14 

257 

MIO 

MID 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

42  50 

05 

PULASKI 

1 

3ft  46 

92  19 

512 

M  |  0 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON  2  NNE 

4386 

01 

NEWTON 

7 

35  48 

93  04 

2000 

7A 

MRS  MARGARET  L.  DANIEL 

MADISON 

4528 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35  00 

90  43 

215 

7A 

JAMES  C.  HODGES 

MAGNOLIA  3  N 

4548 

08 

COLUMBIA 

33  19 

93  1ft 

315 

earle  e.  graham 

MAGNOLIA  NO  2 

4550 

08 

COLUMBIA 

33  16 

93  14 

294 

: 

ARKANSAS  P  t  L  CO. 

MALVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

3ft  23 

92  49 

311 

5P 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

36  29 

690 

SS 

7A 

JOHN  H.  MCKEE 

4638 

06 

LEE 

34  44 

90  46 

23ft 

SP 

:  h 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MARKED  TREE 

4654 

POINSETT 

5 

35  32 

90  25 

229 

SS 

SS 

RADIO  STATION  KPCA 

MARSHALL 

02j  SEARCY 

35  5ft 

92  38 

1050 

SS 

MINNIE  HOPTON 

MAUMEE 

OZl  SEARCY 

7 

36  03 

92  39 

7ft9 

: 

WHIT  DAVENPOPI 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

02>  IZARD 

7 

36  OS 

91  59 

600 

7A 

MRS.  JUANITA  COOPER 

MENA 

•*756 

04 

POLK 

3 

34  35 

94  15 

1207 

6P 

7A 

:  h 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

33  41 

93  58 

316 

: 

U  S  ENGINEERS 

MONTICELLO 

4900 

09 

DREW 

3 

33  38 

91  47 

273 

5P 

RADIO  STATION  K.HBM 

MONTROSE 

ASHLEY 

3 

33  19 

91  29 

128 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MO ROB AY  LOCK  NO  8 

OB 

CALHOUN 

3 

3  3  19 

92  27 

85 

7A 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEER 

MORRILTON 

4938 

05 

1 

31  OR 

92  4ft 

280 

5P 

7A 

PERRY  D.  MALLEIT 

MOUNT  IDA 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

3ft  33 

93  3f> 

663 

5P 

7A 

CH 

WILLIAM  fc.  BLACK 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36  20 

92  23 

BOO 

7A 

7A 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36  20 

92  23 

900 

8A 

BA 

SAC 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW 

5046!  02 

STONE 

7 

35  52 

92  06 

768 

5P 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MULBERRY  6  NNE 

5072  Oft 

94  01 

100 

7A 

HENRY  G.  APVIN 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34  09 

93  43 

ft25 

8A 

BA 

ba: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5112 

HOWARD 

34  00 

93  56 

ISO 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

5158 

07 

HOWARD 

3 

3ft  07 

93  52 

550 

EDNA  J.  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

31  38 

94  23 

673 

MRS.  NONA  L.  HA1LEY 

NEWHOPE  3  E 

PIKE 

93  50 

850 

7A 

ELSIE  F.  WAPD 

NEWPORT 

51B< 

03 

JACKSON 

7 

35  36 

91  17 

225 

LEVI  W.  T[M< 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERPY 

1 

3ft  57 

93  10 

480 

M 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36  15 

92  15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OOELL  3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

31  48 

9ft  2ft 

1500 

7A 

MPS.  CLARA  W.  HUPST 

ODEN  2  W 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34  38 

93  ft8 

800 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

33  46 

93  55 

300 

5P 

5P 

J,  T.  HARGIS 

OSCEOLA 

54  80 

03 

MISSISSIPPI 

2 

31  43 

245 

TA 

ALLFN  HARMON 

0WENSV1LLE 

5498  05 

SALINE 

3 

34  37 

92  ft9 

500 

6R 

BA 

MRS.  GUY  E.  COOK 

OZARK 

550BI  04,  FRANKLIN 

1 

34  29 

93  50 

396 

7A 

BURNS  WAKEFIE!  0 

OZONE 

5514  04  JOHNSON 

1 

35  38 

93  27 

1900 

7A 

VIRGIL  D.  MELSON 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

55621  03.  GREENE 

3 

36  03 

90  29 

27fi 

4P 

4P 

RADIO  STATION  KDPS 

PARIS 

5576  04,  LOGAN 

1 

31  ie 

93  ft3 

410 

6P 

6P 

VICTOR  SCHNEIDER 

PARIS  ft  WSW 

5577'  04i  LOGAN 

1 

31  16 

93  48 

775 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN  2  W 

5586;  06  CROSS 

5 

31  16 

90  35 

222 

7A 

INACTIVE  10/1/63 

PARKS 

5591;  04  SCOTT 

1 

34  48 

93  57 

668 

7A 

90MAR  K.  HANSARD 

PARTHENON 

5602  01  NEWTON 

35  57 

93  15 

925 

: 

ETHEL  CARLTON 

PERRY 

5691 

05|  PERRY 

1 

31  03 

92  ft8 

330 

SS 

7A 

A.  0.  HOLBROOK 

PINE  BLUFF 

5754 

09l  JEFFERSON 

1 

3ft  13 

92  01 

215 

6P 

&P 

HARRY  W.  WHITE 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

5756 

09!  JEFFERSON 

1 

34  10 

91  56 

206 

MID 

MID 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

PINE  RIDGF 

5760 

07)  MONTGOMERY 

3 

3ft  35 

B40 

7A 

MRS.  WILLIE  GARRETT 

PINEY  GROVE 

5770 

08  CLARK 

3 

3ft  10 

93  12 

375 

MRS.  NORMA  T.  JONES 

POCAHONTAS  1 

5820 

03;  RANDOLPH 

36  16 

90  59 

330 

6P 

BENEDICTINE  LISTERS 

PORTLAND 

5866 

09r  ASHLEY 

33  14 

91  30 

122 

5P 

7A| 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

5908 

09-  NEVADA 

3 

33  ftB 

93  23 

318 

6  Pi   6P 

H 

JOHN  W.  TEETEP.  JR. 

PRESCOTT  SCS 

5910 

081  NEVADA 

3 

33  48 

93  23 

318 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE   j 

PYATT 

5970 

02  MARION 

7 

36  15 

92  51 

BOO 

EULICE  MAPKLE 

RATCLIFF  2  S 

6005 

04  LOGAN 

1 

35  17 

93  53 

ftSO 

: 

U  S  SOIL  CONS  5ERVICE 

RATCLIFF  5  NE 

04 

FRANKLIN 

35  21 

13  49 

420 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE   ' 

RATCLIFF  5  NNW 

6007 

04 

FRANKLIN 

3 

35  22 

460 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF 

60  OB 

04 

LOGAN 

1 

35  18 

93  53 

7A 

LULA  m.  WEEKS 

RAVANA 

6016 

MILLER 

33  04 

94  02 

250 

: 

RUTH  TFRPY 

REMMEL  DAM 

6102 

05 

HOT  SPRING 

3 

34  26 

92  14 

315 

7A 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO  1 

ROGERS 

6248 

01 

BENTON 

7 

36  20 

94  07 

1387 

SS 

SS 

M 

HOWARD  FOWLEP 

ROHWER  2  NNE 

6253 

09 

DESHA 

1 

33  48 

91  16 

150 

7A 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  ' 

RUSSELLVILLE  4  N 

6352 

POPE 

1 

35  20 

93  09 

360 

8A 

5P 

J,  H.  FONPREN 

SAINT  CHARLES 

6376 

06 

ARKANSAS 

34  23 

91  OB 

BA 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE   ! 

SAINT  FRANCIS 

63801  03 

CLAY 

36  27 

90  08 

GILLIS  R.  NEELEY 

SALEM 

6ft03[  02 

FULTON 

36  23 

91  10 

661 

ALGER  ft.    POMEROY 

SEARCY 

6506 

03 

WHITE 

35  15 

91  45 

5P 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWEP 

6566 

05 

GRANT 

34  27 

92  21 

290 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

6586 

VAN  BUREN 

35  39 

92  19 

533 

7A 

REEDIS  ALLEN 

SILOAM  springs 

6624 

01 

BENTON 

36  11 

94  33 

1150 

7A 

DR.  IRvIN  A.  WILLS 

SPARKMAN  3  WSW 

6768 

0  9 

CLARK 

33  54 

92  54 

152 

SS 

MATTIE  D.  MIZELL 

STAMPS 

6804 

07 

LAFAYETTE 

33  22 

93  29 

270 

SS 

HUBERT  A  BAKER 

STAR  CITY  4  ENE 

SB  2  2 

09 

LINCOLN 

3 

33  S7 

182 

SS 

SS 

BURNICE  FRIZZELL 

STORY 

6B90 

07 

MONTGOMERY 

3 

3ft  42 

93  31 

650 

7A 

NORA  L.  MAYRERF-Y 

STUTTGART 

6918 

06 

ARKANSAS 

1 

3ft  29 

91  32 

214 

SS 

SALLYS  HAYfS  80RCHFPT 

STUTTGART  9  ESE 

06 

ARKANSAS 

1 

34  28 

91  25 

198 

7A 

:  h 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUBIACO 

6928 

04 

LOGAN 

1 

31  18 

500 

SS 

NEW  SUBIACO  AbtE* 

TAYLOR 

7038 

COLUMBIA 

93  27 

247 

IDELLE  0.  NORWOOD 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

33  27 

94  00 

391 

MID 

u  s  wEaTHFR  BUREAU 

WALDRON 

04 

SCOTT 

: 

34  54 

9ft  06 

675 

:  h 

WILLIAM  P.  BIVENS 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

7530 

03 

LAWRENCE 

36  OB 

90  56 

272 

MIC 

Mil 

M 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7582 

08 

BRADLEY 

33  36 

92  Oft 

206 

7A 

CHARLEY  L.  SHARP 

WEST  MEMPHIS 

7712 

CRITTENDEN 

2 

35  08 

90  11 

220 

5P 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

WHEELING 

02 

36  19 

91  52 

680 

i 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKLIN 

: 

35  41 

93  57 

2285 

5F 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

WING 

7950 

YELL 

1 

93  28 

350 

: 

MILES  9  TitRNEP 

WYNNE 

8052 

CROSS 

5 

35  1ft 

90  ft7 

260 

SS 

^5 

RADIO  STATION  KWYN 

YELLVILLE 

8084 

02 

MARION 

36  13 

92  41 

760 

SS 

SS 
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REFERENCE   NOTES 

ARKANSAS 
OCTOBER  1967 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologlst  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  In  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table. — Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Tnese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  m-?ans  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatological 
Data   price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price-   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  tbe  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402.  
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
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ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


ARKANSAS 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Max.  M 


Precipitatio 


5  o 


NORTHWEST  0 

BENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

DIVISION 


NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREER5  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

DIVISION 


NORTHEAST  0 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

DIVISION 


west  central      04 

blue  mountain  dam 
booneville 
clarksville 
dardanelle 
devils  knob 

fort  smith  wb  airport  //r 
fort  smith  water  plant 

HECTOR 

mena 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENbRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

MALVERN 


58. 4M 

59.0 

58.5 

58.7 

58.7 

57.1 


59.3 
59.7 


60.3 
58.1 
58.5 
59.7 
60.6 


60.2 

59.3 

57. 7M 
58.9 
57.8 
59.9 

60.4 
57. 8M 


61.2 
63.3 
61.3 


60.8 
63.0 


61.8 
63.0 
56. 2M 


34. 8M 
38.  5M 
32.2 
36.5 

34.6 

33.4 
36.4 
33.6 
36.0 
36.1 

35.5 


30. 8M 
31.7 
31.2 
34.3 


36.7 
33.9 
32.4 
35.5 
31.5 


35.7 
39.5 


32.7 
35.8 


38.0 
34. 2M 
40.3 
36.2 
37.3 


36.9 
37. 7M 
35.3 
36. 6M 
36.5 


36.7 
35.7 
37.3 


34 
39. OM 
38.9 

37.1 
36.1 
38.3 


63.8 
60.7 
65.0 


46. 6M 
48.  8M 


33.6 
37.0 
34.2 


40.3 
36.4 
37.4 
36.1 


45. 1M 
46.1 


49.1 
47.8 


48.6 

48.7 
47.  BM 
46.4 
49. 3M 
46.9 


49.1 
46.8 


49. 9M 
51 


50.8 
50.0 


47.8 

51.6 
50.1 
49.1 
50.6 


1.2 

2.6 


76 

12 

22 

77 

12 

20 

79 

12 

21 

77 

12 

23 

78 

13 

20 

71 

13* 

20 

75 

13 

25 

78 

12 

2C 

73 

20 

21 

77 

13 

24 

12 

17 

12 

12 

13 

16 

13 

22 

13* 

22 

13 

2- 

13 

21 

12 

20 

13. 

IB 

549 
481 

5B3 
514 
542 

5B7 
547 
643 
512 
50 


5<V4 
561 
55  3 
525 


490 
562 
580 
514 
561 


76 
77 

12 
12 

75 

12 

77 

12 

74 

12 

73 

13 

74 

12 

76 

12 

74 

12 

76 

12 

80 

12 

76 

12 

77 

13 

81 

13 

78 

12 

76 

13* 

74 

12 

81 

13 

79 

12 

75 

12 

79 

12 

79 

12 

79 

13. 

78 

15 

77 

13» 

80 

13. 

74 

12 

78 

13. 

79 

13. 

80 

14 

76 

12 

78 

12 

81 

12 

8C 

12 

7: 

13. 

ec 

12 

21 

21 

19 

19  28^ 

21 

25 
21 

25 
23 

21 


395 

4  44 
472 
42  9 


533 
469  0 
507  0 
543 

5U4 

402 

565 
457 
535 
486 

483 

509 
552 
469 
537 


474 
46  1 
463 
471 
539 

464 
499 
516 
449 
414 

456 

448 
440 
481 
529 


1.05 
1.39 
.95 
1.02 
1.32 

1.14 
1.15 
1.05 
1.00 


2.24 

2.31 
2.74 
2.70 
2.42 
2.51 

2.14 
3.07 
3.01 
2.46 
2.46 

2.51 


2.49 
1.75 


2.50 

2.35 
1.64 

1.73 
1.80 


2.21 
1.72 


2.20 
2.35 


1.62 
1.21 
1.43 

1.75 

2.19 

1.29 

1.97 


1.12 

-  2.33 

1.08 

1.33 

-  2.63 

1.32 

.81 

-  2.37 

1.19 

1.42 

1.56 

-  2.45 

.87 

-  2.42 

1.12 

1.05 

1.01 

-  2.56 

2.22 
2.39 


.35  30 
1.15  30 
30 
1.12 


.27 
.66 
.55 


1.04 
.76 
.58 

1.37 
.58 

1.19 

1.59 

1.03 

1.13 

.79 


1.13 
.80 


1.06 
.50 


.87 
1.07 


T 
2.0 


1.0 
.0 
.0 


.0 
1.0 

T 
3.0 


.0 

0 

.0 

0 

T 

T 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

.0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
NOVEMBER       1967 


Temperature 


2  •- 
>  J 


<  S 


of  Days 


Precipitation 


0 


S    o 


No.  of  Doys 


MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOwER 

DIVISION 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  Sw 
CLARENDON 
DES  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MAR1ANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

DIVISION 


SOUTHWEST  07 

DE  OUEEN 
D1ERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXAPKANA  WB  AIRPORT   //R 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  wSW 
WARREN 

DIVISION 


SOUTHEAST  09 

CKOSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO  3  SW 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

DIVISION 


63.3 
60.2 
62.8 
63.1 


65.6 

61.  4 
61.3 

62.  B 

64.0 


61.8 
61.3 
62.7 
62.1 

63. 7M 

63.0 
61.6 
60.7 
61. 3M 


64.3 
64.2 
64.7 

63.1 
66.7 
66.9 
66.2 


64.8 
67.4 
65.9 
64.0 
67.4 


65. 3M 
65.7 


68.4 
66.0 
64.5 
68. 5M 
64.1 

65.8 
62.4 
67. 4M 
64 
64. 4M 


38.4 
35.7 
36.2 
38.5 


35. 6M 

36.1 

38.7 

35.5 

39.8 

39.0 
38.1 
36.8 
37.6 
37.0 

39.7 
37.0 
38.8 
37.5 


38.9 
36.4 
36.2 
33.7 
33.7 

40.0 
40.5 
40.3 
42.6 


38.3 
41. OM 
38.8 
40.2 
39.5 

36. 2f 
40.8 
37.  1M 
38.3 


41.1 
37.8 
39.9 
42.1 
38.9 

40.6 
39.5 
41.1 
36.4 

37. 7M 


50.9 
48.0 
49.5 
50.8 

49.7 


50. 6M 

48.8 

50.0 

49.2 

51.9 

50.4 
49.7 

49.8 


51.6 
50.4 
50.3 
49.0 
49.2 

51.6 
53.6 
53.6 
54.4 


51, 
54. 2M 
52.4 
52.1 
53.5 

51. OM 
52.9 
51. 2M 
52.0 

52.3 


54.8 
51.9 
52.2 

55. 3M 
51.5 

53.2 
51.0 
54. 3M 
50 
51. 1M 

52.6 


1.7 
.5 


1.6 
1.7 


.1 
1.9 
1.0 


8  0 


13 

13 

21 

0  21 

0  22 


416 
505 
456 
420 


432 
481 
441 
467 
385 

432 

450 
452 
448 
432 

403 
466 
452 
459 


401 
433 
434 
474 
463 

398 
340 
345 
318 


398 
322 
376 
383 
351 

418 
362 
413 
388 


311 

0 

392 

0 

380 

0 

293 

0 

405 

0 

350 

0 

419 

0 

318 

0 

439 

0 

415 

0 

2.47 
1.44 
2.05 
2.08 

2.07 


1.92 
2.27 
1.83 

1.36 
2.80 

2.31 

2.05 
1.99 
2.58 
2.40 

1.63 

1.80 
1.43 
1.75 

2.01 


1.86 
2.52 
2.35 
2.99 
2. 

2.00 
1.55 
1.26 
1.68 

2.07 


1.76 
2.26 
1.60 
2.30 
i.74 

1.54 
2.03 
1.57 
2.63 

1.94 


2.10 
1.77 
2.25 
2.41 
2.29 

1.22 

1.45 
2.35 
2.05 
2.48 

2.04 


1.43 
1.98 


2.48 
1.47 


2.22 
1.46 


2.80 
2.65 
2.20 


-  2.76 

-  2.87 

-  3.16 

-  3.05 


2.19 
2.19 


3.41 
2.06 


1.29 
.65 
.95 
.55 


.55 

.63 

1.12 

.53 
.72 
.55 
.63 
1.01 

.40 
.63 


.53 

.72 

.98 

1.79 

.95 

.84 
.48 
.55 
•  «7 


.68 
.63 
.73 
1.12 
.48 

.70 
.70 
.52 


.88 

29 

.57 

30 

.77 

30 

1.10 

29 

.68 

11 

.57 

29 

.94 

29 

.80 

29 

.81 

29 

1.14 

29 

T  0 

T  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

T  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 


EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE 

2  STATIONS 
LOWEST  TEMPERATURE 
EVENING  SHADE  1  NE 
GREATEST  TOTAL  PRFCIP I  TAT  ION 
BURDETTE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
PARKS 

greatest  1  day  precipitation 

lake  maumelle 

greati-st  total  snowfall 

3  stations 
greatest  depth  of  snow 
Buffalo  tower 


83 

DATE 

13 

12 

DATE 

28 

3.55 

.50 

1.9b 

DATE 

29 

3.0 

3 

DATE 

03 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NORTHwEST 

BENTONVlLLE  5  wS» 
8ERRYVILLE  *  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVIILE  FAA 


AP 


FAYETTEVILLE  EXP  5TA 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  E5E 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 

LURTON  2  NNE 
OOELL  3  N 


NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


MOUNTAIN  \ 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVILLE 


NORTHEAST 


IE- 


ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEECH  GROVE 

BEEOEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 

LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL        0*. 

ABBOTT 

ALY 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  OAM 

BOONEVILLE 

CLARK5VILLE 

COVE 

DANVILLE 

DAROANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //ft 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  >*    E 
GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 
PARKS 

RATCLIFF 

RUS5ELLVILLE  4  N 
SUBIACO 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
APLIN  1  W 
BENTON 
BISMARCK  2  SE 

6LAKELY  MOUNTAIN  OAM 

SONNERDALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLt 
LAKE  MAUMELLE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT/ 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 


1.46 

1.09 


2.11 
2.26 
2.51 


Day  of  Month 


2.74 

.04 

.15 

2.3  1 

.06 

.25 

3.55 

.51 

2.74 

.03 

.19 

3.23 

.52 

2.70 

,0* 

.31' 

2.42 

.03 

.28 

1.23 

ft 

« 

2.5  1 

.06 

2.14 

.02 

.17 

2.3  1 

.05 

.20 

.79 
1.05 
1.01 


1.79 
1.75 
2.02 


1.73 
1.82 
1.80 


.26 

.07 

.2f. 

.09 

.02 

•  24 

.05 

.22 

T 

.15 

.12 

.30 

.32 

.10 
.30 


.06  1.04 
.35   .76 

.30   .40 


13      14      15 


IB      17       18 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.10 

.46 

.01 

T 

.13 

.20 

.57 

.79 

.73 

.13 

.52 

.53 

•  04 
.19 

•  06 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13 


14       15 


19      20       21 


OWENSVILLE 
PERRY 

REMHEL  DAM 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  N* 
KEO 

MADISON 
HAR1ANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  1  E 
OE  QUEEN 
D I  ERICS 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 

LANGLEY 

MOUNT  IDA 

NARROWS  OAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE  3  E 

ODEN  2  W 

OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 


SOUTH  CENTRAL 

AMITY  3  NE 
ARKADELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRP 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 


SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUOORA 

HAMBURG 

MONTICELLO  3  SW 
PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  FAA  A 
PORTLAND 


2.40 
1.63 
1.80 


1.2 
1.68 


2.43 
1.76 
1.87 
2.08 
2.26 

1.60 


1.57 
1.81 
2.6 


53 

.11 

25 

.03 

40 

.53 

64 

.72 

14 

■  *5 

16 

.36 

SUPPLEMENTAL   DATA 


.02  T 


.02       .60      .63 


.15 

.12 

.  If* 

T 

•  <•<• 

•35 

.08 

."6 

.4] 

•  03 

.70 

.20 

.03 

T 

.03 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

*0           ffi 

■S  -£  a 

5  -2  -3 
K   S  a 

l 

Station 

«  a 
a  o 

«  -H 
+»  +J 

•H    v 
3    4> 
»   U 
0>  -H 

OS  Q 

c 
rt  V 

r-*    4) 

3   Q. 

n  w 
K 

> 

i    • 
s  1 

« 
§        1 

8-Hj 

S      J 

a)  a> 

Si 

CENTRAL    STANDARD    TIuE 
MID            6    AM         NOON         6    PM 

1 

8 

3 

CO 

CO 
CO 

A 

> 
<s  9 

3 

0 

„   S  2 

hi 

"J.     to    to 

FORT     SMITH    WB    AIRPORT 
LITTLE    ROCK    WB    AIRPORT 
TEXARKANA    WB    AIRPORT 

2 
27 
18 

1.1 
0.9 
1.2 

6.2 

8.7 
6.0 

20 
21 
35 

N 
NW 
28 

03 
24+ 

24 

76 
73 
71 

80 
77 
77 

47 
53 
49 

55 

60 
54 

4 
3 
2 

2 
1 
3 

3 
3 
5 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

9 
8 
10 

61 
71 

6.2 

5.5 
5.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

NOVEMBER   1967 


NORTHWEST  01 

BENTONVILLE  5  HSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HUNTSVILLE 
LEAD  HILL 
ROGERS 
SI  LOAM  SPR1N6S 

•     •     • 
NORTH  CENTRAL      02 
CALICO  ROCK 
EVENING  SHADt  1  NE 
GILBERT 

CjREERS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIE" 
YELLVILLE 

•     •     « 
NORTHEAST  03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESV1LLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEEDEVILLE 
BLYTHEVILLE 
CORNING 


MARKED  TREE 


PARAGOULD  RADIO  KDRS 


MAX 
BIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M]N 


Day  Ol  Month 


37   38   33 


50   58   47 


50   58   5* 


MAX 
MIN 


57 
31 


50   59 
38   32 


56 
38 


53   58   52 


53   54   52 


45   53 
29   24 


20   28   28 


51   61 
35   32 


48 
25 


44   45   54 
23   30   28 


45   46   52 
20   27   23 


42   44   51 
22   28   20 


42   44   53 
27   28   25 


47 

28 


44   45   55 


56   61 
22   27 


56   63 
28   33 


57   61 
21   23 


60 
28 


52   60   65 
20   21   33 


53   62 
28   28 


65   70   65 
24   37   40 


62 

25 


63   67 
49   43 


64   70   77 
49   50   46 


9  I  10  1  11  I  12   13   14   15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29  |  30   31 


64   54 
34   34 


59   64   56 
34   38   35 


54   62   54 


40   39   37 


52 

63 

55 

46 

48 

42 

35 

32 

25 

30 

58 

52 

60 

47 

44 

40 

36 

34 

27 

28 

57 

53 

62 

48 

47 

39 

35 

35 

26 

27 

54 

64 

57 

47 

46 

37 

34 

33 

25 

30 

49   50   48 

29   30   22 


22   33   19 


62 
20 


63   70 
49   39 


62   68 
50   51 


67   68 

51   43 


59   69 
49   52 


61   69 
51   51 


59   70 
49   52 


65   70   72 
50   53   37 


6  3   69 
50   46 


65   70   77 
49   45   36 


65   75   76 
47   54   34 


75 

41 

66 
34 

66 
36 

66 

40 

62 

48 

75 

4* 

66 
35 

66 
42 

69 
44 

65 
51 

56 
41 

76 

36 

63 
35 

68 
37 

67 
41 

63 
34 

58 
30 

68 

40 

65 
40 

65 

38 

65 
*5 

63 
45 

64 

36 

78 
42 

61 
33 

68 
35 

66 

41 

65 
47 

57 

32 

63   67   68   61   51   56 
28   47   53   37   25   36 


59 

37   26 


59   65   55 


66   65 
38   44 


67   65 
45   46 


58   66 
44   47 


47   53 
29   21 


46   54 
31   28 


48   55 
25   19 


47   55 
27   21 


49   50 
25   21 


45   52 
33   25 


50   52 
32   21 


58 
24 

63 
26 

69 
41 

60 
50 

56 
24 

58 
27 

64 
29 

69 
42 

56 

22 

55 
23 

64 
24 

69 

38 

57 
22 

61 
25 

68 
40 

60 
49 

56 
20 

61 
21 

69 

31 

59 
48 

56   60 
25   23 


58 
34 


56  62   69 

21  20   29 

56  61 

24  24 

56  59 

26  29 

56  59 

23  22   35 

52  60 

31  29 


50   53 
24   25 


65   63 
30   34 


63 
34 


67   62 
33   44 


66   62 
36   47 


70   65 
39   45 


71   67 
35   43 


68   64 
42   48 


67   64 
43   48 


70   68 
50   56 


63   67   70 
25   53   46 


60   70   70 
23   42   52 


62   70 
29   45 


73 
45 


63   49 
40   28 


59   49   39   42   48 

33   29  1  26   35   36 


58   66   58   45   38   42 
29   23   26   36 


53 

57 

26 

38 

51 

57 

25 

36 

44 

60 

27 

32 

33   27   40 


49  53  34 

61  69  77 

45  57  44 

62  68  75 

46  55  47 

56  71  77 

46  49  40 

63  68  74 

47  54  49 


66   64   65 


38 

67'  66 


77   69   66 
37   33   36 


75   63   61 
36   32   34 


75   63   60 
32   29   30 


64   69   68 


64   67   68 
28   49   53 


64   67   75 
20   33   53 


51 

56 

25 

41 

45 

55 

25 

40 

52 

56 

25 

36 

64   65   68.  61   60   65 
30   30   43 


72 

72 

68 

61 

55 

54 

40 

40 

34 

36 

70 

77 

71 

64 

57 

55 

48 

46 

36 

42 

75 

75 

73 

62 

62 

52 

40 

39 

34 

35 

74   67   61 
33   32   29 


65   63   58 
42   46   37 


46 

55 

32 

23 

47 

49 

31 

23 

53   58   67 
30   26   37 


61   71   76 
46   53   41 


61   68   74 

45   52   43 


72 
42 

61 
35 

60 
35 

64 
30 

69 
42 

59 
36 

61 
32 

65 
36 

64 
36 

58 

31 

59 

32 

61 
36 

6B 
45 

56 
35 

53 

41 

63 
35 

73 

41 

69 
36 

53 
33 

54 
31 

72   60   57 


72   62 

39   35 


71   56 
43   33 


60   69   60 
35   35   35 


60   70   65 
34   34   40 


64   67   59 


71   66   60 


70 
43 


63   68   61 
35   47   43 


30   42   43 


63   66   75 
25   48   55 


30   32   46 


59   61   71 


38   28   38 


65   60   52 
38   32   32 


67   56   44 


60 

52 

40 

27 

29 

21 

60 

50 

45 

36 

30 

21 

63 

56 

42 

36 

30 

29 

59 

50 

40 

33 

32 

25 

50 
23 


52   29   30 


63   70   72 
22   33   50 


59   66   66 


48   28   29 


54 

25 


73   62   57 


45 
35 


40   40   43 
20   34   35 


40 
35 


6  0 
27 


56   66   63 
32   32   38 


61 
3  3 


63 

44 

70 
53 

64 

35 

72 

52 

65 
3  1 

73 

51 

61   67   72 


60   64   62 
32   42   54 


49 
31 

52 
39 

50 
34 

55 
40 

51 

26 

54 

38 

46 
26 

55 

34 

41   43   50 
17   36   36 


53 
37 


55   66   59 
30   31   34 


65   60   54 


67   60   55 
26   27   30 


41 
30 


43   40   49 


41   40   49 
25   36   37 


62   50   56 

46   37   39   34 


70   64   62   66   64 
34   43   40   54 


63 

33 


42 

30 

40 

34 

51 
37 

44 
24 

40 
35 

50 
35 

47 
19 

42 
37 

51 
36 

45 
24 

41 
35 

52 

3^ 

70 

60 

40 

28 

66 

61 

42 

28 

62 

59 

39 

30 

64 

56 

45       40       33       39       50 


61 
47 

50 
37 

50 
37 

65 
37 

59 

40 

57 

36 

45 
28 

44 
33 

51 
33 

58 

46 

49 
35 

52 
39 

64 
34 

59 
35 

51 

34 

42 
22 

41 
31 

44 
36 

61 
49 

52 
38 

52 

42 

66 
42 

61 
43 

56 
39 

46 
32 

40 
36 

46 
38 

67 
53 

54 
38 

50 
40 

52 
34 

65 
35 

60 
37 

48 
23 

41 
32 

51 
37 

66 
43 

50 
39 

54 

45 

64 
32 

65 
35 

55 
38 

42 
23 

42 
36 

47 
39 

67 
47 

52 
32 

54 
39 

67 
35 

62 
36 

56 
38 

46 
27 

46 
36 

50 
42 

57 
46 

50 
36 

51 

40 

64 
35 

61 
39 

54 
36 

44 
29 

40 
35 

45 
37 

58.4 
34.8 


59.0 
38.5 


58.5 
32.2 


58.7 
36.5 


58.7 
34.6 


57.1 
33.4 


59.6 
33.6 


59.3 
36.0 


59.7 
36.1 


59.3 
35.5 


59.3 
30.6 


60.5 
31.7 


61.5 
31.2 


60.3 
34.3 


60.3 
36.7 


58.1 
33.9 


56.5 
32.4 


59.7 
35.5 


60.6 
31.5 


56.5 
35.7 


58.7 
39.5 


60.1 
35.4 


60.7 
32.7 


60.2 
35.8 


59.3 

38.0 


57.7 
34.2 


58.9 
40,3 


57.8 
36.2 


59.9 
37.3 


60.4 
36,9 


57.8 
37.7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

NOVEMBER   1967 


Day  Ol  Month 


15     16      17   I   18 


19      20      21      22 


24  i  25      26      27      28      29 


POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDut  l-AA  Ay 

WEST  CENTRAL        04 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEV11LE 
CLARKSVILLE 
UARDANELLE 
DEVILS  KNOB 
FORT  SMITH  wb  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATEH  PLANT 
HECTOR 
MENA 
OZARK 
PARIS 

RUSStLLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDKON 
WHITE  ROCK 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 
CiREENBRIER 
HOT  SPRINGS  1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
MALVERN 
MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

«     *     « 

EAST  CENTRAL        06 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


61   62 
39   43 


68   65   53 
42   40   38 


53 


63 
39 


63 

32 


48   56   50 
36   37   30 


63   61 
39   35 


59   63   62 
46   36   33 


49   52 

44   35   35 


63 

38   32 


54   64   52 

41   36   36 


52   65 
43   40 


57   65 
45   36 


62   51 
38 


55   65   62 
45   35   38 


54 
42 


31 
40 


65 
41 


65   60 
40   38 


55   64   56 
45   34   36 


63 
37 


47   43 
29   29 


50   58 
29   23 


48   46   50 
28   26   24 


52   53   63 
42   40   39 


50   64   54 
43   32   36 


54   63   54 
45   34   38 


53   64   54 
43   36   38 


53   64   65 
38   34   31 


52   61   56 
42   32   35 


56   63   56 
40   31   34 


47   62   57 
41   32   35 


52   61   58 
44   36   39 


52   63 
43   37 


52   51 
30   30 


52   53 

28   30 


43   45 
26   27 


50   50   57 
23   32   25 


52   50 
27   29 


54   52   60 


59 

29 

59 
26 

65 
26 

70 
33 

57 
27 

60 
26 

64 
26 

71 

32 

57 
29 

58 
27 

64 
29 

68 

34 

60 

30 

61 
23 

66 
23 

69 
29 

54 

30 

53 
33 

57 
38 

61 

43 

53   52 
26   27 


52   51   57 
24   27   22 


53   53 
25   24 


55   54 

25   26 


52 
33 


51   50 
30   29 


52   52   59 
25   24   23 


47   50   47 
27   28   23 


59 

24 


56   59   68 
26   25   37 


59   62 
27   31 


67   72 
25   30 


63 

68 

61 

26 

33 

49 

64 

69 

62 

26 

31 

49 

56 

61 

56 

37 

43 

44 

66 

71 

65 

29 

33 

51 

63   66 
24   31 


62   68 
25   31 


63   64 
29   36 


64   68 
29   35 


64   66 
29   35 


63   69 
26   28 


60   64 
25   24 


63   69 
25   30 


63   70 
23   28 


64   70 
31 


65   70 
23   27 


61   67 
28   30 


65   70 
25   28 


65   71 
27   32 


58   62 
26   28 


64   70 
27   31 


60   64   70 


57   56   65 
25   24   25 


62   72   76 
47   52   38 


47   52   41 


63   61   52  61 
39   32   36   29 


57   63   61   62   49   53 
28   35   50   46   29   39 


63   60 
29   36 


41   41 
26   35 


75   64   61   66   70   63   61   68   73   66 


39   40   32   42   40   30   37 


64   75  :  77 
53   40 

75 
55 

75   78  I  76 

57   37  ,  40 

74   76 |  76 
38 

69 

50 

81 


54   61 
36   31 


65   68 
41   38 


69   61:  57   63   61 
46   40   29   41   51 


67 
42 


62  73  79 

49  53  36 

64  73  15 

46  51  39 

61  74  79 

51  60  44 


63   62 
46   37 


65   72   '3 

*1   391  «0 


77  79 

55  40 

75  79 

51  39 

75  77 

54  36 

74  77 

57  42 

7*  80 

53  35 

74 


66   70 
42   44 


77   74 
41   43 


67   70 
41   40 


69   69 
41   46 


69   64 
43   33 


70   65 
42   36 


62   55 
51   40 


71   65 
38   31 


68   61 
44   33 


69   69 
44   34 


67   65 
53   40 


70   66 
46   39 


62   67 
33   48 


65   73   73 
25   44   49 


71   70   65   63 
38   43   38,  28 


68   78   '6 
36   39!  36 


66   70j  70 
41   43;  *7 


65   72   72 
35   37 1  34 


63   61 
40   4° 


70   65   64 
36   34 1  27 


69   64 
48   42 


65   72 
44   55 


68   72 
38   49 


58   66 
44   53 


73   72 
45   49 


65   71 
39   54 


64   70 
37   50 


52   71 
44   52 


70   72 
46   54 


69   70 
39   51 


68   73 
38   49 


69   70 
42   52 


68   64   66   67   74 
46   30   24   40   48 


64   74 
42   56 


65   68   79 
48   52   39 


69   74 
46   60 


65   71   77 
49   51   43 


67   63 
35   52 


61   64   77 
44   49   42 


65   72   79 
46   59   45 


69   73   73 
28   49   49 


73   69 
41   43 


67   63 
42   39 


63   67 
42   39 


66   67 
36   36 


70   70 
42   43 


64   69 
42   37 


62   64 
42   41 


71   70 
42   37 


68   67 
41   41 


76   62 

40   41 


66   67 
36   36 


65   66 
40   42 


62   55 1  55 
51   42  1  38 


57   66 
44   53 


81  72  68 

39  41  33 

78  75  60 

47  39  36 


69   68   64 
37   60   42 


69   73   68 
33   36   33 


70   69   71 
33   34   33 


68   70   65 
33   44   38 


68   72   65 
31   39   34 


69   70   68 
38   54   43 


71   70   67 
31   52   32 


67   72   63 
34   45   35 


70   73   70 
33   40   31 


69   69   65 
34   48   42 


66   67   69 
36   36   37 


70   69   65 
36   41   36 


70   73   66 
35   48   39 


70   72   69 
30   46   33 


63   62 
31   41 


63   62 
28   37 


61   69 
26   38 


62   69   74 
25   36   54 


63   61 

31   45 


65   65 
25   37 


60   67 
29   39 


65   67 
25   35 


62   72 

28   42 


63   62   70 


64   67 
31   41 


60 

30 


58   69   64   58   45   42   55 
42   31   35   40!  29   36   39 


49   41   42   46 
29   27   35   41 


64   52   60 
43   29   38 


52   59 
30   39 


58 

70 

65 

52 

39 

44 

32 

33 

39 

31 

32 

36 

72 

65 

57 

46 

39 

54 

30 

30 

39 

28 

35 

37 

68 

65 

56 

45 

40 

53 

32 

33 

40 

32 

36 

36 

68   67   54 
30   32   40 


44   52!  60   56 


56   61 
30   35 


70   57 
53   33 


73   57 
48   33 


75   60   55 


67   54 
49   32 


55   60 
28   40 


66   65 
28   32 


58   58   58 
32   36   35 


66   64 
35   39 


71   67   58 


69   67 
31   32 


65 
36 


65 
30 


58   68   67 
41   35   42 


57   50 
46   28 


56   49 
44   35 


68   59 
52   32 


72   57 
52   29 


65   54   60 
48   32   33 


69   53 
51   35 


74   54   72 
50   38   39 


50   35   41 


70   65 
31   35 


60   69 
29   31 


69   63 
31   33 


70   64 
28   31 


71   66 
38   42 


74   67 
30   33 


70   64 
32   36 


72   69 
28   35 


70   65 
33   37 


57   67 
31   33 


69   65 
31   40 


72   64 
35   39 


73   73   66 
33   37   41 


30   37   39 


31   33   38 


41   40   53 
33   33   38 


40 
37 


43   40   53 
30   35   38 


47   40   52 
27   34   38 


40   35   49 
25   28   33 


40   55 
33   32 


40   48 
32   36 


47   41   52 
36   36   39 


45   40   54 
26   35   34 


33   34   40 


41   42   55 
33   36   36 


45   43   68 
26   39   41 


42   41   57 


60 
39 


57.5 
35.3 


61.9 
36.6 


57.2 
36.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


CABOT  4  sw 
CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  Nw 
KEO 

MAR  1  ANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

SOUTHWEST  07 

DE  OUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IOA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
OKAY 
STAMPS 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SOUTH  CENTRAL       OB 
ARKADELPHIA 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FOROYCE 
MAGNOLIA  3  N 
MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  "SW 
WARREN 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

DtRMOTT  3  Nt 
DUMAS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


56   63 
45   38 


62   64 
36   38 


66   64 
42   42 


64   65 
46   45 


59   66 

44   42 


56   64 
42   36 


64   65 
42   45 


59   62 
45   43 


60   65 
48   39 


55   61 
43   40 


66   64 
43   46 


48   64 
44   32 


50   65 
45   31 


50   51 
40   34 


50   63 
41   31 


50   51 
43   31 


48   49 
44   3  3 


51   66 

46   34 


50   65 
45   31 


52   66 

43   40 


63 

35 


57   65   63 


55   64   52 
42   34   32 


51   49 
29   30 


50   51 
30   30 


52   51 
28   28 


51 

29 


49   49   49 
28   31   25 


55   55   63 
25   28   40 


62 
39 


55   63 
25   37 


60 
25 


60   68 
26   30 


63   68 
23   25 


61   68 

30   34 


62   68 
30   33 


52   61 
24   32 


61   68 
31   31 


60   63 
2B   25 


63   70 
27   32 


56   61 
26   30 


60   66 
29   31 


58   68 
31   33 


63   64   69 
27   28 


64   66 
24   24 


62   63 
29   26 


53   54   54 
27   31   31 


54   61 
29   40 


55   56   64 
26   26   37 


54   63 
32   40 


53   52   62 
29   28   32 


54   54   61 
27   27   34 


56   54   65 


55   62   50 


58   55   66 
45   37   40 


59   65   60 
46   37   38 


60   64   55 

45   36   38 


29   28   29 


51   56   55 
27   25   29 


55   55   62 
29   30   38 


71   78 
60   43 


69   72 
55   50 


70   78 
58   47 


69   77 
52   51 


70   69 
51   46 


70   79 
57   40 


67   76 
56   50 


72   65 
52   49 


69   79 
58   45 


69   67 
51   43 


68   73 
57   52 


68   75 
46   49 


64   77   80 
50   61   37 


Day  Of  Month 
15 


16 


17 


77   73 
40   39 


76   69 
45   40 


76   66 
49   39 


75   77 
47   44 


79   68 
40   40 


77   66 
44   39 


77   79 
41   41 


76   65 
43   42 


77   78   62 


73   66 
43   38 


74   72 
45   36 


65 
31 


61   63   70 
28   30   30 


62   63   71 
30   26   29 


65 

71 

26 

31 

62 

68 

28 

32 

65 

72 

28 

28 

64 

65 

24 

27 

62 
23 


73   76 
41   50 


79   70   70 
38   46   41 


79   70   72 
34   44   39 


79   78   67 
41   44   40 


80   76   70 
35   37   37 


56 

56 

62 

65 

67 

73 

29 

27 

31 

32 

29 

31 

52 

52 

59 

60 

64 

71 

26 

23 

24 

25 

20 

25 

52 

53 

59 

59 

63 

70 

31 

30 

28 

33 

26 

30 

65 
60 


69  77  79 

51  61  41 

72  75  79 

52  60  40 

72  77  78 

53  59  47 


48   5S   42 


72 

60 


72   69   76 

50   58   46 


74   76   78 
55   60   44 


72   76   72 
31   56   50 


68   74   79 


77   72   80 


74   66   76 
48   57   46 


78   71 
37   38 


79   77   67 
41   46   43 


79   70   71 
41   44   41 


69   71 
44   38 


80   68   71 

44   46   44 


66   71   64 


75   68 
44   37 


67  73  65 

34  46  43 

65  73  63 

37  42  36 


63   66 
38   40 


73   65 

45   36 


66   74   63 


19   20   21 


22   23   24   25 


70   73 
40   56 


62   70   72 


60   79   70 


72   69 
35   41 


71   73 
36   37 


70   70 
31   49 


70   72 
34   35 


69   70 
42   47 


71   70 
38   52 


72   66 
36   55 


74   70 
40   53 


70   70 
37   48 


71   70 
36   55 


62   70 
28   42 


62   69 
35   47 


28   37   51 


66 
34 

68 

39 

73 
39 

64 
30 

64 

36 

71 
51 

69 

35 

74 
52 

64 
39 

63 
31 

70 
43 

75 

57 

65 
34 

67 
39 

72 

35 

63 
29 

62 
31 

70 
47 

62 
33 

68 

48 

63 

41 

60 
30 

68 
39 

67 

53 

65 

33 

70 
47 

63 

35 

63 
28 

70 
39 

72 

54 

29   45   52 


67   55 

26   40   50 


70   67 
29   32 


66 1  64   64   74 


32   24   46 


52   59   71 
39   36   30 


64   59   69 

50   40   43 


50 
40 


64   56 
34   37 


69   691 
40   40 


39   36   42' 


73   60 
55   46 


47  37  37 

67  53  61 

51  39  43 

75  57  50 

55  38  41 


65   60   55 
49   39   43 


63   62   64 
45   35   45 


80   67   70   71   67   70 
40   40   37   37   51   35 


77   68   67 


75   70 
43   36 


79   69   70 
43   44   43 


42   43   38 


73   69 
35   52 


71   64   66 


36   38   41 


82 
42 

69 

45 

71 
38 

72 
36 

69 

48 

72 

36 

81 
39 

76 
42 

67 
32 

70 
30 

70 
46 

67 
33 

79 

65 
43 

69 

39 

68 
35 

70 
45 

65 
43 

44 

51 

61 

48 

80 
56 

66 
45 

82 
63 

69 

51 

82 
57 

62 
41 

78 
52 

68 
44 

80 
64 

66 
42 

81 
57 

64 
43 

80 
54 

6* 
35 

82 
62 

67 

31 

67 
42 

60 

43 

79 
56 

71   79 
41 


67   67 
35   45 


67   68   80 
29   40   60 


65   67   60 
25   36   56 


64   70   80 
33   41   56 


68   69 
42   39 


65   54 
35   38 


67   54 
37   40 


72   69 
35   41 


64   57 
39   44 


71   67 
38   43 


63   58 
36   38 


65   53 
36   39 


73   70   61 
33   36   47 


72   68   60 
29   32   43 


67   75   66 
36   40,  33   38   40 


47   31   37 


77   61   61 
49   35   42 


59 
36 


69   66   61 
26   28   33 


63 

73 

31 

32 

64 

73 

34 

41 

75 

73 

34 

37 

78 

74 

35 

43 

79 

72 

41 

-5 

42 
35 


79   64   70 
54   38   45 


66   69   75 
46   37   40 


71 
32 

68 
36 

75 
35 

74 

40 

78 
33 

73 

40 

50   38   43 


62 
40 


76   69   77 
60   45   53 


75   58   75 
56   60   55 


48  43  58 

25  36  40 

48  43  50 

25  35  40 


48   41 
36   35 


60 
40 


39   47 
33   36 


42   63 
35   41 


48   45   64 


44   49   62 
36   35   44 


75   69   60 


78   75   67 
32   40   46 


50 
34 

43 
35 

57 
41 

50 
37 

50 
35 

62 
46 

44 
36 

54 
36 

62 

43 

46 
34 

43 
35 

59 

42 

66   67   77   79   74 

39   45  1  32   37   42 


48   45   62 
36   35   43 


43   60 
35   42 


73   76   75 

37   36   47 


73   76   67 
35   38   37 


50   42   58 
33   35   42 


48   48   65 
36   37   36 


33   35   44 


59  1  45   44 
43   33   35 


62.8 
35.5 


64.0 
39.6 


61.3 
36.1 


62.7 
36.8 


62.1 
37.6 


63.7 
37.0 


63.0 
39.7 


61.3 
37.5 


64.3 
36.9 


64,4 
36.4 


64.3 
36.2 


64.2 
33.7 


64,7 
33.7 


63.1 

40.0 


66.7 

40.5 


66.9 
40.3 


66.2 
42.6 


67.4 
41.0 


65.9 
38.6 


64.0 
40.2 


67.4 
39.5 


65.8 
36.2 


64.9 
40.8 


65.3 
37.1 


65.7 
38.3 


68.4 
41.1 


66.0 
37.8 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 
NOVEMBER 

1967 

Station 

Day  Of  Month 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15   16   17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

0 
> 
< 

EUDORA 

MAX 
MIN 

61 

46 

66 
38 

59 
41 

53 

30 

52 
29 

60 
33 

62 

34 

65 

30 

73 
35 

79 

49 

71 

58 

73 
44 

80 
54 

72   64   71   69 
52   38   39   41 

69 

42 

70 
35 

70 
38 

80 

56 

75 
59 

45 

76 
55 

78 

38 

77 
37 

75 

48 

37 

49 

36 

68 
46 

68.5 

42.1 

MONTICELLO  3  SW 

MAX 
MIN 

58 
47 

57 
35 

64 
40 

47 
27 

51 
26 

51 
29 

59 
28 

60 
30 

64 
30 

71 
43 

74 
56 

6  6 
48 

78 
42 

7g   64,  68   69 
41   36   35   39 

67 
35 

66 
33 

65 
44 

67 
50 

80 
60 

61 
37 

65 
45 

74 
35 

75 
41 

72 
47 

49 

36 

40 
34 

59      1  64.1 
38       38.9 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIIS 

66 
47 

65 
38 

61 
3d 

56 
30 

50 
30 

60 
29 

59 

30 

64 
29 

70 
33 

73 
50 

74 
59 

79 
48 

80 
45 

72   67   71   73 
44   42   37   52 

68 

40 

65 

34 

69 
42 

80 
58 

80 
50 

56 

40 

68 
43 

74 

40 

64 
38 

63 

45 

49 
34 

43 
32 

55     |  65.8 
42      1  40.6 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
44 

63 

40 

49 
34 

50 
31 

49 
31 

59 
30 

57 
31 

62 
29 

70 

33 

70 
51 

69 
51 

77 
47 

80 
4b 

62   65   *9   71 
44   42'  36   51 

64 
36 

63 
33 

68 
42 

80 
60 

60 

45 

54 
41 

69 
40 

72 

36 

67 
40 

53 
33 

42 
34 

49 
36 

54 
36 

62.4 
39.5 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

57 

47 

66 
38 

54 

42 

54 
31 

52 
31 

61 
32 

63 
35 

64 
28 

72 

30 

76 
48 

70 
59 

78 
45 

83 
44 

65   68 1  ?1   *« 
48   38'  3e   45 

70 
42 

67 
35 

68 
42 

82 

55 

71 
55 

65 
45 

77 
45 

77 
38 

75 
38 

68 
45 

46 
39 

36 

63 
38 

67.4 
41.1 

ROHWtR  2  NNE 

MAX 
MIN 

56 
46 

60 
37 

66 
37 

48 
28 

51 
28 

50 
26 

58 
27 

59 
26 

64 

21 

70 
31 

74 
51 

70 
47 

76 
41 

78   64   66   68 
41   36!  34   35 

70 
32 

66 
27 

64 
31 

68 
43 

79 

58 

63 
38 

64 
38 

73 
35 

71 
39 

74 
44 

50 
32 

41 
36 

59 

40 

64.0 
36.4 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 
MIN 

58 

46 

65 

3T 

59 
36 

50 
27 

50 
25 

60 

24 

59 
25 

62 
22 

71 
26 

73 

70 
58 

77 
45 

80 

40 

68 
43 

66   70   71 
35   30   51 

65 
32 

80 
56 

75 

53 

55 
38 

71 
42 

74 
32 

68 

37 

60 
43 

47 

32 

42 
35 

56 
41 

64.4 
37.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

"H  ..  6S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.2°^ 

ft    ft    ft 
NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF 

ENG 

EVAP 

WIND 
MAX 

31 
58 

21 
50 

34 
57 

31 
47 

20 
45 

16 

23 

10 

22 

28 

45 

10 

10 

30 

20 

25 

35 

30 

30 

20 

40 

30 

30 

35 

20 

25 

30 

30 

40 

50 

821 

MIN 

43 

40 

37 

35 

35 

• 

«    ft    ft 

WEST  CENTRAL 

04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.06 

34 

.00 

7 

.08 
17 

ft 
24 

.13 
12 

.09 
14 

ft 
15 

9 

.16 
12 

.04 
18 

.00 
16 

.09 
13 

.08 
8 

.10 

25 

.10 
13 

.06 
26 

.07 
21 

.09 
17 

ft 
14 

.19 
29 

.02 

12 

.05 
8 

.03 
19 

.04 

49 

.03 
11 

.05 
12 

.09 
31 

17 

45 

.05 
59 

1.72 

607 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.05 

9 

53 

45 

.06 
16 
61 
41 

.09 
41 
51 

44 

.06 
12 
53 

37 

.06 

24 

53 
37 

.08 
28 
53 
36 

.04 
31 
54 
36 

.14 
38 
55 
35 

.07 
38 
61 

37 

.03 
12 
58 
50 

.07 
15 
71 
53 

.10 
33 
70 
41 

.10 
33 
66 
42 

.10 
22 
62 

44 

.07 
20 
61 
43 

.03 

4 
61 
43 

.12 

45 
61 
41 

.09 
24 
59 
38 

.07 
43 
58 
36 

.05 
27 
53 
41 

.03 
15 
66 
52 

.09 
22 
66 

51 

.03 

55 
37 

.05 
64 
51 
41 

.03 
35 
57 

37 

.07 
39 
57 
37 

.08 
14 
55 
41 

.06 
12 
51 
38 

.05 
59 
41 
36 

.03 
35 

50 
37 

2.00 

810 

57.4 

40.9 

•    ft    • 
CENTRAL 

05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

WIND 

.06 
33 

.04 
29 

.04 
34 

« 
67 

* 
21 

.21 
23 

* 
23 

ft 
21 

.18 
17 

* 
17 

15 

.11 
16 

.19 
24 

.02 
31 

.05 
19 

.08 
11 

.06 
16 

.05 
13 

ft 
24 

.09 
16 

.03 

10 

.04 
15 

.06 
37 

.03 
31 

.05 
25 

.06 
19 

.09 
37 

.07 
31 

.02 
34 

.02 
38 

1.65 

747 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  EsE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.08 
58 
57 
47 

.06 

103 
57 

44 

.10 
38 
68 
44 

89 

* 
38 

* 
29 

ft 
39 

17 

.44 
21 
61 
36 

.20 
50 
63 
38 

.11 

171 
63 
49 

.04 
56 
65 
52 

.09 
16 
73 
49 

.16 
68 

70 
46 

.09 
27 
66 

44 

.10 
26 
65 
40 

.14 
97 
64 

40 

.09 
45 
69 
42 

« 
55 

.20 
25 

61 
38 

.14 

105 
62 

44 

.04 
27 
70 
58 

.03 
48 
56 
42 

.01 
41 
49 
42 

.08 
73 
58 
40 

.11 
81 
64 

40 

.15 

90 
64 

44 

.08 
46 
49 

37 

.04 
41 
43 
36 

.01 
100 
45 
37 

2.59 

1720 
61.0 
42.9 

ft    ft    * 
SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.03 
12 

.01 
9 

.06 
23 

94 

ft 

14 

.21 
9 

.09 
11 

6 

.16 

4 

.04 
5 

.03 
26 

.09 
6 

.10 
6 

.10 
20 

.10 
22 

.10 
5 

.06 
20 

.04 
12 

.11 

17 

ft 
4 

ft 
25 

.17 
18 

.06 
16 

.04 
6 

.08 
28 

.08 
22 

.12 
63 

.06 
34 

.03 

27 

.00 
20 

1.99 

584 

NARR0«S  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.04 
20 
50 
45 

.00 

8 

49 

38 

.08 
21 
64 
39 

35 

8 

8 
59 
38 

13 

60 
38 

9 

8 
61 
37 

.10 
12 
62 

37 

.12 
25 
63 
40 

.04 
14 
75 
46 

.06 
10 
74 
47 

.12 
24 
69 

47 

.07 
10 
66 
46 

.18 
11 
66 

44 

.06 
14 
64 
44 

.10 

6 

63 

42 

.04 
12 
66 
38 

.04 
12 
60 
37 

.02 

8 

55 

45 

.05 
14 
70 
50 

.07 
13 
58 

40 

.02 
12 

53 

40 

.07 
27 
52 

40 

.06 
26 
63 

40 

.09 
29 
61 
42 

.07 
22 
52 
38 

.00 
13 
42 
38 

.00 
16 
43 
38 

1.90B 

460 

60.0 

41.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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( 

5N 

o\ 

VF 

AL 

L 

AI^ 

FD 

SI 

JO 

w 

o 

N 

Gl 

*o 

Ul 

ID 

ARKANSAS 
NOVEMBER   19&7 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.    .    . 

NORTHWEST           01 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

GRAVETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

NORTHEAST           03 

JONESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

? 

T 

#    •    # 
WEST  CENTRAL        04 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

1.0 
1 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

OZARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

WALDRON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CENTRAL             05 

GREENBRIER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

MALVERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

EAST  CENTRAL        06 

BRINKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

SOUTH  CENTRAL       08 

PRESCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

»    »    tt 
SOUTHEAST           09 

DUMAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

MONTICELLO  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   139    - 


STATION  INDEX 


_ 

w 

z 
0 

OBSERVATION 

o 

2 

u 

U 

TIME  AND 

Z 

O 

1 

0 

R 

p 

H 

TABLES 

STATION 

| 

5 

COUNTY 

3 

3 

1 

< 

i 

.3 

OBSERVER 

u 

> 

fji 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35  04 

94  12 

62* 

7* 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

LAWRENCE 

35  54 

91  05 

256 

RUBY  8.  OWENS 

ALUM  FORK 

0130 

05 

34  48 

92  52 

7B0 

5P 

3P 

; 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

0136 

YELL 

3 

93  29 

854 

7A 

: 

REBA  Y.  SWAIM 

AMITY  3  NE 

0150 

08 

CLARK 

34  17 

93  25 

475 

7A 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 

0178 

PIKE 

34  02 

93  25 

285 

8A 

: 

OWEN  B.  MENDRIX 

APLIN  1  W 

0* 

PERRY 

li  34  58 

400 

6P 

HOBART  WATTS 

C220 

3  34  07 

93  03 

200 

4P 

7A 

: 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITV 

09 

OESHA 

2  33  37 

91  12 

145 

7* 

CLARENCE  L. WESTMORELAND] 

ARKANSAS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34  02 

91  21 

178 

SS 

SS 

NATIONAL  PARK  SERVICE   1 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34  19 

93  56 

960 

7A 

PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUSTA 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35  18 

91  22 

218 

6A 

: 

TOMMIE  0.  PEEBLES 

BALD  KNOB  5  N 

0355 

03 

WHITE 

7 

35  23 

91  34 

560 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESV1LLE  LIVESTOCK 

04  5  3 

01 

INDEPENDENCE 

91  47 

571 

5P 

5P 

: 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVlLLE  L  AND  0  1 

0463 
0530 

03 
03 

INDEPENDENCE 
WHITE 

7 

35  45 

35  04 

91  36 
91  53 

277 
250 

■P 

7A 

:  h 

: 

DONNIE  BRYANT 
D.  C.  HENRY 

BEECH  GROVE 

0534 

03 

GREENE 

36  11 

90  38 

298 

8A 

MRS  BERTY  WILLIAMS 

BEEOEVILLE 

0536 

03 

35  26 

91  06 

221 

6P 

P.  M.  BRECKENRIDGE 

BENTON 

0582 

05  SALINE 

6 

34  33 

92  37 

285 

5P 

6A 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONVILLE  5  WSW 

0586 

Oil  BENTON 

1 

36  21 

94  17 

1264 

5P 

7* 

CENTERTON  STATE  HTCHRY  1 

BERftYVILLE  4  NW 

01  CARROLL 

36  24 

93  37 

1160 

7A 

; 

EOWIN  L.  CHAMPLIN 

BIG  FOfiK 

0664 

POLK 

34  29 

93  58 

1100 

7A 

ANNA  M.  L1LES 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

34  18 

93  09 

500 

7A 

MRS.  LOUISE  H.  YATES    1 

BLACK  ROCK 

LAWRENCE 

259 

7A 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

GARLAND 

93  11 

426 

8A 

8A 

sac 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 

0  7  =  3 

YELL 

93  39 

426 

RA 

ea 

8AC 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  1 

BLUFF  CJTY  3  SW 

08 

33  41 

93  09 

360 

P.  P.  PLYLER 

BLYTHEVILLE 

OFtO* 

MISSISSIPPI 

5 

35  55 

89  54 

252 

5P 

7A 

BONNEROALE 

0820 

05|  HOT  SPRING 

3 

34  23- 

93  23 

1000 

7A 

0.  E.  KETCHUM 

BOONEVlLLE  6  NW 

0825  04,  LOGAN 

I 

35  12 

93  59 

600 

t 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  7  NE 

0826  04|  LOGAN         ,   1 

93  50 

730 

i 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVlLLE  6  NNE 

0827  04  LOGAN         '   1 

35  13 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
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NOVEMBER  1967 


{i"rtirSir««0M^™  St?«onn8AdnaLCFj:idI  Little  Rock,  Arkansas  THM,  or  to  any  father  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 

in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS-   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 

,A      !™L  it   „,<  i.    Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  oi  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
tanle  directions  entered  fn  figure^are  tens  of  degrees .   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table    Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow   sleet,  or  ice  on  the  ground    Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 

issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

«   Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 
D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  moans  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  45  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price-   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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Date                               « 

%         % 

No.  of  Day, 

;  1 

r  z 

|| 
a  it 

a 

O 

Snow,  Sleet        No.  of  Days 

Station 

>.     Max. 

Min. 

Date 

Total 

Max.  Depth 

Date 

.10  or  More 

1    | 

I  sl  si  s 

-!  !l     1 

o    o 

•    »    ft 

NORTHWEST           01 

BENTONVILLE  5  W5W 
EUREKA  SPRINGS 

49.5 
51.0 

29.1 

31. 4M 

39.3 
41. 2M 
38.3 
41.0 
39.0 

67  20 
.2   70  19 

67  19 

.4   67  21 

-   .5   67  20 

12  26 

12  23 

11  26. 

.   14  26 

.   10  31 

790   0   1 
731   0   1 
820   0   2 

!1   0    5.73 
16   0    5.08 
>3   0    5.56 

2.25 

2.14 
1.42 
1.54 

21      2.5 
21       .0 

21       .8 

3  31  iq  ; 

0       6   4   2 
0      10   4   2 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
6RAVETTE 

49.4 
50.7 
49.6 

27.2 
31.3 
28.4 

737   0   1 
BOO   0   2 

18   0    4.28 
!3   0    5.16 

1.74 
2.70 

1.72 
2.04 

14      2.2 
21      1.0 

1  31ft   T 
i 

i      I 
3   2 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

49.4 
48.5 

28. 7M 
30.1 

39. 1M 
39.3 

.  1.1   66  21 

69  19 

72  19 

2.2   68  21 

.9   68  20 

11  26 

12  31 
10  26 

»   13  26 
15  31. 

798   0   1 
790   0   5 
750   0   2 

20   0    4.26 
20   0    5.14 
19   0    5.30 

1.12 
1.89 
1.65 

14      1.5 
14      2.0 
22      1.5 

1  31ft   9 

1  28«   9   4   1 

1  31*   9   4   2 

HUNTSVILLE 
LEAD  HILL 
ROGERS 

51.8 
51.7 
52. 2M 

29.4 
31.2 

30. 4M 

40.6 
41.5 
41. 3M 

724   0   1 
718   0   1 

18  0    4.86 

19  0 

2.34 

1.00 
1.81 

21* 

14       .8 

0 

i    4    2 

i      3   2 

SILOAM  SPRINGS 

49.7 

29.9 

39.8 

68  20 

12  26 

773   0   I 

20   0    4.13 
4.95 

2.38 

1.50 

21 

1.4 

0 

J   2   1 

DIVISION 

40.0 

-   .1 

ft    ft    ft 

NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

52.2 
53.3 

53.4 
52.0 
50.3 

28.1 
28.8 
28.9 
29.3 
29.5 

40.2 
41.1 
41.2 
40.7 
39.9 

71  21 
70  21 

72  IS 
72  2; 

.3   68  2 

11  26 
♦   13  26 
11  26 
18  27. 
11  26 

763   0   2 
736   0   1 
732   0   1 
748   0   2 
770   0   2 

21  0    6.21 

22  0    6.65 
22   0    4.68 
22   0    7.00 
20   0    7.13 

3.10 

1.91 
1.88 
1.12 
1.58 

14       .3 

12      2.0 

14      2.0 

10      2.0 

1.0 

T   28 

12  5   2 

2  28    9   4   2 

13  4   2 

1  28 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

51. 3y 

49.4 

50.2 

32. 1M 

29.5 

28.3 

41. 7M 

39.5 

39.3 

42.0 

39.9 

69  1< 
.  1.0   70  2 

70  2 
70  2 
70  2 

»♦   10  23 

14  26 

12  27. 

I.   12  26 

L    10  26 

714   0   1 
784   0   4 
792   0   3 
707   0   2 

16   0    5.41 
20   0    5.74 
22   0    5.92 
14   0    6.63 

2.78 

1.07 
1.23 
1.21 
1.72 

14      2.5 
14      1.0 
14      1.0 
21      2.2 

9   5   1 

0  7   5   1 

1  29ft   9   5   2 
1  31ft  10   6   1 

MOUNTAIN  VIEW 
YELLV1LLE 

51.8 
51.7 

32.1 
28.1 

769   0   2 

21   0    6.11 

2.27 

21      1.0 

0 

»  i      i 

.2 

6.17 

2.93 

1.5 

DIVISION 

40.6 

•    •    ft 

NORTHEAST           03 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

51.  3C 
50.8 
53.1 

32.  bf 

33.5 

31.0 

42.  Of 
42.2 
42.1 
41.5 
42.  9P 

72  2 
72  2 
72  2 

75  2 
74  2 

0    18  29 
0    18  29. 
0    15  26 
0    15  26 

0    2  0!  26. 

700   0   2 
700   0   2 
704  a      1 
721  a      2 

16   0  D  5.36 
14   0    6.82 
18   q  D  6.03 
20   d    5.78 

1.91 

1.05 
2.24 
1.92 
1.66 

2 
11      1.4 

11  3.0 

12  2.5 

0 

1  28. 

2  31 
2  31 

0   5   1 
9   5   2 

8  5   2 

9  4   2 

BATE5VILLE  L  AND  D  1 
BEEDEVILLE 

52.8 
52.8^ 

30.1 
32. 9M 

676   a  2 

14   01    5.67 

1.91 

11       .5 

1  27 

1 

BLYTHEVILLE 
CORNING 
JONESBORO 
KEISER 
MARKED  TREE 

53.5 

50.8 
50.9 
51.5 
53.5 

34.5 
31.5 
35.8 
33.3 
35.1 

44.0 
41.2 
43.4 
42.4 
44.3 

2.1  75  1 
.6   68  2 

1.3   72  2 
72  2 

3.2  72  2 

9    17  29 
1.   16  28 
1.   19  29 
2ft   17  29 
I*   19  29 

643   o|   1 
732   a   3 
664   ol   2 
694   0   2 
635   0   2 

13   0    4.95 
16   0    6.39 
12   0    6.03 
15   0    5.60 
11   0    7.18 

.71 
2.79 
1.76 

2.93 

.99 
1.89 
1.36 
1.79 
2.36 

2      2.8 

12      3.0 

12       .9 

2      1.0 

2       .5 

2  31 

3  31 
1  28 
I  27 

3   3   0 
LI   5   I 
L2   3   2 
13   4   1 
11   5   1 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

53.0 
51.4 
49.8 
53.8 
49.8 

33.2 

33.4 
31.8 
33.4 
32.1 

43.1 
42.4 
40.8 
43.6 
41.0 

.2   73  2 

71  2 

.2   69  2 

.4   74  2 
70  2 

0    20  26* 
1ft   17  29 
U   15  26 
0    18  23 
1*   14  31 

669   0   1 
693   0   2 
742   0   2 
656   0   2 
739   0   2 

16   0    6.54 
14   0    6.48 

16  0    5.46 

17  0    6.94 

18  0    6.16 

2.43 

1.83 
2.34 

1.43 
1.43 
1.50 
1.77 
1.64 

12 

11      4.8 

11  2.0 

12  .5 
2      1. 9 

4  31 
2  31 

1  31ft 

15   5   1 

8  6   2 

9  5   1 

115   2 
8   4   3 

DIVISION 

42.5 

.9 

6.09 

2.01 

l.S 

*    •    ft 

WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

51.5 

53.5 
51.6 
52.1 
47.6 

31.4 
30.8 
32.6 
31.6 

32.  It 

41.5 
42.2 
42,1 
41.9 
39. 9r 

72  . 

.  1.7   75 
72 

-  1.7   71 
64 

1.   17  26 

6    14  29< 
6    16  26 
!'.    16  26 

19 

721   0   I 
701   0   C 
698   0   C 
711   0   1 
771   0   ( 

18   0    6.86 
18   0    5.26 
17   C    4.86 
20   0    5.61 
16   C    6.22 

2.0: 
1.7' 

1.5C 
1.0! 
1.3' 
1.5( 
1.4 

2      1. 
14       .. 
14      4.1 
14      3. 
1  21      3. 

T   31* 
2  27 
>     3  28 

i     3  3U 

9   5   3 
10   4   2 
10   4   1 
14   3   1 
12   6   1 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

51.7 

30.9 

41.3 

-  1.0   73 

69 
69 

-  .8   71 
.5   73 

6    16  26 
6    12  2B 
21  1   13  26 
19    17  29 
6    17  28 

726   0 

746   0   C 

16   0    5.2( 
17]   0    6.0< 

2.4 

.    1.0 
1.3 

)  14      2. 
!   9     2. 

)    T   30ft 
L     1  28* 

13   4   1 
10   5   2 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

51.3 

50.6 
53.2 

52.1 

30.2 
29.71 
33.0 
33.6 

40,8 
40.2 
43.1 
42.9 

761   0   ( 

|   670   0   ( 
681   0 

20   0    7.7. 

15   0    5.7 

)  14   0    5.4 

>     1.6 
)     2.4 

2.2 

)    1.5 
5    1.1 

i  14      7. 

S  14 

5  21      2. 

S    3  31* 
3     2  27 

13   5   2 
10   5   2 
10   3   2 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

52.4 
54.2 
52.8 
55.9 

31.7 
32.5 
31.7 
30.5 

42.1 
43.4 
42.3 

43.2 

73 
71 

-  1.1   74 

73 

V                        62 

6    15  29 
21.   16  26 
21    15  28 
21ft   14  29 
19 

t   704   0 
663   0 
697   0 

.   666   0 
0 

J  17   0    4.7 
3  17   0    8.4 
3  16   0    5.5 
3  20   0    6.1 
0    6.1 

) 

9 

3     2.0 

3 

9 

1.2 
2.3 

5    1.1 

1.3 
1.6 

0  13      3. 
6   2 

0  14      6. 
2  14       T 
0  21      5. 

B     2  27 

0     4  30ft 

0 
0 

11  5   1 
116   4 

12  3   1 
10   5   1 

13  5   2 

DIVISION 

41.9 

-   .8 

6.0 

1     2.3 

3 

3. 

1 

•    •    ft 

CENTRAL             05 

ALUM  FORK 
'-—  BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

GREENBRIER 

53.7 
55.2 
53.5 

53.6 
52.^ 

33.0 
34.2 
30,0 
33.0 
30.2 

43.4 
44.7 
41.8 
43.3 
41.6 

70 
73 
73 
-   .7   75 
75 

2U   20  26 

20  13  26 

21  16  30 
20    19  28 
20    13  28 

664   0 

623   0 

.   716   0 

<   665   0 

721   0 

1  15   0    5.6 

0  14   0    6.8 

1  19   C    5.1 
0  16   0    5.7 

2  20   0    5.8 

0 

0 
2 
9     1.3 

5 

1.3 

1.5 

.8 

3    1.2 

1.7 

4  11       1. 
2  12      1. 

2  22      1. 
0  12       . 

3  12      2. 

0     1  27 
5     1  28 
0     1  26 
3    T   28* 
5     2  26 

9   5   1 
2 
14   4   0 
12   5   1 
12   3   1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRP0RT//R 

MALVERN 

55. C 
56.: 

52.: 

56.  t 

35.1 

33.2 
33.1 
32.4 

45.1 
44. E 
42.1 
44.2 

-   .6   75 

76 

.8   76 

77 

20    20  26 
20    17  23 
20    20  26 

20    \i   23 

610   C 
621   0 
685   0 
639   0 

0  13   0    5.6 

1  18   C    7.1 
3  16   0    4.9 
0  16   0    6.4 

5     l.C 

2 

5      .£ 

3 

6    .e 
2.C 

6    1.3 
1.' 

1  21      2, 
0  12      1. 
0  11      1, 
3  11      1. 

0  2  28ft 
8 

1  1  26 
3     2  27 

11   5   0 
13   4   2 

10  3   2 

11  5   2 

>■ 

J^ 

1 

1 

' 

CQ 

hi 


6/ 

I 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    ON    PAGE     150 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
DECEMBER 


Temperature 

Preci 

pitation 

•>  E 

o  .1 

<  1 

Si 
<  S 

o 
< 

•  § 
~  z 

a  E 
a  it 

in 

a 

i 

a 

a 

No.  of  Days 

2 

.  1 
2  z 

X 

a 
O 

Q 

Snc 

w.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

N 

in. 

~o 

in 

Q  o 
«  O 
1  o 

a 

1 

1 

o 

o 

s 

o 
o 

kl 

hi 

si 

s  * 

MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

53.* 
52.2 
54.4 
55.4 

34.2 
29.4 
33.1 
33.7 

43.8 
40.8 
43.8 
44.6 

.1 
.1 

75 
74 
75 

77 

20 
21 
20 
20 

20 
17 
15 
18 

26 
29. 
26 
23 

647 
745 
651 
629 

0 
0 
0 
0 

c 
1 
c 
1 

16 

15 

15 

0 
0 
0 
0 

5.4] 
6.2; 

D  5.51 
6.52 

1.40 

1.65 

• 

1.4C 
1.26 
1.19 
2.01 

12 

22 

12 

2 

2.C 

2.5 

1.1 

1 

28. 

11 
11 
12 

10 

3 
4 

3 

1 
2 
2 
2 

DIVISION 

43.4 

-   .4 

5.93 

1.55 

1.5 

ft    ft    ft 
EAST  CENTRAL        06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
DE5  ARC 

58.5 

54.  OK 
53.5 
55.6 
54.2 

35.4 
33.  7K 
34.7 
33.6 
36.3 

47.0 
43. 9K 
44,1 
44.6 
45.3 

.1 

82 

76 
73 
76 

21 

20 

20. 

20 

20 
21 
19 
22 
24 

30 

31. 

23 

30. 

30* 

554 

650 
640 
626 
605 

0 

0 
0 
0 
0 

c 
1 
1 

G 

a 

14 

14 

13 

16 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

5.7E 

8.13 
6.71 
8.43 
6.6C 

3.89 

1.26 

3.12 
1.91 
2.77 

1.6C 

11 
2 

11 
2 

12 

T 

T 

T 

.0 

.6 

0 

T 

T 
0 
0 

27 
27 

10 

8 
12 
9 

5 
5 

e 

5 

1 
1 
2 
1 
3 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

55.5 

55. IK 
55.4 
55.0 
56.4 

36.5 
35.2 
33.9 
35.5 
35. I* 

46.0 
45. 2K 
44.7 
45.3 
45. 8K 

.1 
1.3 

74 
73 
77 
74 
76 

20 

21, 

20 

21. 

21 

20 
21 
18 
20 
24 

29 

29. 

28 

29 

30 

584 
603 
624 
604 
609 

0 
0 
0 
0 

0 

l 
a 
l 
i 

0 

11 
12 
15 
12 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

7.3e 

7.1C 
6.1C 
9.1C 
7.86 

2.37 

4.49 

2.37 
2.12 
1.78 
3,97 
2,46 

2 

3 

11 

2 
2 

.3 

.0 
.8 
T 

0 
0 
1 
0 
0 

27 

10 
13 
9 

10 
11 

7 

5 

4 

6 
5 

2 

1 
2 
2 
2 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

55.2 
54.1 
55.2 
55.  3K 

37.1 
34.9 
36.5 
35.  2N 

46.2 

44.5 
45.9 
45. 3M 

.9 

76 
74 
72 
73 

20 
21 
21 

20* 

23 
24 

20 
17 

30 
30. 
29 
29 

576 
629 

586 
601 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

2 

11 
13 
11 
12 

0 
0 
0 
0 

6.93 
7.44 
8. 65 

2.20 

1.78 
1.55 
4.15 
2.65 

2 
2 
2 
2 

T 

T 

T 
T 

0 
0 
0 
T 

28. 

10 
13 
11 

e 

6 
7 
7 
6 

2 
1 
1 
3 

DIVISION 

45.3 

1.2 

7.41 

2.79 

.1 

*    *    « 

SOUTHWEST           07 

DE  OUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

55. IK 

56.3 

56.0 

54.8 

56.5 

34. 5M 

32.1 

31.3 

30.4 

29.3 

44. 8M 

44.2 

43.7 

42.6 

42.9 

-  1.5 

-  .1 

73 
78 
73 
75 

20 
21 
20 
21 

16 
13 
16 
13 
16 

26 

26 
29 
29 

30. 

627 
638 
659 
687 
679 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
16 
19 

20 
18 

0 

0 
0 

0 
0 

6.31 
5.53 

6,78 
6.98 
6.60 

2.32 
2.37 

1.73 
.90 
1.65 
1.28 
1.15 

2 

2 

15 

10 

2 

,0 

2.8 

1.0 

.5 

0 
0 
3 
1 
0 

28 
28 

10 
12 

l: 
n 

6 

5 

5 
9 

1 
0 
2 
2 

1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   //R 

55.0 
58.1 
57.3 
57.1 

33.5 
35.2 
35.4 
36.8 

44.3 
46.7 
46.4 
47.0 

-   .5 

.1 

74 
75 
75 
78 

21 

20 
20 
20 

15 
17 

17 
21 

26 
26 
29 
28 

638 
561 
572 
556 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

15 
12 
13 
11 

0 

0 
0 

0 

6.55 
4.94 
9.07 
9.17 

.66 
4.62 

1.25 
1.32 
2.10 
2.69 

15 

15 

2 

9 

.3 

T 
2.4 
2.0 

T 
0 
2 
1 

28 

28 
28 

ii 

8 
10 
10 

7 
4 
6 
5 

2 
1 
3 

2 

DIVISION 

44.7 

-   .6 

6.88 

2.52 

1.1 

ft    ft    ft 
SOUTH  CENTRAL       08 

ARKADELPHIA 

CAMDEN  I 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 

56. If. 
56.  3I> 
56.8 
56.9 
57, 7K 

33. BK 
36. OK 
35.2 
36.3 
33.  5K 

45. OK 
46.  2K 
46.0 
46.6 
45. 6M 

.2 

•  1.6 

-  2.8 

77 
76 
76 
75 
78 

20 
20 
20 
20 
20 

18 
18 
15 
20 
16 

29 
29 
29 
23 
29 

617 

583 
582 
564 
606 

0 

a 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

15 
11 
12 

11 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

5.50 
8.13 
6.18 
8.31 
8.27 

.92 

2.99 

.63 

3.09 

1.00 
2.10 
1.29 
2.27 
1.96 

12 
2 

15 
2 
2 

1.5 
1.5 

1.0 

1.0 

.5 

2 
1 
1 
0 

28 
28 
27 

13 

12 

10 

9 

10 

5 

7 
4 
5 

7 

1 
2 
3 
3 
2 

MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

58.0 
56.5 
56. 8N 
57.8 

34,1 
35.2 

32.7K1 
34.4 

46.1 
45.9 
44, 8K 
46.1 

-  .1 

-  1.3 

76 
78 
75 
76 

22. 
20 
20 
22 

17 
18 
15 
21 

29 
29 
29 
24 

585 
588 
629 
584 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

16 
15 

15 
13 

0 
0 
0 
0 

6.35 
7.20 
6.44 
8.28 

2.81 

1.09 
1.31 
1.42 
1.44 

31 
2 
2 

31 

.8 

4.0 

.0 

,5 

1 

4 
0 
0 

28 
27 

11 
11 
12 
12 

6 
6 
6 

7 

1 

3 
1 
2 

DIVISION 

45.8 

-   .9 

7.18 

2.21 

1.2 

ft   •   » 

SOUTHEAST          09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO  3  SW 

57.1 
57.9 
57.1 

58. 6K 
56.8 

38.7 
37.7 
37.4 
39.  9K 
35.5 

47.9 

47.8 
47.3 
49. 3K 
46.2 

.6 
1.0 

75 
77 

78 
78 
75 

21. 

20 

21 

20 

21 

21 
21 
22 
23 
18 

29 

30 
30 
30 
23 

527 

526 
545 
485 
580 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

8 
10 
10 

9 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

8.06 
5.43 
5.51 

8.71 
6.80 

2.41 
.25 

1.72 

.90 

.94 

2.13 

1.10 

15 
31 
31 
14 
31 

.8 

2.0 

.3 

2.0 
.5 

1 

2 

T 

1 

28 
28 
28 

28 

13 
13 
13 

10 
11 

6 

5 

4 
4 
6 

4 
0 
0 
4 
2 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 

57.7 
54.3 
59. ON 
55.  6* 
56, 7K 

37.  If 
36.9 
37. IK 
37.5 

36. 4K 

47. 4K 
45.6 
48. IK 
46. 6K 
46.  6K 

.8 
.6 

78 
75 
78 
75 
76 

13 

21. 

20. 

21 

21 

24 
24 
24 
23 
21 

28. 

23 

30. 

30 

30 

538 
593 
529 
564 
565 

c 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

0 
0 

12 

11 

9 

9 

13! 

0 
0 
0 
0 
0 

7.22 
8.14 
6.80 
6.25 

7.93 

2.39 

1.87 

2.02 
1.84 
1.30 
.81 
1.80 

11 
2 
15 
17 
14 

T 

T 
3.0 
1.0 

0 
T 
3 
0 
0 

27 
28 

8 
11 
13 
13 

9 

5 
6 
8 
5 
6 

3 
2 
1 

0 

4 

DIVISION 

47.3 

.8 

7.09 

1.88 

1.1 

EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE 
ARKANSAS  POST 
LOWEST  TEMPERATURE 
4    STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 

CLINTON 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 

OZONE 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
WEST  MEMPHIS 
GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
HECTOR 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
3    STATIONS 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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82 

DATE 

21 

10 

DATE 

31* 

9.76 

3.80 

4.15 

DATE 

02 

7.6 

4 

DATE 

31* 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


11       12       13       14       15       16       17       18       19      20       21       22 


NORTHWEST  0 

BENTONVILLE  5  W5W 
BERRYV1LLE  *  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEV1LLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  *  ESE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON  2  NNE 
ODELL  3  N 


NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

6REERS  FERRT  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVILLE 


NORTHEAST  0 

ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
BEECH  GROVE 

BEEOEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 


5.73 
4.99 
T.67 

5. 06 
5.56 

4,26 


>  6. SI 
5.7* 
5. 92 


5.67 
5.09 
4,95 
5.97 
6.39 

5.55 

6.03 
5.60 


4.74 
6.48 
5.46 


WEST  CENTRAL 


BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  4  E 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

APLIN  I  W 

BENTON 

BISMARCK  2  SE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNERDALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT/ 

LITTLE  ROCK  FJLT  PLANT 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM 


.12 

.0* 
.03 


.10   T 

.07 

.13 


1.52 
1.15 
1.60 


.85 

.99 
1.92 
.91 

.73 
.65 

1.79 

2.38 

.94 


.21 

.17 
.07 


.18 
.13 
.15 


•  30 
.13 

.11 


.03 
.10 
.10 


.07 

.07 

.05 

.20 

.06 

•  OS 

.05 

.43 

.17 

•  43 

.40 

.67 

.36 

.JU 

.40 

.66 

.45 

.os| 

.07 

.00 

.97 

.26 

.80 

•  02 

.88 

.68 

.57 

.01 

.43 

.15 

.05 

,<.6 

.67 

.02 

T 

.72 

.03 

.47 

.40 

•  03 

.01 

.02 

.30 

.07 

.57 

1.12 

•  03 

.41 

.73 

.08 

.51 

1.89 

•  04 

.34 

.55 

.10 

1.62 

,fcA 

.31 

.49 

.07 

.04 

.10 

.80 

.14 

.57 

.08 

•  04 

..00 

.87 

1.11 

.15 

•  03 

..70 

.J.; 

.56 

.07 

.48 

1.05 

.39 

.52 

.10 

1.81 

.15 

.03 

.36 

.88 

.34 

.37 

L.00 

.52! 

1.58 

•  28 

.45 

.26 

.48 

.88 

.52 

.1^ 

.08 

.60 

.29 

1.12 

.01 

.29 

12 

1.58 

.36 

.52 

.30 

.16 

.15 

, 

•    3.12   • 

, 

2.80 

• 

05 

.68 

.10 

,40 

1.07 

.V5 

.09 

,13 

01 

.16 

.55 

.95 

1.61 

,65 

.20 

•  OS 

.49 

.86 

1.23 

.<**. 

.OB 

.08 

.45 

.70 

1.21 

.88 

.34 

.54 

.54 

.73 

.33 

.06 

.28 

.38 

•  44 

.81 

2.24 

.95 

1.52 

.40 

.55   T 

1.22 

.19 

10 

.55 

.23 

• 

15  2.03 

T 

,08 

,66 

.92 

.03 

.12 

•  55 

.25 

.66 

T 

■ 

.02 

• 

•  94 

» 

.61 

1.91 

.20 

T 

•  69 

.45 

•  00 

.28 

.15 

.33 

•  40 

.65 

.67 

.12 

.89 

T 

.10 

.60 

.37. 

T 

T 

.01 

.09 

.38 

T 

.85 

.19 

.32' 

.95 

.93 

.10 

T 

•  11 

.70 

.54 

1.43 

.70 

.05 

.25 

.66 

.03 

1.43 

.05 

.08 

.40 

.37 

1.50 

.05 

.32 

.04 

•  66 

.58 

.40 

.39 

1.77 

.12 

.25 

1.01 

1.01 

•  05 

.78 
.18 

.16 
1.05 


.31 

■  4C 

T 

.10 

.65 

.15 

.83 

.29 

.61 

.05 

.88 

.52 

.02 

.55 

.05 

.04 

.83 

.02 

.04 

.14 

.68 

1.84 

.24 

T 

.08 

.42 

.01 

1.20 

.'0 

.02 

.40 

.61 

.01 

1.08  1 

.06 

.77 

.06 

.41 

1.35 

.40 

T 

.67 

.42 

T 

1.87 

.5". 

T 

1.00 

.68 

.36 

1.17 

.33 

T 

.48 

.47 

.17 

1.50 

.38 

.35 

.18 

.51 

.01 

.92 

.5' 

.62 

.38 

.13 

.70 

1.00 

.38 

1.32 

.26 

.56 

.06 

1.05 

.87 

T 

•  64 

.58 

.10 

1.82 

.32 

.78 

.30 

.20 

1.53 

.01 

T 

.75 

.41 

2.28 

.41 

.62 

.52 

1.55 

.■•3 

.87 

.25 

•  53 

.02 

1.14 

.'5 

.72 

.02 

.49 

T 

1.09 

.'5 

.20 

,09 

.47 

T 

1.02 

.V8 

T 

.21 

.63 

T 

1.00 

.88 

.64 

T 

1.20 

.52 

•  46 

,42 

1.30 

.30 

,51 

.49 

1.11 

.11 

1.05 

.24 

1.00 

1.21 

■  41 

.40 

.48 

T 

1.10 

.96 

.12 
.62 

.53 

•  IB 

.86 
.46 

.04 

1.32 
1.16 

.98 
.67 

,56 
.30 
.33 
.56 


20 

.64 
.48 

.34 
.77 

.04 

T 

•  60 

.78 

.52 

55 

.35 

.40 

.75 

.06 

21 

.30 

.26 

.51 

T 

48 

.10 

.35 

•  60 

83 

.11 

.31 

.57 

10 

.56 

.83 

.20 

78 

.32 

.81 

.94 

09 

•  92 

.33 

.54 

T 

01 

.78 

.43 

.73 

T 

7H 

•  38 

.80 

.02 

?0 

.35 

.40 

.30 

.02 

51 

.12 

1.71 

.03 

.50 

25 

.10 

.50 

2.00 

45 

.34 

1.30 

.01 

36 

.31 

..43 

.02 

T 

.77 

.20 

1.40 

05 

.78 

.43 

.18 

.30 

.60 

.15 

.12 

.48 

,09 

.78 

.05 

.12 

.48 

.06 

.19 

.55 

.10 

.07 

.52 

.25 

41   .28  1   .08 


.07  2.04 
1.02 


24   25   26   27 


.95 

.56 

.79 

.58 

.92 

.76 

1.11 

.61 

1.72 

.92 

1.24 

T 

2.95 

.04  2.27 

.0* 
.03 


.55 

.50 


.B5| 
.59| 

.961 


■>    .20D  .0 
.16   .05   T 

.05 


.93 

.85 


.75 

,<>3   .08 

,«V7   .04 


.20 

.03 

.06 

.06 

.02 

.16 

.20 

T 

T 

•  03 

.05 

.01 

.20 

.05 

.15 

.05 

.10 

.06 

T 

.07 

.12 

.11 

.20 

T 

.10 

.1' 

T 

.07 

.1' 

.06 

.12 

.10 
.06 
.11 


.16 
.15 
.19 


.03 

.15 

.13 

.04 

.12 

.16 

.02 

.20 

.15 

.11 

.04 

.16 

.06 

•  14 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  lndei 
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DAILY  PRECIPITATION 


OwENSVILLE 
PERRY 

REMMEL  0AM 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 

AUGUSTA 
8RINKLEY 
CABOT  *.  SW 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 
DE5  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MADISON 
MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  1  E 
DE  QUEEN 
DlERKS 

FULTON 

GLENWOOD 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

HORATIO 

INDEX 

LANGLEY 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  *  WNW 

NEWHOPE  3  E 

ODEN  2  W 

OKAY 

PINE  RIDGE 


6.98 
9.10 
7.66 


6.2] 

5.92 
6.781 


6.55 

5.52 
6.67 
5.22! 

4.94 
)  6,27 


ARKANSAS 
DECEMBER   1967 


Day  of  Month 


10       11       12   '    13       14       15 


WB  AIRPORT  //R 


SOUTH  CENTRAL 

AMITY  3  NE 

ARKAOELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRP 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 

WARREN 


SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  7  5 
DERMOTT  3  NE 

DUMAS 
EUDORA 

HAMBURG 
MONTICELLO 
PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  FAA 
PORTLAND 


S* 


9.07 


7.22 
B.U 
6.80 


3 
1 

.12 

.78 

.26 

.18 

2 

.77 

.23 

1 

.46 

,01 

2 

.37 

.32    2 

■  12 

1 

65 

2 

53 

.11 

3 

2 

97 
46 

1 

78 

.25 

1 

55 

.34 

.53 

.97 
1.73 


1.42 
1*15 


.94 
.36 
.45 
.52 

2.10 

.76 


1.33 
1.38 

2.10 

.31 
2.27 
1.49 
1.96 

.02 

.82 


.03   .51 
.32 

.33 


•23  .67  1.60 

.75  .26  1.19 

•13  .24  1,05 

.22  1.82 


51 

.59 

.65 

.00 

,60 

13 

.99 

.03 

11 

.85 

.50 

13 

.78 

30    2.35 

.20 

10 

.15 

.03 

16   17   18 


.10 

.07 

.'•9 

.25 

.77 

.25 

.79 

.56 

.07 

.••6 

.23 

.09 

.44 

.15 

.'5 

.30 

.08 

.28 

•  04 

.12 

1.16 

.51 

.15 

.07 

.23 

.83 

.63 

•  17 

.43 

.66 

.52 

.00 

.27 

•  02 

.28 

T 

.45 

.05 

T 

T 

.10 

•  04 

2.00 

.63 

.*<►   .17   .26 


.1*   .72   .70 


.40 

.IB 

1.00 

.89 

.56 

•  70 

.46 

.55 

.62 

.20 

•82       ,39 

.42 

.8- 

.30 

.10   *    2.00   .20 

.82   .64   .16 

.12  1.23   .30   .09 


.07  1.38 
.07  2.24 


1.11   .84   ,90 


.60  1.02 

.19  2.02 

.28  1.61 

.55  .55 


1.05   .05  1.33   .02 


.10       1.10  1 
.36        .17 
.30        .65 
.14       2.13  1 

.09  .16   ,60  1,12 


SUPPLEMENTAL    DATA 


•  05 

.71 

.55 

.10 

.40 

.00 

.35 

.30 

.05 

.57 

.12 

.27 

.90 

.52 

T 

.08 

.60 

.44 

.54 

.39 

.16 

.12 

.59 

.26 

.78 

.18 

,66 

.09 

.12 

•  68 

.63 

.10 

.52 

.75 

.58 

.35 

.20 

.27 

.03 

.33 

1.29 

.21 

.65 

T 

•  17 

.85 

.02 

T 

.35 

.75 

T 

.87 

.03 

.12 

.72 

.69 

.13 

.45 

.27 

.67 

.07 

•  04 

.90 

.54 

.02 

.11 

.66 

.75 

.77 

.07 

.41 

.83 

•  40 

.80 

.58 

.75 

.52 

.27 

T 

.84 

.58 

.26 

.36 

.05 

.67 

.02 

.80 

.20 

.02 

.10 

.33 

.00 

.06 

.70 

.02 

.09 

.86 

.81 

,11 

.64 

.17 

.59 

.13 

.45 
.96 

.45 


1.75 
.36 

.62 


28      29      30 


.31 

0    .24 


1.06 
,78 
1.80 
1.09 


Wind 
(Speed    -   m.p.h.) 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

III 

3>  8  § 
n.   S.  E 

* 

Station 

*->  c 

a  o 
a  *-f 

3    0) 

to  u 
tn  a 

c 

i-H    0) 

s  a 

(fl  w 

0 

K 

« 
■ 

> 

< 

1     ■ 

£  1 

0 

§    1 
f-sl 

5      J 

O  J 

CENTRAL    STANDARD    TIME 
MID            6    AM          NOON          6    PM 

8 

8 
r 

s 

0> 

•* 

A 

8 

A 

in 

8 

CN    3 

0 

.   S  S 

E    o   2 
>    >•  a 
<    so  5> 

FORT    SMITH    Wfl    AIRPORT 

2 

2.0 

7.8 

40 

NW 

21 

79 

84 

64 

68 

0 

i 

9 

3 

1 

0 

14 

44 

6.5 

little:  rock  wr  airpopt 

34 

0.6 

10.1 

34 

NW 

02 

81 

84 

69 

71 

2 

4 

7 

1 

2 

0 

16 

56 

6.6 

TFXARKANA    WR    AIRPORT 

17 

1.2 

7.5 

23 

31 

21 

78 

85 

62 

67 

2 

4 

5 

3 

0 

2 

16 

- 

6.1 

Sm  Reference  Notes  Following  Station  index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NORTHWEST  01 

BENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRIN6S 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HUNTSVILLE 
LEAD  HILL 
ROOERS 

SILOAH  SPRINGS 

H       •       • 
NORTH  CENTRAL       02 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 


NORTHEAST 
ALICIA 

BALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  I 
BEEDEVILLE 
BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 


03 


H4X 
MIN 


MUX 

MIN 


Day  Oi  Month 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


56   60 
32   33 


55   60 
34   32 


56   61 
33   31 


56   61 
3*   3* 


59   60 
31   33 


52   56 

31   32 


51   55 
32   32 


54   60 
32   33 


48   57 
32   34 


55   60 
35   32 


59   59 
32   34 


48   64 
25   36 


51   63 
25   38 


52   60 
31   3T 


53   65 
32   40 


52   63 
34   38 


45   58 
35   35 


45   54 
33   37 


50   63 
34   38 


54   65 
25   31 


IS  i  16  I  1? 


58   50 
28   40 


61  52  67 

33  41  50 

57  53  66 

23  41  36 


59   50 
27   26 


54  53 

28  40 

60  55 

22  40 

59  54 

27  39   48 

60  53   66 

30  40   48 

57  51   66 

28  41   50 


18   30   47 


57   68 
27   47 


59   70 
32   49 


55   55 
25   35 


56   66 
29   47 


55   69 
40   49 


58   62 
27   46 


63   62 
32   51 


61   64 
26   45 


61   63 
31   52 


61   57 
28   46 


61   60 
25   50 


62   59 
28   51 


64   61 
26   48 


63   62 
25   52 


62   61 

30   50 


60   39 
38   33 


59   48 
40   35 


60   58 
29   45 


27   27   37 


54   58 
24   40 


54   67 
35   49 


57   69 
34   42 


MAX 
MIN 

48 
36 

65 

40 

49 
30 

52 
26 

56 
30 

MAX 
MIN 

53 

37 

62 
43 

50 
30 

50 
29 

55 
36 

MAX 
MIN 

49 
30 

64 
39 

53 
30 

54 
24 

54 
36 

MAX 
MIN 

49 
27 

63 
43 

52 

29 

53 
22 

57 
29 

MAX 
MIN 

55 

34 

64 
42 

49 
32 

54 
25 

58 
32 

MAX 
MIN 

54 
39 

63 
44 

50 
31 

55 
29 

56 
30 

MAX 
MIN 

44 
39 

65 

39 

50 
32 

54 
26 

5  6 

29 

MAX 
MIN 

47 
40 

61 

46 

47 

36 

51 
29 

57 
34 

MAX 
MIN 

45 
40 

61 
41 

63 

31 

45 
29 

53 

32 

MAX 
MIN 

62 

40 

64 
36 

42 

36 

54 
29 

57 
33 

MAX 
MIN 

62 
3* 

63 

44 

50 
31 

52 
27 

56 
32 

MAX 
MIN 

46 
39 

1 

63 
41 

51 
32 

51 
27 

57 
30 

64   63 
27   24 


60   62 
30   24 


64   64 
25   22 


68   64 
36   32 


62   60 
32   24 


63   61 
35   27 


67   57 
40   32 


69   58 
33   27 


61   62 

34   26 


60   63 
26   23 


52   40 
40   34 


60   47 
38   32 


53   38 
37   32 


56   42 

40   34 


33   41 

26   26 


60   55 
40   33 


46   39 
39   33 


48 
38 


37   31 
30   26 


36   33 
29   28 


39   34 
31   28 


34   32 
28   26 


39   33 
30   26 


34   32 
27   25 


40   33 
30   26 


41   35 
32   28 


38   29 
29   26 


37   34 
30   28 


43   57   56 


65   67   65 
29   45   27 


70   67   69 
37   51   32 


67   66   66 
27   38   21 


66   67   67 
31   49   30 


67   67   65 
32   48   26 


65   64   66 
25   35   35 


69   68   67 
32   45   21 


59  1  64 
32  I  53 


45   61 
39   26 


59   44 
40   30 


47   45   36 
34   33   30 


53   45 
34   30 


55   45 
32   35 


6B   67 
27   43 


67  68  65 

32  39  30 

67  68  65 

30  49  27 


29   46 
15   15 


33   50 
14   12 


31   48 
17   11 


31   48 
16   17 


30   60 
14   12 


35   46 
15   15 


30   51 
18   18 


39   50 
17   16 


50 
15   16 


31   50 
15   15 


27   28   29 


56   41 
31  I  21 


38   35   35 

12   26   IB 


37   35   33 
14   24   22 


42   32 

11   22 


14   26   17 


37   34 
11   28 


33   33 
11   22 


691  53 

301 


36   29   29 
16   23;  23 


40   33 
10   23 


40   34 
13   24 


36   38 
15   25 


40   37 
12   27 


35   35 
16   29 


37   35 
21   31 


36   35 
12   30 


36   36 
15   30 


34   35 
17   30 


33   34 
20   28 


37   34 
21   29 


40   37 
15   29 


38   37 

23   30 


37   35 

18   30 


43   57 
25   35 


64   60   59 
37   30   49 


49 

57 

52 

40 

35 

38 

32 

35 

33 

30 

44 

59 

50 

42 

35 

37 

34 

37 

33 

29 

55 

40 

60 

44 

36 

38 

30 

30 

35 

30 

55 

40 

60 

44 

36 

36 

26 

29 

34 

30 

39   36 
30   27 


62 
29 


60 
32! 


70   70 
26   34 


70   69 
30   35 


72   69 
24   33 


61   68 
33   33 


66   61 
26   34 


71   36 

36   20 


701  47 
45   21 


7ll  44 

42 1  20 


70   72 

47   22 


68   42 
*Z   19 


12   201  27 


43   62   52   47 

15   21   30   13 


52   63 

13   21 


36   44 
19   19 


42   59 
14   21 


60   47   58 I  53   46   37l  40   55   63 


46   38   35 


56   45   63 
45   38   27 


59   59 
51 


61   59   67 


62  59  64 

30  25  51 

64  62  63 

39  33  48 

61  65  61 

43  34  47 


62 

29   46 


60  60  59 
48  39  51 

61  62  65 

41  34  37 

62  64  61 
40  35  49 

63  60  60 
40  31  51 

60  60  60 

42  35  46 


69   50 
49   38 


63   53 
51   40 


64   61 
53   45 


41 

53   42 


30   24   34   40 


62   56 

44   40 


60   59 
54   42 


60   65 
52   45 


66   62 
53   44 


63   60 
52   40 


62   59 
52   41 


36i  42 
301  25 


39  41 
321  27 


36   39 

30  26 


361  43 
30   24 


401  43 
31   26 


391  41 
32   28 


40   40 
33l  28 


39l  42 

311  25 


39;  41 
32   27 


42   39 
33   29 


69   68 
29   50 


56   66 
33   34 


58   66 
27   27 


69   70 
29   45 


68   67 
24   33 


64   72 
33   41 


62   72 
31   41 


67   72 
31   41 


65   75 
26   33 


45 
IT  I 


38   34 
13   24 


31   39 
13   23 


49.5 
29.1 


49,4 
27.2 


50.7 
31.3 


49.6 
26.4 


49.4 
26.7 


48.5 
30.1 


51.8 
29.4 


52.2 

30.4 


49.7 
29.9 


52.2 
28.1 


30   40   38 


29   31 
19   19 


27   36 
17   14 


24   22   24 


27   24 
20   23 


70   40 
40   19 


49   64]  66 


34   42 
75   71 


30   45 
16   17 


44   61 
18   34 


49   63 
13   22 


64   45 
32   12 


28   30 
19   24 


29   38 
14   23 


31   34 
25   24 


36   37 
24   29 


43 

16 


43   58 
16   23 


53   45 
23   15 


52   40 
31   15 


29,  29 

23!  20 


30   29 
23   18 


66   68   68 
32   39   46 

72 


64   62   40 
48   37   33 


61   57   48 


39   41 
31!  26 


68   72 
38   45 


62   64 
38   37 


65   73 
32   40 


63   71 
34   42 


50   39   55   50   45 
24   20   28   33   20 


37   53 
17   26 


36   51   51 


30,  39   20 


52   37   54 
25   22   29 


47   41   55 


30   32 

20   20 


30   31 
23!  21 


39   30 
21  '  22 


30   35 
22   16 


30   27 
25   21 


331  30 
24i  22 


43 

23 


22   18   27 


50   42 
37   19 


32   29 

25  1  22 


33   32 
24   21 


31   31 
24   19 


35   38 

18   22 


35   38 
18   22 


39   38 
19   21 


36   40 
16   16 


36   41 
21   22 


33   40 
17   23 


32   36 
17  22 


34   37 
19   25 


29   33 
17   19 


34   39 
19   21 


37   38 
21   23 


33   36 
17   23 


53.3 
28.8 


53.4 
28.9 


52.0 
29.3 


50.3 
29.5 


51.3 
32.1 


49.4 
29.5 


50.2 
28,3 


51,8 
32.1 


51.7 
26.1 


51.3 
32.6 


35   50.8 
22   33.5 


53.1 
31.0 


52.8 
30.1 


52.8 
32.9 


53.5 
34.5 


50.8 
31.5 


50.9 
35.8 


51.5 
33.3 


53.5 
35.1 


53.0 
33.2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

DECEMBER      1967 


Station 


Day  01  Month 


POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDSE  FAA  AP 
»     «     # 
WEST  CENTRAL       04 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
HECTOR 
MENA 
OZARK 
PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 
GREENBRIER 
HOT  SPRINGS  1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
MALVERN 
MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

H      »      # 

EAST  CENTRAL       06 
ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


47   59   47 
40   37   31 


56   63   53 
31   43   31 


62   50 
39   32 


52   59 
34   39 


56   59 
37   43 


52   59 
35   42 


54   58 
32   38 


43   57 
34   31 


54   55 

37   34 


52   58 
34   38 


58   63 
35   40 


60   65 
37   39 


56   55 

38   42 


53   57 
32   42 


54   58 
31   43 


56   53 
36   40 


61   65 
31   42 


64   63 
29   46 


57   60 
34   48 


59   64 
31   46 


60   64 
31   44 


57   60 
34   42 


66   63 

35   43 


56  64 
31  35 

57  64 
33  43   31 

58  62   55 

28  42   27 

61  63   58 
36  42   31 

62  66 

29  45 

56  64   50 

30  43   29 


55 
27 


59 
31 


63   70   53 
33   50   33 


53   63   65 
32   40   33 


50   55   63 
25   29   47 


53   58 

23   31 


51   56   62 

28   31   49 


54   75 
37   46 


53  54  72 
26  35  49 

55  52  70 

22  31  49 

46  46  63 

32  37  44 

58  53  73 

25  41  40 

54  52  69 

23  41  50 


56 
22 


53   73 

40   46 


53   73 

36   47 


54   72 
36   46 


52   68 
36   48 


55   69 

31   51 


53   57 
21   37 


56   69 
32   50 


57   69 
29   49 


53   70 
40   46 


58   71 
31   50 


56   68 
35   52 


53   71 
29   49 


54   70 
33   50 


55   58 
21   30 


53   69 
31   50 


56   70 

34   45 


65   66 
28   53 


61   60   59 
34   27   50 


64   68   61 
37   32   52 


60   61 
36   32 


68   63 
29   34 


65   69 
27   47 


61   63 
30   54 


60   61   66 


52   53 
40   48 


69   63 
29   46 


61   61 
27   53 


60   62 
31   49 


64   65   66 
36   33   55 


67   67 
29   52 


63   65 
29   53 


65   68 
30   53 


62   57   55 

54   41   35 


51   60 
43   35 


51   44   39 
40   35   32 


60   54 
49   36 


58   45   60 


58   46   63 
46   41   29 


48   43   64 
43   30   30 


60   59 
36 


61   48   57 
43   35   26 


55   41 
40   37 


48   47   61 
46   40   31 


52   45   65 
44   40   29 


45   41 
58   43 


72   68   70   69   45   65   56 


26   54   40   38   27   39 


66   62 
42   32 


67   62 
38   36 


69   64 
36   30 


63   61 
34   28 


62   61 

30   27 


65   58 
43   36 


70   64 
38   31 


63   61 
33   32 


67   63 
33   29 


65   63 
40   31 


68   60 
35   28 


65   63 
36   32 


59   46   60 
45   40   31 


49   63 
41   37 


50   45 
43   29 


47   61 
41   33 


47   62 
40   30 


49   63 
39   33 


48   66 
42   30 


47   61 
38   35 


60   48   64 


47   62 
40   32 


46   42 
41   30 


48   64 
43   34 


61   57 
46   37 


71   65 
45   39 


61   61 
30   41 


62   59 
53   47 


70   66   64 
43   35   52 


64   61   63 
44   39   43 


64   61   57 
53   55   43 


39   51   63 
26   37   40 


64   50   56  .  53   40   401 
50   41   36'  39   33   29, 


52   42 
39   32 


46   40 
37   31 


48   39 
38   32 


48   38 
36   32 


42   30 
29   23 


44   39 
37   34 


44   37 
36   31 


45   37 
34   25 


47   40 
40   31 


42   40 
40   33 


41   41 
38   32 


60   47   62   61   47   40 


36   33|  33 

38 


42   36   29   43   38   30 


42   42 
38   31 


39   30 
29   24 


44l  39 

34|  33 


39i  40 
33!  31 


37!  41 
32i  29 


67   49 
49   37 


74   69 
41   40 


74   66   40 
54   39   32 


48   42   32 


62   69   48 
36   41   34 


62   69   69 


47   36   52 


29   33   35   34 


28   39   47   21   16   25!  34   15   24!  18   17   22   20 


40   55   651  66   74   72 1  51   43   59 
30   38   42   31   40   511  2*   18   25 


42   50   63   64   70   70 
26   38   40   32   43   31 


40   58 
33   40 


59   61 
35   35 


57   58 
36   35 


57   63 
35   35 


48   55 
29   39 


58   59 
37   34 


56   56 
35   34 


57   57 
31   32 


52   59 
35   37 


60   60 
36   36 


59   60 
36   34 


57   62 
36   35 


59   59 
34   34 


55   62 
36   32 


49   56 

31   33 


56   64 
34   35 


56   56 
37   37 


42   54   64 
31   37   37 


56   65 
37   33 


41   56   64 
32   37   37 


36   41   55 
32   32   34 


39   51   54 


60   66   72 
30   32   53 


68   72   73 
28   50   40 


66   64   70 
30   56   43 


65   62   71 
28   45   44 


64   61   62 
40   46   33 


65   71   70 
31   47   26 


67   65   66 
28   40   37 


57   62   69 
32   37   45 


71   70   68 
33   50   39 


67   67   69 
31   57   40 


66   72   72 
29   41   40 


68   67   71 
30   41   49 


67   72   74 
29   47   36 


72   73   73 
27   41   46 


62   60   61 
41   48   33 


69   70 
33   41 


70   73 
29   44 


63   69 
30   31 


66   75 
30   40 


68   75 
28   37 


70   75 
35   41 


68   76 
28   41 


64   76 
32   40 


69   77 
29   39 


66   75 
31   44 


60   65 
31   31 


70   75 
32   40 


69   77 
32   45 


74   75   82 
32   47   50 


34   37   54 
22   19   29 


43   46   59 


38   47 
22   20 


38   48 
19   16 


47   44 
18   15 


39   50 
20   18 


40   49 
22   19 


41   47 
22   23 


50   47 
24   19 


38   47 
20   22 


49   53 
21   16 


34   41 
12   19 


49   58 
22   28 


47   59 
17   26 


39   50 
25   23 


46   61 
20   25 


46   60 
15   21 


49   59 
24   32 


49   61 
17   24 


42   58 
22   27 


47   60 
17   26 


46   61 
22   26 


37   48 

19   22 


46   60 
19   28 


46   60 
18   22 


36 
21 


52   44   30 1  32   36 
33   20   23'  19   26 


20   25|  "•* 


50   34   30 
28   19   24 


41 
14 


40   32 
16   23 


38   35 
13   25 


34   34 
13   23 


42   37 
18   26 


39   34 
19   26 


41   33 

15   25 


49   40 
16   26 


40   33 
17   24 


43   43 
14   26 


53   41 
21   19 


40   31 
14   23 


55 
20 


57   45 
29   19 


50   36 
17   20 


58   54   36 
29   22   25 


29   34   36   34   49,6 
21   18   24   14   32,1 


30   33 
22   18 


36   40 
15   14 


37   36 
20   17 


36   33 
24   17 


31   33 
20   15 


36   39 

20   20 


38   37 
12   13 


34   33 
20   15 


41   42 
23   17 


39   37 
17   18 


36   33 
15   15 


39   39 

28   20 


35   37 
15   16 


36   43 
20   14 


31   37 
25   21 


33   33 

23   26 


31   34 
25   16 


34   33 
19   21 


34   31 
13   21 


33   34 
25   21 


34   33 

20   18 


31   31 
24   23 


35   34 
22   18 


35   33 

27   21 


31   33 
27   17 


40   35 
23   21 


34   34 
19   23 


36   37 
23   28 


38   36 
27   26 


34   35 
26   27 


36   36 
20   26 


30   30 
24   16 


36   35 
29   25 


36   36 
25   22 


37   34 
26   25 


35   35 

29   27 


35   36 

25   26 


36   37 
23   26 


35   35 
24   26 


40   39 
25   24 


30   30 
24   16 


41   36 
23   28 


41   38 
21   26 


34   40 
16   26 


40   37 
22   27 


39   35 
19   25 


39   39 
24   29 


39   40 
19   30 


38   36 
21   25 


40   40 
20   32 


39   35 
24   27 


35   40 
16   27 


37   34 
22   30 


41   37 
20   29 


40   45   39 
21   20   33 


34   37   41 
24   28   21 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBER 


Continued 


CABOT    4    SW 

CLARENDON 

DES    ARC 

FORREST  CITY 

HELENA  5  NW 

KEO 

MAR  I  ANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

»     »     « 
SOUTHWEST  07 

DE  OUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
OKAY 
STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 
It      *     * 
SOUTH  CENTRAL       08 
ARKADELPHIA 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FORDYCE 
MAGNOLIA  3  N 
MOROBAY  LOCK  NO  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

«     »     • 
SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


Day* 


56   64 
33   43 


58   65 
28   45 


33   38   30 


59   65 
39   46 


52   67 
39   40 


60   64 

30   43 


60   65 
34   45 


55   68 
33   41 


57   68 
33   51 


61   65 
29   43 


59   67 
35   50 


61   65 
33   53 


60   66 
35   45 


53   66   64 


58   64 

40   50 


57   65 

40   45 


MAX 
MIN 


MAX 


MAX 
MIN 


65   61 
44   25 


67 
37 


57   60 
31   40 


58   70 
33   50 


60   66 
32   52 


61   66 
35   51 


64   60 
41   34 


64   63 
41   32 


65   62 
44   37 


65   64 
46   35 


64   66 
48   40 


67   62 
38   33 


65   67 
44   35 


51   60 
42   36 


53   63 
39   36 


52 
42 


65   66   66 


64   62 
43   39 


54   58 
31   38 


58   62 
34   50 


60   65 

39   44 


58 
30 


56 

23 


59 
37 


65   62 
43   37 


65   67 
45   34 


69   69 
45   31 


67   69 
35   32 


66   72   52 
53   51   37 


49   63 

40   43 


57   61 
40   36 


55   42 

62   62 

55   43   38 


39  *? 
33!  51 


70   39 
36   31 


66   38 
38   33 


73   53 
48   35 


43   51 
28   38 


42   52 
31   39 


44   52 

30   40 


67 

40 

37 

32 

64 

39 

38 

33 

75 

45 

44 

34 

64   55 
46   28 


65 
50 


71 

42 


53   55 
24   34 


61   67   55 
35   45   28 


69   69 
31   30 


73   69 
40   35 


65   66 
31   26 


73   69 
33   30 


71   66 
38   35 


73   66 
39   34 


71   65 
41   35 


69   70 
43   41 


66   66 
40   36 


62 
36 


45   69 
40   31 


46   68 
40   27 


51   42 
41   30 


44   63 
38   27 


51   43 
37   27 


50   42 
40   29 


49   69 
41   30 


47   68 
40   32 


43   71 
37   36 


72   45 
43   34 


69   42 
41   34 


67   42 
37   34 


45   53 

29   42 


45   50 
31   34 


19   20 


66   76 
32   49 


67   73 
34   42 


66   76 
37   47 


74 
49 


63 
40 


36   46   50 


72 
36 


46  1  37   48   52 


38   48 
31   33 


47   53 

30   43 


44   52 
28   39 


62   58 

46   43 


62   64 
43   43 


68   73 
31   47 


61   52 
50   40 


62   49   64 
41   40   31 


68   63 
28   44 


66   66 
35   46 


70   70 
55   43 


72   65 
55   42 


73   66 
57   40 


58   65 
36   37 


57   62 
37   34 


45   59 
35   40 


73 
45 


42 
19 


40   56 
22   30 


42 
24 


39   56 
21   30 


43 
19 

38 


38   40 
25   30 


38   39 
24   24 


62   70   76 
29   29   59 


55   64   70   73   67 

34   31|  26   38   46 


45   57   63 
35   35   30 


43 
35 


60 
3B 


40 

34   37 


43   61   62'  70 


43   421  36 


67 
43 


75 
56 


40   31 
21   26 


50   35 
22   24 


44   34 
24   28 


44   31 
21   26 


51   41 
24   28 


46   32 
21   24 


40   32 
22   25 


55   40 

27   25 


44   34 
25   29 


55   36 
25   25 


46   36 
23   25 


44   30 
21   21 


51   61 
16   22 


43   49 
21   23 


50   61 
16   23 


42   51 
16   16 


42   55 
19   28 


50   55 
22   27 


50   59 
18   27 


50   60 
23   32 


41 
16 


55   43 
26   13 


60   56 
26   16 


55   42 
28   14 


61   56 
22   17 


58   55 
30   15 


60   48 
26   17 


60   47 
28   19 


57   42 
32   23 


33   34 
21   25 


38   39 
24   25 


34   36 
24   26 


34   38 
24   20 


34   34 
21   21 


33   33 
16   23 


34   36 
23   20 


34   36 
26   26 


35   37 
26   26 


33   36 
26   26 


31   35 
25   20 


30   35 
22   17 


39   37 
22   25 


41   40 
22   26 


41   39 
24   27 


41   38 
23   27 


39   38 
24   25 


41   39 
21   30 


40   37 
21   28 


40   43 
24   33 


43   39 
23   29 


36   43 
24   29 


39   36 

24   25 


41   36 
21   25 


42 

18 

37 
27 

39 
33 

43 
15 

41 
23 

40 
33 

37 
16 

39 

17 

39 
27 

40   42   38 
13   24   29 


47   42   39 
16   16   29 


34   43   41   38 
19   17   26   29 


40 

30   22 


39 1  37 
29   22 


36   40 
29   21 


42   41   42 
16   26   34 


42   41 
17   25 


42   40   42 
23   29   34 


53.5 

34.7 

55.6 
33.6 

54.2 
36.3 

55.5 

36.5 

55.1 

35.2 

55.4 
33.9 

55.0 
35.5 

56,4 
35.1 

55.2 
37.1 

54.1 
34,9 

55.2 

36.5 

55.3 
35.2 


55.1 

34.5 


56.3 

32.1 


56.0 
31.3 


54,8 
30.4 


56.5 
29.3 


55.0 
33.5 


58.1 
35.2 


57.3 
35.4 


57.1 
36.8 


71   71   62 

47   45   49 


67   65   64 
37   33   50 


70   55   59   66   72 
52   35   28   34   56 


63   66   58 
35   51   35 


58   64   70 
22   29   54 


56   59   68 


34   47   34   25   35   54 


61  57  45 
53  43  31 

62  49  67 
46  41  31 

61  46  67 

45  41  30 


55   46   55 


63 
45 


67   62   60 


74   66 
54   39 


74   70 
53   40 


74   70 
42 


70   75 
34   52 


74   65 
50   41 


72   70 
48   41 


66   75 
36   48 


43 

32|  34 


381  45 
34   35 


44   55   61 


60   65 
41   50 


42   44 
33|  34 


72   71   47 
53   47   35 


74   68   50 


66   77   73 
31   48 


71   76 
31   56 


76   74 
60   43 


69   75   74 
33   52   50 


70   78   75 
30   50   51 


73   76 
31   64 


44   48 
26   21 


51   47 
28   20 


59   56   51 
25   35   22 


62 |  58   43 
34   24 


47   53   68 
35   43   50 


35   43   51 


51   40   351  47   40 


46   53 
34   42 


68 
30 

78 
51 

72 

50 

67 
29 

75 
43 

73 

65 
36 

73 

35 

75 
61 

72 

34 

75 
53 

75 
53 

72 
36 

77 
51 

75 
51 

71 
37 

77 
51 

78 

52 

49 
21 


34   33 
31   26 


58   52 
32   22 


76   43 
29   22 


33   22   27 


54   41   59 
29   22   29 


55 
33 


59   47 
25   26 


42 
22 


35   44 

18   22 


34   40 
18   22 


35   40 
15   23 


37   42 
22   22 


40   42 
16   24 


40   35 

17   20 


35   38 

16   24 


33   37 
15   20 


42   39 
23   22 


56.1 
33.8 


56.3 

36.0 


56.8 
35.2 


56.9 
36.3 


57.7 
33.5 


56,0 
34.1 


56.5 
35.2 


56.8 
32,7 


57.8 
34,4 


60 
28 


3* 

39 

33 

40 

39 

57, 

1 

28 

25 

21 

22 

35 

38 

7 

38 

34 

34 

40 

39 

57 

9 

27 

25 

24 

21 

3» 

37 

7 

38 

38 

36 

44 

39 

57 

1 

27 

26 

27 

22 

31 

37 

4 

See  Releieoce  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBER 


Day 

Of  Month 

• 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
> 
< 

EUDORA 

MAX 
MIN 

64 
38 

68 
54 

55 

37 

58 
29 

66 
36 

73 

50 

69 
56 

63 
52 

68 
55 

if 
39 

68 
36 

74 
52 

68 

51 

52 

36 

48 
36 

69 
52 

71 

44 

78 

57 

76 

55 

42 
25 

54 

31 

60 
30 

54 

28 

38 
30 

35 

26 

33 

25 

38 

23 

41 

35 

58.6 
39.9 

MONT1CELLO  3  SW 

MAX 
MIN 

58 
37 

70 
39 

69 

30 

50 
24 

58 
33 

62 

43 

68 
45 

70 
45 

60 

50 

60 
49 

58 
45 

46 
36 

66 
37 

74 
51 

51 
34 

37 
33 

54 
36 

55 

47 

68 
34 

72 
36 

75 

64 

72 
32 

45 
18 

58 

29 

60 
34 

57 
22 

41 
25 

36 
23 

37 
21 

31 
20 

43 
28 

56.8 
35.5 

PINE  BLUFF 

MAX 
MtN 

60 
37 

68 

47 

49 
32 

58 
28 

61 
38 

69 

56 

70 
45 

67 
39 

63 
5* 

61 

53 
42 

67 
36 

78 
54 

71 
40 

42 
33 

44 
34 

56 

39 

67 
42 

69 
32 

76 
49 

75 

51 

51 
28 

46 
24 

61 

31 

57 
38 

58 

26 

35 

29 

35 

24 

38 
28 

43 
25 

42 

32 

57.7 
37.1 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MJN 

59 
35 

68 

44 

k8 
32 

54 
28 

58 
37 

6T 
57 

69 
42 

64 
40 

62 

51 

58 

46 

48 
41 

66 
36 

75 
54 

54 
38 

38 
34 

43 
34 

53 

41 

67 
42 

67 
36 

75 
54 

75 
42 

42 

28 

42 

24 

60 
31 

55 
35 

37 
26 

32 
29 

33 

26 

35 

27 

40 

25 

39 
28 

54.3 

36.9 

PORTLAND 

MAX 
MJN 

67 
37 

65 
50 

56 
34 

57 
28 

65 

35 

71 

66 
92 

65 
47 

60 
50 

68 
52 

54 
38 

64 
35 

78 
51 

70 
40 

42 
35 

35 

55 

40 

70 

45 

70 
40 

78 

75 

54 

54 
34 

45 
25 

60 
25 

60 
33 

43 

2a 

41 
30 

38 
27 

35 

24 

38 

24 

28 

59.0 
37.1 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

60 
35 

68 
36 

66 

4  0 

51 
25 

50 
27 

60 

34 

67 
48 

69 
45 

61 

50 

61 
55 

59 

48 

49 
37 

63 
38 

72 

50 

56 

36 

37 
35 

51 
35 

51 
43 

67 

38 

72 
40 

75 
65 

69 
35 

39 
32 

41 
34 

36 

27 

41 
29 

35 
30 

39 
26 

37 
23 

46 
32 

55.6 
37.5 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 
MIN 

70 
51 

52 
30 

56 
22 

59 
29 

67 

53 

67 
43 

63 
36 

63 
51 

63 
51 

52 
40 

66 
35 

75 
51 

69 
42 

43 

34 

43 
34 

53 

40 

66 
43 

68 
32 

75 
45 

76 
52 

53 

27 

42 
29 

60 
29 

56 
23 

35 

28 

34 
25 

35 

27 

44 
21 

38 
32 

56.7 
36,4 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


December  was  a  predominantly  cloudy  and  rainy 
month.  Rain  was  reported  on  more  than  half 
of  the  days  of  the  month. 

Amounts  exceeded  the  December  normals  by 
as  much  as  5  inches.  Flooding  occurred  on  the 
Black  River  near  Black  Rock,  on  the  Cache 
River,  and  along  the  White  River,  particularly 
below  Clarendon. 


A  strong  cold  front  on  the  21st  triggered  severe 
windstorms  over  much  of  the  State.  Two  tornadoes 
were  observed,  one  in  downtown  Fort  Smith  and 
another,  also  in  the  middle  of  the  city,  in  Hope. 
Statewide,  six  persons  were  injured  in  the  severe 
weather  on  this  date,  together  with  considerable 
property  damage. 


R.  O.  Reinhold 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas    72202 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


ARKANSAS 
DECEMBER   1967 


*    #    » 
NORTHWEST  01 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

GRAVETTE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

ROGERS 

»    •    e 
NORTH  CENTRAL       02 

GILBERT 
MAMMOTH  SPRING 

NORTHEAST  03 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BLYThEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WEST  CENTRAL        04 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MEN* 

OZARK 

RUSSELLVILLE  4  N 
WALDRON 

CENTRAL  05 

CONWAY 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

EAST  CENTRAL        06 
8RINKLEY 

STUTTGART  9  ESE 

SOUTHWEST  07 

HOPE  3  NE 

MOUNT  IDA 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO1 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNq 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV1 


Day   of  month 


10      11      12      13      14      15       16      17      18      19      20      21      22 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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27     28      29     30      31 


1.0    1.5 
1        3 


.6 

T        T 


1.9 

2 


1.5 
2 


1.0 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


ARKANSAS 
DECEMBER   1967 


Day   of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTH    CENTRAL                08 

CAMDEN    1 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

i.s 

2 

EL    DORADO    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GNC 

1.0 

T 
1 

MAGNOLIA     3    N 

SNOWFALL 
SN   ON    GNC 

.5 

PRESCOTT 

SNOWFALL 
SN    ON    GNC 

4.0 

* 

T 
1 

SOUTHEAST                          09 

CROS5ETT    7    S 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

.1 

T 

.7 
1 

T 

T 

DUMAS 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

.3 

T 

MONTICELLO    3    SW 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

.5 

1 

PINE    BLUFF    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 
T 

T 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day     Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S0* 

CENTRAL 

05 

BLAKELY    MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 

WIND 

.04 
19 

.02 
27 

.09 
89 

25 

.13 

19 

.02 

10 

.05 
27 

.06 
31 

* 
28 

.04 

37 

.04 
66 

34 

19 

.06 
40 

52 

.01 
46 

.04 
37 

.04 
15 

.06 
17 

.04 
22 

43 

97 

65 

19 

20 

68 

34 

32 

17 

12 

19 

1086 

EAST    CENTRAL 

06 

STUTTGART    9    ESE 

EVAp 
WIND 
MAX 
MIN 

.03 
35 
56 

40 

.20 
107 
65 
39 

.22 

2  50 
69 

37 

* 
33 

.09 
22 
53 

37 

,04 
67 
55 

39 

.03 
82 
63 

48 

.08 
24 
63 
42 

.02 
71 

58 
42 

.04 
32 

61 
54 

.09 
97 
68 
50 

.06 
181 
50 
39 

.10 

169 

59 

48 

.14 
94 
68 
50 

.03 

144 
50 
37 

.03 
95 
40 
36 

.07 
47 
44 
36 

.01 
55 
50 
44 

.06 
40 

64 
44 

.12 
26 
63 

44 

.10 

217 

72 

57 

222 

159 

62 

105 

111 

39 

96 

95 

28 

45 

2850 

SOUTHWEST 

07 

HOPE    3    NE 

EVAP 
WIND 

.07 
1* 

.01 
34 

* 
82 

# 
10 

.24 

8 

.00 
16 

.06 
22 

.08 
5 

.00 
27 

.02 
26 

.00 
30 

ft 
26 

.01 
49 

.05 
34 

.00 
176 

.03 
96 

.00 
35 

.00 
20 

.06 
35 

.04 
5 

•  02 

130 

ft 
99 

ft 
39 

ft 
1 

.25 

7 

17 

4 

10 

2 

1 

8 

1.17B 
1068 

See  Rftlftranc*  Not**  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 

DECEMBER  1967 

DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

.   E 
ll 

J   o 
<  S 

•   E 

0>    3 

S    E 

>l 

> 
< 

•   E 
H 

0     F 

a  u. 

IS 

a 

X 

£ 

0 

a 

1 

a 

a 
3 

No.  of  Days 

| 

•  E 
|z 
II 

Q 

o 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

| 

Q     0 

*  0 
S  o 

□ 

1 

1 

1 

?J 

sJ 

si 

£  * 

o 

ft          ft          ft 

JUNE                   1967 

MONT  I  CELLO   3   SW 

90.0 

68. 2M 

79. 1M 

97 

19 

56 

4* 

0 

20 

0 

0 

0 

2.07 

1.22 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

ft        ft        ft 

JULY                     1967 

DUMAS 

89.7 

68.5 

79.1 

-    3.9 

96 

28 

5* 

15 

0 

20 

0 

0 

0 

3.90 

-       .89 

2.95 

29 

.0 

0 

5 

1 

1 

ft         ft         • 

NOVEMBER         1967 

MAMMOTH    SPRING 

58.  2M 

32. 7M 

45. 5M 

-    1.9 

75 

12 

17 

28. 

579 

0 

0 

15 

0 

.54 

.42 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

See  Reierftno*  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
DECEMBER  1967 
DELAYED    DATA 


Station 

O 

H 

Day  of  Month 

1     |    2    |    3 

4        5 

6 

7    j    8    |    9 

10    | 

11    |    12 

13   |    14   1   15 

16 

17 

18 

19 

20       21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29   |  30 

31 

... 

JUNE                      1967 

MONTICELLO    3    S* 

2.07 

.16 

.02 

1.22 

.52 

.02      .13 

.         .         . 

JULY                        1967 

DUMAS 

GREEN    FOREST    4    ESE 

3.90 
3.87 

.16 
T 

.30      T 

.03 
.31 

.2* 

1.75 

T 

.03      .12 

1.B1       T 

T 

2.95       .05 

.         .         . 

AUGUST                 1967 

GREEN    FOREST    4    ESE 

.35 

.21 

.13 

T 

.01 

.         .         . 

NOVEMBER            1967 

MAMMOTH    SPRING 
REMMEL    DAM 

.5". 
1.66 

.19      .23 

.12 

.10 

.42 
•  6* 

.15       .35 

DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Df  Month 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

.6    |   17    | 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29   | 

30  j 

31 

> 
< 

... 

JUNE                  1967 

MONTICELLO    3    SW 

MAX 
MIN 

79 
57 

61 
58 

60 
56 

63 
56 

67 
56 

87 
66 

66 
66 

90 
71 

90 
70 

91 
69 

69 

90 
70 

92 
69 

93 
69 

92 
70 

92      93 
69       68 

95 

70 

97 

70 

94 
72 

92 

73 

89 
75 

93 
73 

93 
74 

92 

67 

85 
69 

94 
74 

94 
74 

94 
73 

91 
70 

90.0 
68,2 

« 

JULY                    1967 

DUMAS 

MAX 
MIN 

90 
71 

90 
70 

90 
68 

89 
66 

85 
72 

74 
64 

85 
62 

90 
63 

92 
75 

95 
73 

95 
72 

90 
74 

67 

70 

82 
59 

86 
54 

81       8R 
58       65 

92 
65 

90 
70 

89 
68 

68 
66 

93 
69 

91 

70 

91 

70 

93 
72 

93 
75 

95 
72 

96 
75 

90 
70 

95 
72 

95 
71 

89.7 
66.5 

... 

NOVEMBER       1967 

MAMMOTH    SPRING 

MAX 
MIN 

61 

43 

61 
47 

55 
35 

47 
21 

44 
27 

53 
17 

55 
19 

61 
20 

70 
32 

64 

47 

73 
52 

75 
33 

69 
32 

61 
30 

55 
30 

63       66 
30       41 

59 
33 

58 
22 

66 
33 

66 
52 

60 
45 

46 
24 

52 

36 

64 
25 

59 
32 

42 
17 

39 
35 

44 
35 

56.2 
32.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Indei 
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STATION 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 


RKADELPHIA 
RKANSAS  CIT' 
RKANSAS  POS 


BALD    KNOB    5    N 

BATESVILLE    LIVESTOCK 

BATESVILLE    L    AND    0    1 

BEESE 

BEECH    GROVE 

BEEDEVILLE 

BENTON 

BENTONVILLE  3  WSW 

BERRyvILLE  *  NW 

BIG  FORK 

BISMARCK  2  SE 

BLACK  ROCK 

BLAKELT  MOUNTAIN  DAM 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 

6LYTHEVILLE 

80NNER0ALE 

BOONEVlLLE  6  NW 

BOONEVILLE  7  NE 

BOONEVlLLE  6  NNE 
BOONEVlLLE 

60TKINBURS  2  S 
BOUGHT ON 

BRANCH  3  SW 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 

BULL  SHOALS  DAM 
BURDETTE 
CABOT  *  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CARLISLE  I  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARK5VILLE 
CLARKSVILLE  6  NNE 

CLINTON 
COMBS  3  SE 

COMPTON 
CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
DAISY  1  e 
DAMASCUS 

DANVILLE 

DANVILLE  SCS 

DARDANELLE 

DE  QUEEN 

DERMOTT  3  NE 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS 

EL  DORAOO  FAA  AIRPOR 

EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHAOE  1  NE 
FAYETTEVlLLE  FAA  AP 

^ETTEVlLLE  EXP  STA 
FORDYCE 
FOREMAN 
FORREST  CITY 
FORT  SMITH  WB  AIRPOR 
FORT  SMITH  WATER  PLA 


FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GILLHAM  DAM 
GLENWOOD 
GRAVELLY  4  E 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 

GREENWOOD 
GREERS  FERRY 

GURDON 
HAMBURG 

HARDY 


HOPE  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  5PRINGS  I 

HUNTSVILLE 

HUTTIG  OAM 

INDEX 

I JESS1EVILLE 
J0NES80R0 
KEISER 


COUNTY 


SCOTT 

LAWRENCE 
SALINE 


NEVADA 
MlSSISSIP 

HOT  SPRlN 

LOGAN 
LOGAN 

LOGAN 


ID*; 
1102! 

1132:  02 

1152 


1962 

19b» 

19B2 


J  PRAIRIE 
JOHNSON 
!  HOWARD 


2S44 
2564 

Of, 

2574 

257B 

3  4 

c 

2670 

07 

2760 

D3 

2794 

02 

2B10 

2842 

07 
07 

2922    04 

2930 
2946 

01 
01 

2962 

05 

2976 

04 

197 1 

02 

307* 

SOBS 
3132 

02 

1169 

01 

3235 
32*2 

Of 

3428 

07 

3438 

07 

3442 

07 

354C 

01 

355i 

til 

358* 

01 

0 

370' 

0' 

373' 

011 

1S2 

0 

35  12 

35  13 

35  13 


35  16 

34  53 

35  52 


SEBASTIAN 
CLEBURNE 
CLARK 


BOONE 
BOONE 
POPE 


GARLAND 
MADISON 
i  UNION 
LITTLE  RIVl 
NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 
MISSISSIPP 


34  07 
33  53 
33  13 

33  07 

36  24 
36  05 

36  00 
36  06 
33  49 
33  43 


STATION  INDEX 


33  55 

33  14 
36  19 
36  14 
36  16 
35  2B 

34  34 
33  43 


33  56 

34  31 

36  05 


93  59 

91  12 
93  30 

92  34 
89  57 
92  04 
92  08 
92  49 
91  45 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


<> 


OBSERVER 


RU8Y    B.    OWENS 


OWEN    B.    HENOR 


WESTMORELAND 


UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

UNIVERSITY    OF    ARKANSAS 

00NN1E    BRYANT 

D.    C.    HENRY 

MRS    BERTY    WILLIAMS 

P.    M.    BRECKENR1DGE 

ETTA    C.    BURKS 

CENTERTON  STATE  HTCHRY 

EDWIN  L.  CHAMPL1N 

ANNA  M.  LILES 

MRS.  LOUISE  H.  YATES 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

R.  P.  PLYLER 

J.  HAROLD  HAMBY 


U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  E.  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WIES 
WILLIAM  R.  WVATT 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

G.  A.  HALE 

0.  M.  WALTHER 

AUSTIN  D.  HARRIS 

MIXON  M.  BAILEY 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

JOE  V.  HAVENER 

OR.  IRVING  T.  8EACH 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

EARL  8.  RIDDICK 


U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  C.  TIMMING 
FERNA  JONES  TEDDER 
WILLIAM  A.  BROWN 

JOSEPH  A.  MOUflY,  JR. 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

JACK  E.  BURKS 

0.  TUCKER  VASSER 

RADIO  STATION  KVSA 

C.  J.  RISTER 

MPS.  GLORIA  M.  VICKER5 

THOMAS  F.  HINSLEY 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

U  S  FED  AVIATION  AGENC 


JNIVERS1' 
ARKANSAS 
.ESLIE  I 


.  MOORE 
HEP  8UREAU 
rRJSTEE 


U  S  CORPS  OF  ENGINEER 
E.  J.  THORNTON 
GEORGE  W.  OOGEN 


CHAR1 


FORD 


DOROTHY  M.  BEEN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROY  S.  ROBBS 

ALLEN  J.  LINDER 

THERESA  DONALDSON 

BEA  GRAY  BEENE 

U  S  FED  AVIATION  AGEMC 

MRS.  ETTA  G.  LAUNIUS 

DURWOOD  E.  JOHNSTON.  Jl 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 


KINGSLAND  3  SSI 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 


LITTLE  ROCK  WB  I 
LITTLE  ROCK  F|L' 
LURTON  2  NNE 

MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  NO  2 


MELBOURNE  5  WNW 

MENA 

WOOD  DAM 
MONTKELLO  3  SW 
MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  NO  I 
MORRILTON 
MOUNT  I0A 


(TAIN  VIEW 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEAC 
NATHAN  4  WNW 
NATURAL  OAM 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROO  DAM 
NORFORK  DAM 

ODELL  3  N 

OOEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RAOI 

PARIS 

PARIS  4  WSW 


PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  FAA 
PINE  RIDGE 
P1NEY  GROVE 
POCAHONTAS  1 
PORTLANO 

PRESCOTT 

PRESCOTT  SCS 

PYATT 

RATCL1FF  2  S 

RATCLIFF  5  NE 

RATCLIFF  5  NNW 


AVADELLt 

WHIS 

ENHUN 

EL 

IZABE 

HPARK 

FRIDA 
SERV 

CE 

Y    PEAl 

KLEY 

S    CORPS    OF 

ENGI* 

:ers 

E.     Mi 

DOWEI 

J 

MES    S 

VAU1" 

HAN 

BENEDICTINE  SISTERS 


:  .'.  V  ft  H  . 


SAINT  FRAI 

SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN 

SHIRLEY 

SILOAM  SPl 

SPA9KMAN 

STAMPS 

STAR  CITY 
STORY 

STUTTGART 
STUTTGART 


COUNTY 


LONOKE 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

PULASKI 


COLUMBIA 
COLUMBIA 
HOT  SPRIi 
FULTON 


HOWARD 
HOWARD 
CRAWFORD 


.XTER 

01  WASHINGTON 
07  MONTGOMERY 

HOWARD 

MISSISSIPPI 

SALINE 


4  JOHNSON 
5562  03;  GREENE 
5576  04,  LOGAN 
,  LOGAN 


CROS: 


5586 

06 

5591 

04 

5602 

01 

5691 

03 

57S4 

09 

5756 

09 

5760 

0  7 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

l]  CLARK 

i  RANDOLPH 


6005  04l  LOGAN 


6352 

04 

6376 

0  6 

6380 

03 

6403 

0? 

65  06 

<n 

6566 

05 

6586 

0? 

6624 

01 

676B 

OB 

DES  HA 
POPE 

ARKANSAS 


BRADLEY 

CRITTENDEN 

FULTON 

FRANKL  IN 

YELL 

CROSS 

MARION 


33  16   93  14 


34  14 

35  36 
1  34  57 
7  36  15 


94  02 
92  54 
94  07 

91  16 
1  35  20    93  09 


34  42     93  31 


36  13    92  41 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


93    so 
93    27 

1900 

90    29 

276 

93    43 

410 

93    4P 

775 

90    35 

222 

93    57 

668 

93    15 

925 

92    48 

330 

92    01 

215 

91     56 

206 

840 

200i      BA      8A 


2451      5P      7A 

290       6  PI      6P 


115P        7C*       7A 
152       SS      7A 


270       SS      7A 


260      sa     SS 
760       SS       SS 


ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWO' 
MABEL  L.  FORPESTEP 
ETHEL  PUMPHREY 
PIERCE  A.  REEOER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
MRS    MARGARET     L.     DAN 


I   0.    HANL1NE 


ARKANSAS  A&M  COLLEGE 
APir  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


i  S  FOREST  SERVIC 


U  S  CORPS  OF  ENGINEER 

EDNA  J.  WESTFALL 

MRS.  NONA  L.  HAILEV 

ELSIE  F.  WAPD 

LEVI  W.  TIMS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  CLARA  W.  HUPST 
U  S  FOREST  SERVICE 
J.  T.  HARGIS 
ALLEN  HARMON 
MRS.  GUY  E.  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 
VIRGIL  0.  MELSON 
RAOIS  STATION  KDPS 
VICTQP  SCHNEIDER 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

INACTIVE  10/1/63 


i  MRS.  NORMA 

,  BENEDICT! 

;  PEARL  NEW 


TON 


JOHN  w.  TEETER.  J». 

U  S  SOIL  CONS  SERVICF 
I  EULICE  MAPKLE 

U  S  SOIL  CONS  SEPVICE 
|  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
'ICE 


SOIL  CONS 
A  M.  WEEKS 


M  6ER 


FISH  AND  WILOI 
IS  R.  NEELEY 
.  POME ROY 
MELTON 
ARKANSAS  FORtSTRv 
REEDIS  ALLEN 
DR.  1RVIN  A.  WILL 
MATTIE  D.  MIZELL 


IDELLE  0.  NORWOOD 
U  S  WEATHER  BUREAU 
WILLIAM  0.  BIVENS 
U  S  F=D  AVIATION  AGENCY 

CHARLEY  L.  SHARP 

W  MEMPHIS  UT|L  COMM 

THOMAS  W.  CONE 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILES  9  TURNER 

RADIO  STATION  KWVN 

CARL  WALKER 


DRAINAGE  CODE: 


1-ARKANSAS    2-M1SSISSIPPI    3-OUACH1TA    4-RED    5-SAINT  FRANCIS    6-SALINE    7-WHITE 


DATE 
JUNE    1966 

JUNE    1967 

JUNE  1967 
JUNE  1967 
NOVEMBER  1967 

NOVEMBER  1967 


TABLE 

STATION  INDEX 
CLIMATOLOGICAL  OATA 

CLIMATOLOG1CAL  DATA 
DAILY  PRECIPITATION 
CLIMATOLOGICAL  DATA 


DAK 


TEMPERATURE 


DIVISION 
SOUTHWEST  07 
WEST  CENTRAL  04 

WEST  CENTRAL  04 
WEST  CENTRAL  04 
CENTRAL  05 

CENTRAL  05 


STATION 
GILLHAM  OAM 

OEVILS  KNOB 

DIVISION 
DEVILS  KNOB 
PERRY 

PERRY 


CORRECTION 

STATION  OPENED  JUNE  28,  1966 

TOTAL  PRECIPITATION  •,  GREATEST  DAY  OF  PRECIPITAT 
MISSING  NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  .10  OR 
MORE  MISSING,  .50  OR  MORE  MISSI" 

MISSING 


AVERAGE  PRECIPITATION  3.73,  DEPARTURE 
MONTHLY  TOTAL  •,  AMOUNT  ON  29TH  *,  30 


I  ON  30TH  5B,  AVERAGE  I 


1.00  OR  MORE 

NORMAL-. 84 


REFERENCE   NOTES 

ARKANSAS 
DECEMBER  1967 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologlst  at 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.   Data  In  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table   "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
tabled Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 


SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry, 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (Tnese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

— _  -_.V  ..Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
-.  -°y   reference   R  .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY 
and-STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History  for  this  State,  price  45  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologic 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

C     R    SMITH,  Secretary 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


ARKANSAS 

ANNUAL  SUMMARY  1967 
Volume  72       No.  13 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NORTHWEST 


01 


BENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
6RAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

5IL0AH  SPRINGS 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL       Oi 

CALICO  ROCK 

EVENING  SHAOE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 

DIVISION 


NORTHEAST 


03 


38.7 
40,8 
39.9 


41.0 
41.2 
41.7 

40.9 

40.5 


40.9 
40.4 
40.6 
39.7  ; 
39.9  I 

42,  2M 

38.7 

37.3 


ALICIA 
BALD  KNOB 
BALD  KNOB  5  N 
BATESV1LLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEOEVILLE 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESSORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

DIVISION 


WEST  CENTRAL        04 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVlLLE 
CLARKSVILLE 
OARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WT3  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALORON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 


41.0 

42.3 
43.2 
41.1 
41.9 
40.3 


40.6 
41.7 


CENTRAL 


05 


ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

CONWAY 

FOURCHE  JUNCTION 

GREENBRIER 

HOT,  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
,    DES  ARC 

'  FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MAR  I  ANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 


43.9 
42.6 
40.6 
42.5 


39.7      .    2.2 


38.  A      . 
36,6 

39. 7M^ 

39.61-    -    2.1 


39,1 
38.6 


55.3 

57.6 
54.9 
56.8 
55.7 


56.3 
56.3 


56.8 
54.  6« 
0|  54.8 


35.3 

40. 2M 
37.2   | 

38.0      -    3.3 


41,5   !  -    2,6 


39.6 
42.2 
41.5 


54.2 
53.3 
57.8 


58.6 
56.2 

54.5 
58.8 


42.1    i  ■    3.0 


42.6 
42.0 
39.1 
42.2      .    3.6 

40,  1M 


-    3.0 


60,0 

44.2 
"•3.1 
40.  4 
■•3.5 

43.3      -    1.0 

41.7      -    2.8 


59. H 


56.8 
59.5 
60.2 
55, 6M 


42 

3MI 

"• 

2mI 

41 

5 

38 

4M| 

42 

8 

41 

0 

40 

9 

43 

3 

40 

2 

42 

,7M 

57.1 

61.3M: 

60.2 

58.9 

59.1 

60.5 


59. « 
56.6 
59.1 


April 


3.3 


62.9 

62.8 

63.0 

63.7  i         5.1 

63.0  4.9 


63.9 


5.2 


65.0 
64.1 
63.9 
63.5 
63.2 

64.5 


65.0 
64.2 
65.6 


66.0 
66.2 
64,6 
63. 8H 
66. 1M 

64.1 


65.2 
66.9 
66.2 
65.8 

60.  BM 

65,9 

64,0 
63. 7M 


7.2 
7.1 

9.4 

8.0 


67.6 
66.6 
66.7 
66.7 

66.8 
64.5 
66.1 


2.0 
5.3 


67.0 
67.3 
67. 3M 


May 


63.6      ■ 

64.2   I  . 
63.2 
64.3 
65. 5M   ■ 
62.9  !  i 

64. 8M 


64.2 
64.1 
64.2 
63.4 


63.6 
62.9 
65. 8M 
64.1 


67.0 
65.5 
66.7 

67.6 
68.7 
66.3 
68.3 
66.9 


73 

7 

73 

9 

73 

9 

75 

3 

74 

2 

74 

0 

73 

1 

73 

a 

75 

l 

72 

6 

75 

5 

74 

1 

July 


67.6 

_ 

1.9 

78.1 

67,6 

- 

2.6 

78.2 

67.8 

77.8 

65.4 

. 

3.1 

76.0 

67.8 

- 

2.0 

77.8 

65.6 

77.0 

67,0 

- 

2.2 

77.4 

67.4 
65.3 
64.  4W 
67,1 
67.9 


76.  2M 
74,2  j 
74,2 
75,0 
73.5 

75.4 
3.&I  73.8 
73.5 
75.2 
74.6 


77.0 
74.9 
77.5 

78,2 
78.8 
77.0 
78.2 
77.4 


74.4 
75.5 
75.2 


September 


71.5   I 

74.1    j  - 
73.5    I  - 


71.5 
74.4 
72.0 


74. 1M 
73. 5M, 
72.1 


65.3   |  -    5.7 

65.5 

65.8 

67.8  I  .    3,5 
67,6    !  - 

68.1 

66.9  !  - 


59.1 

60.9     ;     . 

58.0 

61. OM 
59.6      - 


77.0 
1.7    78.8 

77.9 
3.2    77.9      ■ 

72. 3M 

2.5  78.5 
75.5 
74,014 


78.2 

77.4 
76.3 
78.4  i  , 
78,4  I 
72. 1M 


68.  2M 
68.6      -    1. 
67.7 


77.8  -    3,5 

76.5  j  .  4,5 
78,1  :  -  3.3 
76.5 

77.0  • 

77.3  - 
77.8 

76.6  . 
77.3  . 

76,5 

76.9  I  .    3,9 


74.2 

75.7 
76.1    |  ■ 
73.9   |  . 
75.9    I  . 
74.5 


77.6 
76.4 
76.4 
77.8      -      .7|  77.7 


76.2 
77.8 
77.1 
77.9 
75.8    , 

78.7 
75.6 
77.0 


!9.Brt 
57.2 


68. OM! 

68.9  j 

68.5 

68.7 


78.2 

- 

.2 

77.4  ' 

79.5 

,6 

76.9 

79.2 

,9 

75.7 

78.0 

.1 

77,7 

77,5 

" 

•* 

78.6 

77.4 

• 

.0 

77,4 

78,0 

79,7 

78.2 

77.1 

1,6 

77.0 

78.1 

77. 5F 

78.5 

. 

,6 

78,5 

79.2 

74.4 
75.9 
76.4 


76.7   j  . 
73.7 
73.5MI 
76.0      ■ 


74.4   ; 
75.8    ■ 
76.4 
73.0M, 


76.2 
74.7 
73.9 


74.2 
75.9 
75.3 


66.3 
66.8 
66.7 

66.6      -    5.2 


68.3 

69.5 

70.4M| 
67.5 
70.0 
68.5 

69.4 

68.8 
68.9 
68.2 


68.1 
68.6 


69.8 
69.7 

64. SMI 


58.6M!  .    1.6 

61.2 

59.2 
58.2    , 

61.3M| 
58,9 

59.4 


63. 5M 
60.8 

63.4 


45.4  j 

47.6 

46.7 

45.3  j 

46.5 

46.6 

47.7 

47.9 

47,4 

47,0 


45. 1M 

46,1 

46.4 

47,3 

45, 5*!  -    1.9 

48.5 
46.0 
45.5 
47.6 
46.1 

46.4    '  .    1.6 


49.1 
47,8 
46.7 

48,0 
.4  48.7 
46. OM 
49.6 
47.0 


67.1M| 

f.h 

69.3  | 

5.1 

70.3  j 

69,2 

69.3  , 

6.2 

69.4 

69.5  1 

65. 9M 

'■-5 

6B.6 

70.0 

68.9 

68.4 

5.9 

70.0 

" 

68.9  i 

5.7 

70.9 

69.8 

5.6 

69.0 

67.9 

'4,8 

70.8 

67.6 

4.6 

69.9 

69.8 

5.8 

69.4 

61.7   I  .    2.5 


59, OM 

62.3 

63.2 


39.3 

57. 9M 

41.2H 

.2 

58.  9M 

38.3 

56.9 

41.0 

.4 

5B.9M 

39.0   - 

.5 

58. OM 

39. 1M  - 

1.1 

57.  7M 

39.3 

57,2 

40.6 

57, 9M 

41.5 

2,2 

- 

41.  3M 

,9 

58.  2M 

39,8 

58, 9M 

40,0   - 

,1 

58.1 

2    58.2       -    1.0 


48.6 

48.7 
47. 8M 
46.4 

49,  3M! 

46.9 


7B 

5 

77 

4 

77 

1 

77 

1 

79 

3 

77 

2 

75 

8 

77.8 
77.3 
77,3 


74 

9 

75 

flfv, 

74 

7 

76 

5 

76 

1 

73 

B 

74 

0 

75 

4 

76 

2M 

76 

5 

75 

7 

75 

,7 

70 

1 

68 

2 

69 

61 

bti 

7 

70 

5 

70 

6 

68 

1 

67 

9 

69 

6 

*9 

7 

70 

3 

69 

1 

7  0 

3 

63.3 

60.1MJ 

59,8 

62.7       -     1.7 


61. 8 
60.9 
61.3 


63.2 
59,6 
61,  U 
62.8 


49 

0 

4  9 

5 

4<J 

3 

49 

1 

4fc 

8 

49 

3 

48 

2 

47 

6 

49 

9M 

51 

0 

49 

6 

49 

,9 

50 

,1 

48 

.8 

47 

,6M 

41.0 
42.5 


41.5   I 

42.2      -    1.7 

42.1 

41.9   ]  -    1.7 

39,9Mi 


59, OM 

59.8 

60. 5M 

2.1 

61.  2M 

.9 

59.  OM 

1.3 

60.9 

59.2 

3.2 

60.8 

.2 

60. 8M 

60,  1M 

.2 

58.7M 

.4 

61,0m 

41,3 


1.0 


50,8 
50.0 
47.9 

49,6 


50,9 
48,0 
49,4 
50.8 


60.7      |-    1.1 
59,1 

58.3M 
60,  9M 

61.5M 


59,6 

6|   62. BM 
61, 7M 


61 

5 

61 

7 

62 

7 

62 

1 

64 

0 

61 

6 

63 

7M 

50. 6M 

48.8 

-  2.1 

50,0 

49.2 

51.9 

50.4 

49.7 

-  2.7 

49,8 

49.9 

-  1.3 

50. 4M 

51.4 

-   .9 

49.3 

49.8 

43,8 
40.8 
43.8 
44.6 


47.0  , 

43.9MJ 

44.1  I 


46.2 
44.5 
45,9 


62. 6M 

60. 1M 

-  2 

61. 1M 

61.  4M 

62. 9M 

61.  8M 

59. 9M 

-  3 

61.0 

61.2 

. 

61.  3M 

62.5 

. 

60.9 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


Table  1  —  Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


WYNNE 

DIVISION 

a    *    « 
SOUTHWEST  07 

OE  OUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBST, 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL 

AftKADElPHIA 

CAMDEN  1 

EL    DORADO    FAA    AIRP 

FORDYCE 

MAGNOLIA    3    N 

MOROBAY    LOCK    NO    8 
PRESCOTT 
SPARkMAN    3    WSW 
WARREN 


SOUTHEAST 

CR0S5ETT    7    S 

DERMOTT    3    NE 

DUMAS 

EUDORA 

MONT  I  CELLO    3    SW 

PINE    BLUFF 
PINE    8LUFF    FAA    A 
PORTLAND 
ROHwER    2    NNE 
STAR    CITY    4    ENE 


DIVISION 


40. 9M 
".2.7 


41,0 
45,8      - 
45, 9M 
46.6  1.5 


45. 1M 
46. 8M 
44.6 


i5.5 
•  4.4M 


February 


40. Bm 

41,7      -    3.7 


45.1 
43,1 


45.2      -  2.5 

*4.6M 

i5.0      -  4.2 

•  4,6      -  3.7 

.5,9      .  3.3 


.5.5       .    2. 

•  3.0 


58.  8M! 

58.4  6.0 


58.7 
59.8 
56.7 


61.5 

62.  if 
60.7 


61. 41 

61.9 

59.71 


60.1 
59.8 
61.3 


April 


66.5 
67.1 


67.0 
66.2 
66,0 


67,1 
69. 7H 
67,9 
68.8 
68,6 

68.7M 
68.0 
67. 1M 
67,9 

68.2 


May 


68.3 
68.4 


68.6 
67.6 

67.4  !  .    3. 

66.8  I  -    1. 
65.9 

65.9 

70.5  -    1.1 
68.3 

69.9  .    1,7 

67,9      -    2.3 


70.2       . 

70.1 

70.2      .    1.7 


70.3      .    1.7 


78. 3H 

78.1 


77.  8M 


7.0 

6.4M 


79,8 

78,6MI 

79.7 


77.5      -    2.1 


9.6 
7.6M 


78.4  .  .    1.5 


79.7 
79.2  I 
77.7 
78,3 

77. 9M 


luly 


77.4 


79.2      .    3.4 

77. 8M 
79.2       - 

77.4      -    4.3 


76.8 

78,6      -    3,8 

78.5      .    4.2 

78.1 

76.8      -    5.7 

77.8 


77.5      .    5.3 


79.0 
78.3 
77.6 
77.8 
77. 4M 


August 


75.4^" 
75.5    !  -    5.3 


77.0 
78.4 
77.6 
79.0 


77.3      -    5.0 


79.0    ,  . 
76.8 
77.9      - 


70.  OM 

69.5 


70.0 
71.2 
71.4 
71.1 


71.2      -    4.7 


70.8MI 
70.5 
70. 9M. 


64. 1M 


61.7 
65.2m! 
60,5 
62.9 


65.9MJ  . 

63.2 

63.8    i  .    1, 

66.1 

62.7 

64.7HJ   ■     1.6 


49. 4M 

50.0 


49.0 
49.2 


51.6 
53.6 
53.6 


51. OM 
52.9      . 
51.  2M 
52.0      .    1.9 


52.2      . 
55. 3» 
51.5 


53.2    i 
51.0 

54.3MI 


December 


45, 3M 

*5.3 


44.2 

1.7]  43.7 

42.6 

42.9 


.7    47.0 
44.7 


45, OM 

1.6  46. 2M 

1.7  46,0 
46,6 

1.0    45, 6M 


61.3M 
61,4 


61.1 
60. 6M 
60. OM 

60.7 

5    64,0 

63, 1M 


48. 1M 
46. 6M 
46.  6M 


-    1.6    62.7 


-    2.8    63. 2M 


•      .1 

1.0 


62.  8M 
63. 6M   L 
61.8M 
62.8      . 


64. 4M 
62. 8M 
63.2 
64, 8M 


63. IM 
61. 6M 
62. 3M 


elude  delayed   and   corrected   data   and   may   differ   slightly   fr 


published    in 


A   Special   Weather    Summary   describing   unusual   weather    in    1967   was   included    in   the    March,    April,    July, 
August,    September,    and   December    issues   of    this   publication. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


BENT0NV1LLE  5  W5W 
BERRYVILLE  4  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 
FATETTEVILLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  *  ESE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAO  HILL 
LURTON  J  NNE 
ODELL  3  N 


DIVISION 
NORTH  CENTRAL 


CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  OAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VI EH 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVILLE 


ALICIA 
BALO  KNOB 
BALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  1 

BEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
8URDETTE 

CORNING 
GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 


WEST  CENTRAL 


ABBOTT 

ALT 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CLARKSV1LLE 
COVE 

DANVILLE 
OARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  / 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  4  E 
GREENWOOD 
HECTOR 

MENA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARIS 

PARKS 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 

WALDRON 


See  Reference  Notes  Following  Station  Indet 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


WHITE  ROCK 
DIVISION 
CENTRAL 


ALUM  FORK 

APLIN  1  W 

8ENT0N 

BISMARCK  2  5E 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BONNERDALE 
CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

FOURCHE  JUNCTION 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

LITTLE  ROCK  FILT  PLAN' 

MALVERN 
MORRILTON 

NIMROO  DAM 
OWENSVILLE 
PERRY 

REMMEL  DAM 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTKAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 

BRINKLEY 
CABOT  <.  SW 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MADISON 
MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 


DIVISION 
SOUTHWEST 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  1  E 
DE  QUEEN 
DIERKS 

FULTON 
GLENWOOO 
HOPE  3 
HOPPER 

HORATIO 


NE 


INDEX 

LANGLEY 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  <*    WNte 

NEWHOPE  3  E 

ODEN  2  W 

OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT   / 


SOUTH  CENTRAL 


AMITY  3  NE 
ARKAOELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRP 

FORDYCE 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 

SPARKMAN  3  WSW 


February 


•"I- 


1.71-  3.07 


1.36 

1.67- 

1.80 


1.24- 
1.71 


1.78k  3.09 


1.26 
1.34 

2.12 
2.101 
2.69 

Ull 
2.561 
2.071 
L.81- 

2.90 

2.391 
1.89k 
1.691 
2.19r 


2.03-  3.58 


3.05 
3.60 


1.56. 
1.12-  3.43 
U*5-  3 


1.79-  3.05 


1.3*1-  3.2< 


1.42k 


1.81 

1.75 

•    2 

1.97 

•    2.96 

2.22 

1.41 

-    4.02 

3.17 

.    1 

2.23 

2.04 

1.79 

1.40 

2.09 

■    2.55 

2.09. 

■    2 

1.37 

3.72 

1.57 

2.11 

1.72 

■    3.62 

1.50L 

.    3 

2.04 

1.76! 

1.43; 
2.38k 
2.52 


1.81-  2.93 


2.31-  2.02 


1.42- 
1.651 
1.92 


3.03 
2.09 
2.22 


2.28-  2.50 


2.73-  2.14 


2.59-  2.07 


2.42-  2.25 


2.04-  2.24 
1.66 

1.73k  . 
1.60i 


1.85 
1.871 
1.381.  2.65 
1.55-  2.85 

2.40: 
2.64 
1.81-  2.21 


1.94-  2.26 


2.29-  2.15 


5.00 
2.70i 
3.24[ 


April 


7.01   1.91 


tU 


1.70   7.58 


3.38-  1.35 


3.371 
3.53k  1. 


3.56-  1.38 


2.39-  2.61 


3.36' 

2.191 

3.01-  1.89 
3.17! 
2.99-  2.57 
2.88 


3.20k  2.00 


3.75L  1.26 


1.96-  2.78 


2.72-  1.98 


3.41k  1.72 


2.74k  2.45 


1.54-  2.77 


3.10-  1.82 


5.30- 
5.69! 
5.26 


6.31   1.37 


8.46 
10.47: 
10.05: 
10.50 
11.20 

14.20 
E10.00 

8.13   2.31 
12.20: 

5.32 


10.14 
11.78 
9.80 
10.26 

9.02 
8.69 
8.68 
10.81 
9.06 

11.14 
12.04 
S.36 
9.84 
12.90 


:V<t 


4.19k 
5.66 

5.24 
6.621 


7.40 
7.26 

6.54 
8.43 


10.84 
4.90k 


9.98      4.27 


6.22, 

6.90! 
5.24 

7.00| 


10.27 

8.00 

8.89 

8.95 

10.35 

1.16 

8.90 

11.16 

11.38 

1.5 

6.89 

10.29 

11.58 

.-4 

8.09 

7.851 

.22 

7.57! 

7.09 

7.28 

8.41 

.44 

8.79 

9.62 

13.06 

15.47 

13.67 

12.54 

2.20 

8.16: 

13.09: 

2.38 

10.85i 

13.381 

13.21 

8.30 
13.16 

1.10 

13.56 

12.50 

10.91: 

12.791 

11.99' 

12.18 

5.82 

10.75 

.56 

10.49 

7.691 

13.42 

.28 

7.66 

2.03 

11.13 

12.53 

1.22 

8.74 

8.77 

9.52 

.94 

7.97 

2.18 

6.96 

8.80 

8.53 

.63 

6.99 

7.36 

8.88 

3.  CO 

9.96 

8.00 

June 


•  72(-      .85 


3.02k 
2.79: 
6.21 
3.76- 


2.90-    1.64 


5.61 
3.04 
2.84 


1.04-    2.99 


August 


6.30 
13.31 
4.27 


9.61       5.40 


6.47      2.71 


2.51-    1.16 

3.83: 

6.39      2.23 


4.87<         ,96 


«.21|- 


7.52' 
6.96 
3.55- 


5.21 
6.04 
3.95 


5.60       1.24 


3.19-    1.17 


September 


1.85-    1.13      6.48      3.22 


1.73- 
3.30! 
1.69, 


6.25       3.00 


5.951 
3.49J 
3.09 

1.53| 


3,69        1.09 


1.91-    1.35 


3.85 
1.05 
2.96 

3.06 


.83 
3.69 
1.87^ 


2.75 
1.45- 
1.64 
2.06 

1.07- 

2.53- 

1.07 

1.93 


6.25      3 

7.07 

4.25 

6.9B      3.97 


7.05      3.73 


3.97! 
4.92 

4,43 

5.85: 


1.11-    2.72 


2.49, 
1.79! 
1.75] 
2.02 
2.54 

2.38 
1.71 
2.12-    2.27 


5.0S  2.50 

4.99      1.49      2.35-    2.22 
2.29 

.20  2.91; 

3.56  1.64 

.96      2.08       1.73k 


5.64      2.64 


5.74      2.42      4.74      1.49 


1.891-    1.52 


2.22k    1.27 


5.03      1.91 


4.00 
1.98k 

6.09 

2.80! 

1.81- 
4.251 


2.73-      .45 


4.98       1.54 
3.21 
3.50 
3.50 


4.37 
2.08- 
2.65 


56.76 
57.71 
54.30 
48.52 
52.36 


54,13 
58.60 
54.10 


53.86      7.07 


5.57       1.65E 


2.30       5.93       1.55       54.3^      2,55 


2.4E       7.10      2.37 


1.47       9.10 


47. 66U    2.17 

56.93 

50.05 

40.iq-10.58 

49,86 


6.93      2.2C       47.42-    5.29 


2.01-    2.32       7.46 


2.62-    1.49       6.21 
2.58  5.92 

2.39-    2.22       6.78 


6.25 


2.00 


1.55-    2.8C 
1.87-    2.22 


48.22-    2.13 


42.79 
53,23 

55,62 

50.64 
46.97 

48.63- 
53.11 
51.22. 
E    53.40 
52.36 

44.32 
56.53 
56.39 
50.61 
51.16 


47.33 
53.17 
55.64 

.66!      47.86- 


1.68-    2.65      9.17      4.62 


2.071-    2.20       6.88      2.52      49.04-    2.01 


55.68 

45.27- 

E    43.58 

E    47.75 

48.38- 


2.26-    2.87       8.13      2.99 


35.61- 

46.14 

45.73 

40.31- 

44,40 


See   Reference   Notes  Following  Station  Index 
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Table  2-Conbnued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUOORA 

HAMBURG 

MONTICELUO  3  SU 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHKER    2    NNE 
STAR    CITY    4    ENE 


1.63 

1,49- 

1.39 


February 


2.32k   2.31 


3.86-    1 
6.B6<      2 
4.091 
1.72k    3 
4.63i 

6.68 

2.78 

1.91-    3.19 

2.14 

6.63       1.68 


2.49-    2.63 


4.29      3.51- 
averages    In 


2.94.    2.39 


1.96-    3.55 


April 


10.09 
E    6.13 
10.89      ! 
10.65 
2.60-    2.391      7.46      3.54 


4.17|-      .89|      8.76      4.21 


2.52-    1.03 


5. Ill      1.68 

3.64 

4.881      1.62 


1.25 
2.071 
2.49- 


5.38 
6.52 

4.13 

3.90- 

5.11 

7.46: 
4.93 
5.74 
6.10 


1.62-    1.24 


1.48-    1.29 
2.3TL    : 
1.03 
1.91k    1.17 


3.00-      .34|      5.37         .97 


September 


1.44-    1.64 


1.40. 
1.11- 

1.10! 


1.48 
l.osj      1.5Z|. 


1.94.    2.83 


2.10- 

1.77 

2.29- 


.    2.08       2.3 


annual    issue    Include  delayed  and  co 


1.38|      1.9B|. 
cted  data   and  may  differ  slightly    from  values   published 


3.41 
2.06 


.    2.38|      7. 
issues . 


2.3' 
1.87 


36.33-17.27 
50.97-    2.61 
36.84 
40.19-11.83 


47.971-    4.16 
45. li 
41.80-    8.47 


42.29-    9.47 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


ARKANSAS 
1967 


BENTONVILLE  5  WSW 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSvILLE 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL 


CALICO  ROCK 

EVENING  SHADE  1  NE 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 

YELLVILLE 


ALICIA 
BALD  KNOB 
BALD  KNOB  5  N 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 

BEEDEVILLE 

BLYTHEVlLLE 

CORNING 

JONESBORO 

KEISER 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 


WEST  CENTRAL 


BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

HECTOR 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 


ALUM  FORK 

BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 

FOURCHE  UUNCTION 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MALVERN 

MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRY 
SHERIDAN  TOWER 


95 

6-19 

96 

7-12 

98 

7-11 

98 

6-19 

96 

7-11 

96 

7-11 

96 

6-17 

9? 

6-15 

8-  8. 
8-  7 
7-31 


8-   7 
7-11 


7-11 
7-11 
6-  7. 
7-31 


7-11 

7-11 
8-  8. 
7-11 

a-  9 

7-11 


6-19 
8-  ». 
8-  2< 
7-11 


1-18 
1-19* 
3-    7 

1-16 
1-19* 
1-19. 
1-18 
3-   7 


1-18 
1-18 


Last  spring  minim  urn  of 


16"  or 
below 


1-18 
I-  9 
1-  9 
1-18 
1-18 

1-  9 
1-18 
1-18 
1-18 
1-18 


1-18 
1-18 
1-  9 
1-18 


1-16 
1-18 
2-26< 
1-19 


1-18 
1-18 
2-25 
1-18 
2-25 

1-18 

1-18 

1-18 


20°  or 
below 


3-   8    12 
13 


3-    8 

3-  7 
3-  8 
3-    8 

3-    7 


2-26 
3-    7 


3-    8 
3-    7 

3-    7 


3-   7 
2-25    16 

3-    7    12 
3-    7    10 

2-25  13 

2-25  11 

3-    7  11 

2-25  12 

2-26  16 

2-25  13 
2-25  16 
2-25  13 
3-  7 
2-25    15 

3-    7    12 


2-251 12 
3-  7  15 
3-  7] 16 
2-25    13 

3-    6; 15 

2-25    12 
3-   7 
3-   8 

2-  7 

3-  7 


3-   7    13 
3-   7, 12 

3-   7    15 


2-  7  14 
2-25  12 
2-26! 14 

2-  a   16 


1-16 
2-25 


16 


3-    8 
3-    8 


3-    8 
3-    8 


3-    8 
3-    8 


3-  9|  20 
3-  81  20 
3-  8  20 
3-18    20 

3-  8,  20 
3-10  20 
3-  9  20 
3-   8    19 

3-   8    20 


3-    7    16 

2-251 16 
.      I 

3-  t! 12 
3-   7    10 

2-26  20 
3-  7|  20 
3-  7; 11 
3-  7' 19 
3-   7! 20 

2-26  20 
3-  7  20 
18 


24°  or  28°  or 

below  below 


3-  7 

17 

3-  7 

15 

3-  7 

16 

3-  7 

17 

3-  8 

17 

3-  7 

17 

3-  8 

19 

3-  8 

14 

3-  7 

19 

3-  7 

16 

3-  7 

13 

3-  7 

12 

3-  7 

15 

3-  7 

16 

3-  8 

15 

3-  7 

20 

3-  7 

20 

2-26 

14 

3-  7 

18 

3-  7 

16 

3-  7 

15 

2-  8 

20 

2-25 

12 

2-25 

19 

3-  7 

20 

3-  7 

16 

3-  7 

16 

2-25 

17 

3-18 
3-  8 
3-    8 


3-  8 
3-18 
3-  811 
3-  9  23 
3-   8    12 


3-    8 


10 


3-16  21 
3-18 
3-16 
3-  8  20 
3-18    20 

3-   8!  20 
3-191 24 


3-  9 
3-16 
3-16 


3-   7i  16 

3-   7    21 

3-iei  23 
3-   7    10 

3r  7;  22 
3-18  24 
3-18  21 
3-  7j  19 
3-18    23 

3-  7  21 
3-  7  20 
3-18  24 
3-18    21 

3-   7l 19 

3-18    24 


3-  8 

24 

3-  8 

22 

3-  7 

16 

3-  7 

17 

3-18 

21 

3-  8 

21 

3-  9 

23 

3-  8 

14 

3-  8 

22 

3-  7 

16 

3-  7 

13 

3-18 

24 

3-  7 

15 

3-  8 

24 

3-18 

22 

7 

18 

7 

16 

7 

15 

25 

21 

3-18 
3-16 
3-21 
3-18 
3-18 

3-18  25 
3-18  24 
3-21    28 


3-18  26 
3-16  24 
3-21  26 
3-19! 26 
3-18;  20 

3-16    25 


3-19 
3-19 
3-16 


3-18  25 
3-18    25 

3-18  23 
3-18    25 

3-18  26 
3-18  24 
3-18  21 
3-18,  25 
3-19   25 

3-18  25 

3-18  26 

3-16  24 

3-18  21 

3-18  27 

3-18    24 


3-18  27 
3-18  28 
3-18  28 
3-18  28 
3-19    27 

3-   9    26 

3-18  25 
3-18  25 
3-  8;  22 
3-   8    25 

3-  81  25 
3-18  24 
3-18  28 
3-  8  24 
3-iel 22 


3-16 
3-18 
3-  8 
3-18 
3-18 

3-18 
3-18 
3-17 
3-  7 
3-    8 

3-18 


32°  or 
below 


3-18    31 
3-19    32 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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3-19  32 
3-191  31 
5-  3|  32 
3-21  29 
3-21    30 

3-19  32 

3-19  31 

3-21  28 

3  32 


3-19 


32 


3-19i  32 
3-20  32 
3-21  32 
3-19  32 
5-    3    30 


3-18    25 
3-18    25 


3-22 
5-    3 

3-19 
5-   3 


3-19 
3-22 


3-18  26 
3-18  24 
3-19  32 
3-18  25 
3-19   25 

3-18  25 

3-18  26 

3-19  32 

3-22  32 

3-18  27 

3-16    24 


3-19  29 
3-18  28 
3-16  28 
3-18  28 
3-19   27 

3-18  31 
3-18  25 
3-19  32 
3-16  29 
3-18    30 

3-18    29 

3-22 

3-18 

3-16 

3-19 


3-18 
3-22 
3-22 
3-18 
3-16 

3-16 
3-16 
3-22 
3-18 
3-22 

3-18 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


10.19   31    11-  4 


28°  or 
below 


9.29  31 
10.19  32 
9.29    31 


9.29 

11. 
9.29 
9.29 

11 

11-   2 


9-29 
9-29 
9-29 
10-29 
9-29 

9-29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-29 


11-  4 
10.28 
9-29 

11-  4 
11.  4 
9.29 
11.  4 
11 


11- 


10.28 
11. 


9.29 
11 
10-28 


10-26 
9-29 
9-29 
11-  2 
11.   4 

10.28 

11 

11 

9.29 
11 


11. 

9.2  9 
10.28 
10-28 


9-29 
11-   4 

9-29 
11-  4 
9-29 

11-    4 

10-28 
10-28 
11-   4 


10-26 
11 

11 

10-28 
11-  4 
10.28 
11.  4 
11 

11-    4 


10.26 

10.26 

10.25 

11. 

10.28 

11- 
11- 
11- 
11- 
10.26 


30  11- 
30  11. 
29    11- 


11 

10.28 

11. 

11- 
11- 


11 
11-    4 


12- 

11- 
11- 

11- 


11-  4 
12-22 
11-  4 
11-  6 
11-    4 

11-  6 

11-  8 

11-  4 

11-  4 


24°  or 
below 


11-  4 
11-  4 
11-  4 

11.  4 
11-    4 

11.  4 
12-21 

11.  4 
11-   6 

11 


11. 

11- 
11- 
11- 

11-  6 

11-    4 


12-22 
11. 

11. 

11-  6 
12-22 
11.  6 
12.22 
11.   6 

11- 
11- 
11.    6 
11.    6 
11.   6 

11.   6 


20°  or 
below 


26 

12.22 

28 

11.  4 

25 

12.22 

28 

12.  4 

26 

12.  3 

27 

12-  3 

23 

11-  4 

2  2 

11.  4 

21 

12.22 

26 

12-22 

28 

12-  4 

27 

12-  4 

28 

12.22 

28 

11-  4 

12-15 

26 

12-22 

26 

12-  4 

27 

11-  9 

28 

12-  4 

24 

11-  4 

24 

12-22 

25 

11-  5 

26 

12-  4 

25 

12-  4 

26 

12-23 

26 

12-  4 

27 

12-  4 

27 

12-  4 

12-   3 

11- 

12-22 

12-22 

11 

11 

12-22 

11 

12.22 

12.22 


11. 
11. 
11. 
12-23 
11-   6 

12.22 
12-22 
12.22 
11. 

11. 


12-23 
11.    6 

11.    6 


12.23 
12.23 
12.23 
12.26 
12.23  19 


16°  or 
below 


12.29  19 
12.23  20 
12.23    18 


11 
12.23 


12.26 
12.22 
12.23 
12.23 


24  12.23 
23  12.22 


12.22 
12.22 
12.23 

12.26 

12.23 

12.22 

12 

12.22 


12-26 
12-23 
12 
12.23 


12. 

12-26 

12- 

12.26 

12 

12.26 
12. 
12.23 
12-23 


12.22 
12.22 
12.23 
12.22 
12.22 

12.22 
12.26 
12.22 
12.23 
12.22 

12-22 


12.23 
11.28 
11 

NONE 
12.23 

12.23 
12.23 
12.23 
12.26 
12.23 


NONE 
12.23 
12.23 

NONE 
NONE 
12.26 
NONE 
NONE 

NONE 

none 

NONE 
12.23 

NONE 

12.31 


NONE 
12.23 
12.26 
12.26 


12.26 
12.23 
12.23 

NONE 
NONE 

12.26 
12.26 
12.28 
12.23 
12.22 


NONE 
12.26 
12.29 

NONE 


12.23 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
12.26 

NONE 


Number  of  days 
between  dates 


15  289 


294  29I 
301 


272  241 
261  231 
290  231 
241  234 
272 


214 
230 
149 
212 
192 

194 
229 
192 
149 
229 


191 
191 
149 
224 

149 

194 
193 
192 
194 
149 


224 
76 


223 
191 

231 
231 
I94 
231 

230 

231 
231 
230 
220 
231 


230 
195 
231 
224 


224 
195 
194 
229 
231 

224 
227 
231 
195 
229 


231 
191 
220 

224 


195 
231 
191 
231 
191 


224 
230 


Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


ARKANSAS 
1967 


EAST  CENTRAL 


ARKANSAS  POST 
8RINKLEY 
CABOT  4  SW 
CLARENDON 
OES  ARC 

FORREST  CITY 
HELENA  5  NW 
KEO 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 


SOUTHWEST 


OE  OUEEN 
OIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 


SOUTH  CENTRAL 


ARKADELPHIA 

CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE 

MAGNOLIA  3  N 


MOROBAY  LOCK  NO 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
WARREN 

8 

•    •    » 

SOUTHEAST 

09 

CROSSETT  7  S 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 
MONTICELLO  3  SW 

pine  bluff 
pine  bluff  faa 
portland 
rohwer  2  nne 
star  city  4  ene 

URPORT 

6-19. 
7-12 
7-11 
6-19 
7-11 

6-18 
6-22 
B-  7. 
6-21 
6-20 

8-  7 
6-19 
8-  9 
6-18 


8-  9 
8-  9 
8-31. 


8-10" 
8-10 


8- 

9 

6- 

16 

8- 

7* 

8- 

8 

8- 

7 

7- 

30 

6. 

20 

8. 

9* 

1-19 
1-19 
1-19 
2-25 

1-20. 

1-19 
1-19 
1-19 
1-19 


1-16 
12-29. 
2-25 
2-  8* 
1-19 

2-25 

1-19 
1-18 
1-18 


2-  8 
1-18 
1-18 
2-  8< 
1-18 

1-18 
1-18 
1-18 
1-18 
1-18 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


1-18 
2-25 
1-19 
1-18 
1-18 

2-25 
2-26 
1-19 
2-25 
1-19 

1-18 
1-19 


2-25 
2-25 
2-25 
2-25 
2-26 


20°  or 
below 


2-25  15 
1-19  14 
2-   7    16 

NONE 


1-18    15 
NONE 


NONE 
2-    8 


16 


15 

1-19  15 
2-25, 15 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
2-  9 


1-18    15 
1-18J  15 
NONE 
1-18    16 

l-ie;  16 


2-25 

17 

2-26 

19 

2-25 

18 

2-25 

16 

2-25 

19 

2-25 

14 

2-26 

15 

2-25 

19 

2-25 

15 

2-25 

19 

2-25 
2-25 


2-25    14 
3-   7    20 

2-25    16 
18 

19 


24°  or 
below 


3-   7 
3-    7 


2-25 

2-25 


3 

3-   7 


3-  7 
2-25 
2-25 
2-    7 


2-25] 19 
2-25! 16 


2-25 
2-25 
2-25 


15 


2-25 
2-25 
2-25, 15 

2-251  20 


2-25|  20 
2-  8i  19 
2-251  20 
2-  6,  20 
2-11    30 

2-    8    19 

l-19| 18 
2-  6  19 
2-26, 20 
2-25!  19 


3-  7 
3-  7 
3-  7 
3-    7 


2-25 
3-   7 

2-25 


2-25 
2-25 
3-  7 
3-   7 

3 


28°  or 
below 


3-  7  23 
3-18  26 
3-18  27 
3-18  26 
3-   7    27 

3-18  26 
3-18J  26 
3-18  27 
3-18  25 
3.    8    27 


2-25    20 

2-251 21 
2-25!  20 
2-251  23 
2-26    22 

2-25  23 
2-25! 22 
2-25  22 
2-26  20 
3-   7 


3-  7 
3-18 
3-18 


3. 
3-    9 

3, 
3 
3-    9 

3-18 
3-  7 
3-  7 
3-   7 


32°  or 
below 


7   25 

7l  25 
7    22 

7 
7!  21 


3-22    32 
3-19    30 


3-18  28 
3-  7!  27 
3-   7    26 


3-  7 

26 

3-  7 

27 

3-  7 

26 

2-26 

20 

3-  7 

24 

3-18 
3-18 
3-18 


3-18    26 
3-19    29 


3-19 
3-18 
3-19 

3-18 
3-19 
3-18 
3-18 


3-181  32 
3-18  32 
3-19  32 
3-22;  31 
3-22    32 

3-18  26 
3-171  29 
3-18  31 
3-    8    31 


3-1 6  29 
3-181  31 
3-18  32 
3-181  30 
2-28!  28 


3-22  32 
3-18  31 
24  3-22  32 
23      3-18    30 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


3-18  32 
3-18  29 
3-1B,  28 
3-18  31 
3-18i  30 

3-18  30 
3-18  30 
3-19  29 
3-18  32 
3-22    31 


9-29 
10-28 
11-  4 
10-28 
11-   4 

11-    4 

9-30 
10.28 

9-29 
11- 

11- 
11- 
10-28 
9-29 


10.28 
9.29 

10.28 
9-29 
9-29 

11-   4 


28°  or 
below 


32    11. 
31    11- 


10.28 
11-  4 
10.28 
11-  4 
9-29 

10-19 
11-  4 
10-19 
10.28 


11 
11-    4 


11-   4  30 

11-   4  31 

11-   4  31 

10-28  31 

9-29  32 


11-  4 
10-28 
11- 

11- 
12- 
11- 

12- 


24°  or 
below 


11-  5 

11-  6 

12-  4 
11-  6 
11-  6 

12-23 

11-  8 

12-  4 
11-  6 
12-30 

12-30 
12-23 
12-23 
11. 


11-  5 
11-  4 
11-  5 
11-  5 
11-   4 

11-  4 

12-  3 
11-  4 
11-    5 


29  11- 
32  11- 
31    U- 

12-23 
27    11- 


12-  4  2 

12-  4  2 

11-  8  28 

11-  4  28 

11-  4  27 


20°  or 
below 


12-30 

NONE 
12-23 

NONE 
NONE 


12-29    20 

NONF 
12-23 
12-29 

NONE 


12.  4 
12.  4 
12.23 


12.  4 
12.  4 
12.  4 
12-23 
12-  4 

11-  8 
12-23 
11. 

12 


12-23 

11 

12-30 

12-30 

12. 

12-23 
12-23 
12-29 
12-30 
11 


NONE 
NONE 
12-29 
12-23 


12.23 

12-23 

12.26 

12 

12.23 

12.23 
12.26 
12-23 

NONE 


12-29 
12-29 
12.28 
12.23 
12.23 

12-23 
12.29 
12.23 
NONE 


NONE 
11.   8 

NONE 
NONE 
12-23 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONF 


16°  or 
below 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


12.26 
12.23 
12.29 
12.23 
12.23 

12.26 

NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 

12.29 
NONE 

12.29 

NONE 
NONE 
12.29 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


Number  of  days 
between  dates 


301  272 
300  29I 


3, ,  4 


191 
223 
231 
224 
231 

231 

195 
223 
195 
230 

231 

230 
224 
195 


224 
195 
223 
I9I 
l9l 

231 
232 
229 
241 


224 
231 
224 
231 
213 

211 
231 
2U 
224 


242 
233 
291 
242 

272 
272 
246 
251 
242 


231 
195 
231 
231 
231 

231 
231 
230 
224 
191 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ARKANSAS 
1967 


NORTH  CENTRAL  02 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


WEST  CENTRAL 
SLUE  MOUNTAIN  DAM 


RUSSELLVILLE  4  N 


CENTRAL   05 
BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 


EAST  CENTRAL  06 
STUTTGART  9  ESE 


*   *    * 
SOUTHWEST   07 


NARROWS  DAM 


*        *        * 
SOUTH    CENTRAL    08 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 

EVAP 

DEP 

MIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 


1123B 

1.41B 
-    .27 
1269 
52.1 
38.2 


1.65B 
-    .63 

1476 


Feb.  Mai.  Apt.  May  Juno  July  Aug.  Sept 


1050 

1.71B 
-    .47 
1188 
53.8 
35.4 


2.  396 
-    .17 
1476 


2.44 
535 


4.87B 
1218 

3.65 

-    .08 

1182 

72.0 

47.8 


3.89B 
1128 


4.97 
1.67 

3018 
73.1 
49.1 


.60 

591 

3.946 
1047 
72.7 
49.3 


5.316 
1220 
74.5 
52.0 


4.896 
1277 

4.40B 
-    .69 
909 


4.  28B 
1101 


7.09B 

2.56 

3134 

81.4 

57.3 


4.17 

-1.19 

1005 

4.306 

823 
77.5 
58.2 


5.69B 

760 
79.8 
55.1 


5.81B 
900 

4.786 

-1.45 

843 

85.0 

57.5 


5.476 
815 


7.40 
1.62 
2814 
83.8 
60.0 


1117 

5.166 

666 
83.6 
58.5 


5.986 

388 
89.3 
66.8 


6.78B 
767 

5.476 

-1.52 

597 

95.6 

68.1 


6.10 
355 


7.68 
.89 
1651 
93.1 
70.7 


6.47 

-   .44 

209 

5.72B 

508 
94.5 
68.4 


6.33B 

287 
96.3 


6.98B 
620 


6.16 

355 

92.4 

63.7 


6.016 
680 


5.776 

5.31 

-1.89 

-1.86 

594 

523 

95.4 

92.8 

68.9 

66.2 

6.836 

5.77B 

63  IB 

657 

6.81 

6.43 

■    .04 

-    .11 

1522 

1218 

94.0 

93.3 

70.6 

68.5 

5.71 

5.86 

•1.98 

-1.46 

1183 

1532 

4.626 

5.48 

359 

429 

92.3 

92.2 

69.7 

67.3 

4.26 

420 

79.9 

58.5 


3.716 
645 

3.28B 
-2.24 
518 
82.1 
61.1 


3.36 
793 


4.42 
-  .59 
1245 
83.0 
62.4 


4.03 

-1.74 

991 

3.77 

443 

83.6 

62.7 


Dec.         Annual 


3.76B 
859 


3.70B 
848 


846 
72.2 
50.3 


3.636 
982 


5.016 

1.54 

2231 

75.2 

51.5 


4.40 

-    .11 

1007 

3.76 
736 

74.5 
50.5 


1.72 

607 

2.00 

.01 

810 

57.4 

40.9 


1.65 
747 


2.59 
.49 
1720 
61.0 
42.9 


1.99 

-    .71 

584 

1.908 

460 
60.0 
41.3 


1.17B     48.67B 
-    .76       -8.98 
1068         12239 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Years  of 

Opened 

d 

recnrH 

or  closed 

6 

Z 

o 

rn 

0 

1 

during  yr. 

Refer 

G 

Station 

Z 

c 
o 

County 

0) 

O 

CL 

Q. 

to 

a 
W 

M 

ui 

1 

ji 

'& 

a 

0 

> 

G 

'u 

a  c 

~~S  tables 

T) 

> 

fd 

0 

o 

0  CD 

O  o 

a 

Q 

Q 

i-3 

u 

E- 

(X 

2  D- 
A    0 

Su 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

l 

35  04 

94  12 

624 

26 

2 

ALICIA 

006* 

03 

LAWRENCE 

7 

35  54 

91  05 

256 

41 

1  2  3  C 

ALUM  FORK 

01  30 

05 

SALINE 

6 

34  48 

92  52 

780 

30 

1  2  3  C 

0136 

04 

3 

34  47 

93  29 

854 

25 

2    C 

AMITY  3  NE 

0150 

0  8 

CLARK 

-> 

34  17 

93  25 

475 

19 

2 

ANT01NE 

0  1/8 

07 

PIKE 

3 

34  02 

93  25 

265 

25 

2    C 

APLIN  1  W 

oiaa 

05 

PERRY 

34  58 

93  00 

400 

23 

2 

ARKADELPH1A 

0220 

08 

CLARK 

3 

34  07 

93  03 

200 

71 

71 

12  3C 

ARKANSAS  CITY 

02  34 

09 

DESHA 

2 

33  37 

91  12 

145 

77 

2 

ARKANSAS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34  02 

91  21 

178 

5 

5 

1  2  3 

ATHENS 

0300 

0  7 

HOWARD 

4 

34  19 

93  58 

960 

19 

2 

AUGUSTA 

0326 

WOODRUFF 

7 

35  18 

91  22 

218 

32 

2    C 

BALD  KNOB 

0350 

WHITE 

35  18 

91  34 

230 

19 

19 

FEB 

1  2  3 

8ALD  KNOB  5  N 

0355 

03 

WHITE 

35  23 

91  34 

1 

MAR 

1  2  3 

8ATESV1LLE  LIVESTOCK 

9458 

03 

INDEPENDENCE 

35  49 

91  47 

571 

26 

26 

1  2  3  C 

BATESV1LLE  L  AND  0  1 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

35  45 

91  38 

277 

42 

54 

1  2  3  C 

BEEBE 

0530 

03 

WHITE 

35  04 

91  53 

250 

C 

dEECH  GROVE 

0534 

03!  GREENE 

36  11 

90  38 

298 

26 

2 

BEEDEVILLE 

0536 

03!  JACKSON 

35  26 

91  06 

221 

5 

27 

1  2  3 

BENTON 

D  5S2 

05 

SALINE 

6 

34  33 

92  37 

285 

3  8 

38 

I  2  3 

BENTONVILLE  S  WSW 

0586 

01 

BENTON 

1 

36  21 

94  17 

1264 

61 

61 

1  2  3 

8ERRYVILLE  4  NW 

06  1b 

CARROLL 

7 

36  24 

93  37 

1160 

12 

2    C 

BIG  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34  29 

93  58 

1100 

23 

BISMARCK  2  SE 

0  724 

05 

HOT  SPRING 

34  18 

93  09 

500 

3 

2 

BLACK  ROCK 

03 

LAWRENCE 

7 

91  06 

259 

65 

2 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0764 

05 

GARLAND 

3 

34  36 

93  11 

11 

17 

17 

1  2  34C 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0796 

YELL 

1 

35  06 

93  39 

426 

1 

1  2  34C 

BLUFF  CITY  3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33  41 

93  09 

360 

1^ 

8LYTHEVILLE 

OB06 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35  55 

89  54 

252 

1  2  3 

SONNERDALE 

OB20 

05 

HOT  SPRING 

3 

34  23 

93  23 

1000 

3 

2 

SOONEVILLE  6  NW 

0825 

04 

LOGAN 

1 

35  12 

93  59 

600 

C 

BOONEVILLE  7  NE 

0826 

LOGAN 

i 

35  13 

93  50 

7  30 

c 

BOONEVILLE  6  NNE 

0827 

LOGAN 

1 

35  13 

93  54 

610 

c 

BOONEVILLE 

0830 

04 

LOGAN 

1 

35  09 

93  55 

511 

14 

26 

1  2  3  C 

BOTK1NBURG  2  S 

0842 

02 

VAN  BUREN 

35  39 

92  28 

1200 

C 

BOUGH TON 

0  8*8 

08 

NEVADA 

3 

33  52 

93  20 

235 

32 

2 

BRANCH  4  NM 

..186  7 

04 

FRANKLIN 

1 

35  21 

94  00 

470 

C 

BRANCH  3  SW 

0  88  8 

04 

FRANKLIN 

1 

35  16 

93  59 

500 

c 

BR1NKLEY 

^936 

06 

MONROE 

34  53 

91  12 

205 

76 

76 

1  2  3  C 

BUFFALO  TOWER 

1010 

01 

NEWTON 

7 

35  52 

93  30 

2578 

19 

2 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36  22 

92  34 

480 

C 

BURDETTE 

1052 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35  49 

89  57 

240 

23 

2 

CABOT  A  SW 

1  102 

06 

PULASKI 

1 

34  57 

92  04 

289 

23 

1  2  3 

CALICO  ROCK 

1  132 

02 

IZARD 

36  07 

92  08 

400 

5 

62 

1  2  3 

CAMDEN  1 

1  152 

Oal  OUACHITA 

3 

33  36 

116 

77 

77 

1  2     3  C 

CARLISLE  1  SW 

J.224 

06 

LONOKE 

1 

34  47 

91  45 

235 

27 

2 

CARPENTER  DAM 

1238 

05 

GARLAND 

3 

34  27 

93  01 

405 

3 

2    C 

CLARENDON 

1442 

06 

MONROE 

7 

34  41 

91  18 

172 

63 

1  2  3 

CLARKSVlLLE 

1455 

04 

JOHNSON 

1 

35  28 

93  28 

14 

14 

1  2  3 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1457 

04 

JOHNSON 

1 

35  32 

93  25 

840 

C 

CLINTON 

14  9  2 

02 

VAN  SUREN 

7 

35  35 

92  28 

510 

45 

2 

C0M8S  3  SE 

IS  74 

01 

MADISON 

7 

35  48 

93  48 

1400 

C 

COMPTON 

1582 

01 

NEWTON 

7 

36  05 

93  18 

2166 

C 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

1 

35  05 

92  28 

316 

83 

S3 

1  2  3 

CORNING 

1632 

03 

CLAY 

36  24 

90  35 

293 

73 

1  2  3  C 

COVE 

1666 

04 

POLK 

34  26 

94  25 

1050 

18 

2 

CROSSETT  7  S 

1730 

09 

ASHLEY 

33  02 

91  56 

175 

54 

1  2  3 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

PULASKI 

34  42 

92  27 

350 

23 

2 

DAISY  1  E 

1814 

07 

PIKE 

3 

34  15 

93  43 

650 

25 

2    C 

DAMASCUS 

1829 

05 

FAULKNER 

1 

35  22 

92  25 

705 

14 

2 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35  03 

93  24 

370 

51 

2 

DANVILLE  SCS 

183S 

YELL 

35  04 

93  24 

370 

C 

DARDANELLE 

16J8 

04 

YELL 

35  13 

93  09 

330 

81 

81 

1  2  3 

DE  QUEEN 

194  B 

07 

SEVIER 

34  02 

94  21 

420 

33 

33 

1  2  3 

DERMOTT  3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

1 

33  33 

91  23 

143 

5 

5 

1  2  3 

DES  ARC 

1968 

06 

PRAIRIE 

7 

34  58 

91  30 

204 

31 

31 

1  2  3 

DEVILS  KNOB 

198; 

04 

JOHNSON 

35  43 

93  24 

2350 

30 

30 

1  2  3 

D1ERKS 

2015 

07 

HOWARD 

34  07 

94  02 

422 

8 

8 

1  2  3 

DUMAS 

2148 

09 

DESHA 

33  53 

91  29 

162 

60 

60 

1  2  3  C 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300 

08 

UNION 

3 

33  13 

92  48 

252 

66 

66 

1  2    3 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33  07 

91  16 

135 

6 

6 

1  2  3 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36  24 

93  44 

1465 

65 

65 

1  2  3  C 

EVENING  SHADE  1  NE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36  05 

9J  37 

490 

27 

1  2  3 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7 

36  00 

94  10 

1251 

19 

19 

12  3 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

36  06 

94  10 

1270 

79 

79 

1  2  3 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS  . 

3 

33  49 

92  25 

264 

35 

35 

1  2  3 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

33  43 

94  24 

400 

C 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35  01 

90  47 

261 

5 

5 

1  2  3  C 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

2574 

04 

SEBASTIAN 

35  20 

94  22 

85 

85 

1  2  3  C 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35  39 

94  09 

793 

13 

29 

1  2  3 

FOURCHE  JUNCTION 

2609 

05 

PERRY 

I 

34  57 

93  09 

460 

1 

1 

JAN 

MAR 

1  2  3 

FULTON 

2670 

07 

HEMPSTEAD 

33  37 

93  48 

26C 

81 

2 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHITE 

1 

35  08 

91  27 

200 

54 

2 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

35  69 

92  43 

595 

32 

41 

1  2  3  C 

GILLHAM  DAM 

2810 

07 

SEVIER 

34  07 

94  14 

C 

GLENWOOD 

2842 

07 

PIKE 

3 

34  20 

93  32 

547 

32 

2 

GRAVELLY  *  E 

2922 

04 

YELL 

1 

34  53 

93  38 

451 

27 

2 

GRAvETTE 

2930 

01 

BENTON 

] 

36  24 

94  28 

1250 

69 

69 

1  2  3 

GREEN  FOREST  4  ESE 

2946 

01 

CARROLL 

7 

36  18 

93  22 

1300 

27 

2 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35  14 

92  23 

360 

6 

24 

I  2  3 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBASTIAN 

1 

35  13 

94  15 

518 

27 

2 

GREERS  FERRY  DAM 

2978 

CLEBURNE 

7 

35  31 

92  00 

527 

5 

7 

12  3 

GURDON 

3074 

08 

CLARK 

33  55 

93  09 

210 

19 

2 

HAMBURG 

3088  09 

ASHLEY 

33  14 

91  48 

177 

11 

2 

HARDY 

31321  02 

" 

36  19 

91  29 

362 

C 

HARRISON 

BOONE 

36  14 

93  07 

1150 

66 

1  2  3 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3165 

01 

BOONE 

' 

36  16 

93  09 

1370 

1  2  3 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35  28 

92  58 

555 

19 

1  2  3  C 

HELENA  5  NW 

3242 

06 

PHILLIPS 

I 

34  34 

90  40 

220 

94 

1  2  3 

HOPE  3  NE 

3-26 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33  43 

93  33 

375 

96 

96 

26 

1  2  34C 

HOPPER 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34  22 

93  41 

700 

19 

2 

HORATIO 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33  56 

94  22 

337 

21 

2 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3466 

OS 

GARLAND 

3 

34  31 

93  03 

680 

74 

1  2  3 

HUNTSVILLE 

3540 

MADISON 

7 

36  05 

93  44 

1453 

5 

5 

1  2  3  C 

HUTTIG  DAM 

3556 

OG 

UNION 

3 

33  02 

92  05 

C 

INDEX 

3584 

07 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

300 

42 

2 

JASPER 

3600 

01 

NEWTON 

' 

36  01 

93  11 

857 

19 

2 

JESSIEV1LLE 

3704 

OS 

GARLAND 

3 

34  42 

93  04 

730 

19 

2 

JONESBORO 

3734 

03 

CRAIGHEAD 

35  50 

90  42 

345 

7] 

1  2  3 

KE1SER 

3821 

03 

MISSISSIPPI 

; 

35  41 

90  05 

232 

6 

B 

1  2  3 

KEO 

KINGSLAND  3  SSE 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  Wb  AIRPORT 

LITTLE  ROCK  F1LT  PLANT 

LURTON  2  NNE 

MAO  1  SON 

MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  NU  2 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MAUMEE 
MELBOURNE  5  WNW 

MENA 

MILLWOOD  DAM 

MONTICELLO  3  SW 

MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

MORRILTON 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOJNTAIN  VIEW 

MULBERRY  6  NNE 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUObTA 

NATHAN  4  WNW 

NATURAL  DAM 

NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 

N1MR0D  UAM 

NORFORK  DAM 

ODELL  3  N 

ODEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 


PARIS 
PARIS 


PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  F 
PINE  RIDGE 
P1NEY  GROVL 


PORTLAND 

PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
PYATT 

RATCLIFF  2  S 
RATCUFF  5  NE 
RATCLIFF  5  NNW 
RATCLIFF 
RAVANA 


ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE  4  I 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FKANL1S 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

S1LOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  3  WSW 

STAMPS 

STAR  CITY  4  ENE 

STORY 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  w6  All 

WALDRON 

WALNJT  RIDGE  FA, 

WARREN 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING 
WHITE  ROCK 


County 


LONOKE 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 


BOONE 
GRANT 
PULASKI 
PULASKI 

NEWTON 

ST    FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

HOT    SPRING 

FULTON 

LEE 

POINSETT 

02|  SEARCY 

02    SEARCY 

02    I2ARD 


HOUN 
CONWAY 
MONTGOMERY 


HOWARD 
HOWARD 
CRAWFORD 


JOHNSON 
GREENE 
LOGAN 
LOGAN 

CROSS 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

MARION 

LOGAN 

FRANKLIN 

FRANKLIN 

LOGAN 

MILLER 

HOT  SPRING 

BENTON 


LAFAYETTE 
LINCOLN 
MONTGOMERY 
ARKANSAS 


BRADLEY 

CRITTENOEN 

FULTON 


34 

36 

92 

00 

33 

50 

92 

16 

15 

49 

90 

26 

51 

92 

2f 

34 

19 

93 

5] 

36 

25 

92 

55 

34 

1(1 

92 

35 

-14 

34 

9? 

11 

35 

48 

93 

04 

33    36 
33    19 

33    1 


35    38 

34  1 

35  36 


92     38 
92     39 

91     59 


93  56 

93  52 

94  23 

93  50 


92  15 

94    24 

93  48 
93  55 
89  59 
92    49 


Years  of 
record 


35    1 

35    16 

34  48 

35  5 

35  03 
34  13 
34  10 
34  35 
34    10 

36  1 
33    1 

33    48 


35    15 

34  27 

35  3 


27 


90  35 
93  57 
93    15 


93  53 

94  02 
92    54 


90  08 

91  50 

91  45 

92  21 
92  19 
94    33 

92  54 

93  29 


33 

27 

94 

00 

34 

54 

94 

36 

0  6 

90 

56 

33 

36 

92 

04 

35 

Of 

90 

11 

36 

1< 

91 

52 

35 

93 

bl 

34 

5- 

93 

2?. 

35 

14 

90 

36 

13 

92 

41 

Opened  I 
or  closed  ' 
during  yr.  \ 


So. 
o 


1  2  3 
12  3 
1    2    3    C 


1  2 

3  C 

1  2 

3  C 

1  2 
1  2 

3 
34C 

1  I 

2 

1  2 

1  2 

3 

34C 
3  C 

2 

2 
1  2 
1  2 

3 
3  C 

1    2    3 
1    2    3    C 
1    2    3 


DRAINAGE  CODE;      1-ARKANSAS    2-MISS1SSIPPI    3-OUACHITA    4-RED    a-SAINT  FRANCIS    6-SAL.INE    7-WH1TE 


REFERENCE   NOTES 


ARKANSAS 
1967 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologlst, 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained 
in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ARKANSAS". 

DIMENSIONAL  UNITS.   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 


nt  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind 
table .   Max  and  Min  in  Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


"DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*   Amount  included  in  following  measurement. 

//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

erage  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  raissin 


One  or  more  days  record  missing;  if 
daily  record. 

Amounts  from  recording  gage.   (The  amounts  are  essentially 
Precipitation  Data.) 


See  monthly  Climatological  Data  for  detailed 
rate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month.   V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  [NJJEX  THE  SYMBOLS  AMD  LETTERS  TOES  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

#     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers 

are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


C   Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data 
only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 


Length  of  record  for  recorder- 


G   Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C.  20402,  for  45  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


NEW  NAME 

LURT0N  2  NNE 
MAGNOLIA  NO  2 
M0R0BAY  LOCK  NO  8 
MOUNTAIN  VIEW 


ABBOTT 

ALICIA 

ARKANSAS  POST 

CLINTON 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTVILLE  EXP  STATION 

GLENW00D 

HOPPER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LURT0N  2  NNE 
MOUNTAIN  VIEW 
NIMR0D  DAM 
PARIS 
RATLIFF 

SIL0AM  SPRINGS 
SUBIACO 
WARREN 


CHANGES  IN  STATION  NAME 


FORMER  NAME 


LURT0N 

MAGNOLIA  5  N 
M0R0BAY  L  AND  D  8 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

PRECIPITATION  GAGE  MOVED  1200  FEET  SSE 

EQUIPMENT  MOVED  35  FEET  WNW 

EQUIPMENT  MOVED  2000  FEET  NNE 

RAIN  GAGE  MOVED  25  FEET  W 

RAINGAGES  MOVED  10  FEET  W 

EVAPORATION  STATION  DISCONTINUED 

RAIN  GAGE  MOVED  .2  MILE  NE 

RAIN  GAGE  MOVED  .5  MILE  W 

TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  100  FEET  S  AND 

PRECIPITATION  EQUIPMENT  MOVED  20  FEET  N 

EQUIPMENT  MOVED  2  MILES  NNE 

EQUIPMENT  MOVED  .8  MILE  W 

TEMPERATURE  EQUIPMENT  INSTALLED 

EQUIPMENT  MOVED  .8  MILE  NNW 

RAIN  GAGE  MOVED  60  FEET  WSW 

EQUIPMENT  MOVED  1200  FEET  W 

EQUIPMENT  MOVED  130  FEET  NW 

EVAPORATION  AND  SOIL  TEMPERATURE  DATA  DISCONTINUED 


DATE  -  1967 

APRIL  1 
JULY  1 
JUNE  15 
AUGUST  10 


SEPTEMBER  11 
NOVEMBER  13 
JULY  10 
NOVEMBER  16 
APRIL  11 
JANUARY  1 
OCTOBER  12 
OCTOBER  12 

APRIL  3 
APRIL  1 
AUG  10 
MARCH  15 
FEBRUARY  1 
JANUARY  16 
NOVEMBER  7 
MAY  24 
JANUARY  31 
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